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ABSTRACT 


Report  contains  tables  showing  data  on  climate,  surface  water 
flow,  ground  water  levels,  and  surface  and  ground  water  qual- 
ity in  Northeastern  California  for  the  1970-71  water  year. 
Figures  show  the  location  of  climatological  observation  sta- 
tions and  ground  water  basins;  the  fluctuation  of  average 
ground  water  level;  fluctuation  of  water  level  in  wells;  the 
location  of  surface  water  measurement  and  surface  water  qual- 
ity stations;  and  hydrographic  unit  boundaries. 


Appendix  A 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


INTRODUCTION 


The  Department  of  Water  Resources  has  substantially  reduced  its 
collection  and  publication  of  climatological  data  in  recent  years.   In 
this  issue  of  Bulletin  No.  130,  only  the  storage  gage  precipitation  data 
for  the  1971  water  year  will  be  printed.   These  gages  are  located  in  the 
remote  mountain  regions  where  there  are  no  observers  available  for  con- 
ventional rain  gages.   Storage  precipitation  gages  are  tanks  with  capac- 
ity for  storing  an  entire  year's  rainfall  along  with  antifreeze  to  melt 
frozen  precipitation  and  oil  to  prevent  evaporation  losses. 

California's  primary  network  of  precipitation  data,  which  was 
formerly  printed  in  this  bulletin,  is  available  in  "Climatological  Data- 
California",  and  "Hourly  Precipitation  Data-California".   These  National 
Weather  Service  publications  are  available  from: 

Superintendent  of  Documents 
Government  Printing  Office 
Washington,  D.  C.   20402 

The  primary  network  of  precipitation  stations  has  been  found  to 
be  inadequate  for  operating  local  water  supply  and  small-scale  flood  con- 
trol projects.   Local  agencies  within  the  area  covered  by  this  report  have 
responded  to  this  need  by  establishing  their  own  supplemental  rain  gage 
networks.   Some  of  these  agencies  are: 

City  of  Roseville 

East  Bay  Municipal  Utility 
District 

Pacific  Gas  and  Electric 
Company 

Placer  County  Water  Agency 

Sacramento  County 

Sacramento  Municipal  Utility 
District 

Tehama  County  Flood  Control 
and  Water  Conservation 
District 
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TABLE  A-1 

INDEX  OF  STORAGE  GAGE  PRECIPITATION 
STATIONS  IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  used 
in  connection  with  the  storage  gage  station  listing  follows: 

Station  Number  -  Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identi- 
fication number.   The  letter  and  first  digit  denote  the  hydrographic 
area  as  shown  below.   The  remaining  digits  denote  the  sequence  of  the 
station  in  alphabetical  order. 


Sacramento  River  Basin 

Al  Pit  River 

A2  Shasta  Lake 

A3  Sacramento  Valley  Westside 

A4  Sacramento  Valley  Northeast 

A5  Feather  River 

A6  Yuba-Bear  Rivers 

A7  American  River 


San  Joaquin  River  Basin 

Bl  Cosumnes  River 

B2  Mokelumne-Calaveras  Rivers 

North  Lahontan  Area 

G2  Madeline  Plains 
G3  Eagle  Lake 
G7  Truckee  River 


40-Acre  Tract  -  This  denotes  the  location  of 
the  station  within  the  section.   The 
letter  code  is  derived  from  the  diagram 
to  the  right. 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Base  and  Meridian  -  The  code  for  this  column  is  as  follows: 
M  -  Mount  Diablo  Base  and  Meridian 


Coo per a tor  Number  -  This  number  is  assigned  from  the  following  list: 

000  Private  Cooperators 

419  Tehama  County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District 

814  California  Department  of  Water  Resources,  Snow  Surveys 

900  National  Weather  Service 

903  U.  S.  Corps  of  Engineers 

905  U.  S.  Forest  Service 

911  Military  Weather  Stations  in  California 

Cooperator's  Index  Number  -  This  is  the  number  assigned  to  the  station  by 
the  agency  responsible  for  or  handling  the  records  of  the  station. 
The  National  Weather  Service  number  is  shown  in  this  column  only 
when  it  differs  from  the  alpha  order  number. 

County  -  This  is  a  standard  code  for  California  counties  and  adjacent  areas 
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25 
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SEC 

08 

T25N 

RIOE 

J 

M 

40 

02 

29 

120 

52 

43 

000 

1964           32 

A2  5982 

MT  SHASTA  SLOPE 

7500 

SEC 

30 

T4IN 

R03W 

Q 

M 

41 

22 

00 

122 

16 

00 

900 

1947           47 

A3  6212 

NOEL  SPRING 

5000 

SEC 

05 

T19N 

R07W 

B 

M 

39 

32 

16 

122 

40 

03 

903 

1964           11 

A5  6452 

ONION  VALLEY 

6530 

SEC 

05 

T22N 

RIOE 

G 

M 

39 

48 

00 

120 

53 

06 

000 

1959           32 

Al  6750 

PATTERSON  MEADOW 

7000 

SEC 

29 

T39N 

R16E 

M 

41 

11 

00 

120 

12 

00 

000 

1958           25 

Al  6803 

PEPPERDINES  CAMP 

6650 

SEC 

28 

T42N 

R15E 

F 

M 

41 

26 

30 

120 

14 

00 

000 

1958           25 

A7  7492 

ROBERTSON  FLAT 

6740 

SEC 

11 

T15N 

RUE 

N 

M 

39 

09 

26 

120 

30 

06 

000 

1946           31 

A3  7637 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

3850 

SEC  30 

T27N 

R08E 

M 

40 

10 

00 

122 

48 

00 

900 

1945           52 

G7  8082 

SECOND  SUMMIT 

6460 

SEC  03 

T19N 

R17E 

H 

M 

39 

31 

43 

120 

03 

58 

911 

1958           46 

A6  8332 

SODA  SPRINGS  1  E 

6885 

SEC 

23 

T17N 

R14E 

G 

M 

39 

19 

33 

120 

22 

00 

900 

PN8320 

1946        05  29 

A2  8591 

STOUTS  MEADOW 

5300 

SEC 

01 

T38N 

ROIW 

B 

M 

41 

10 

00 

121 

56 

00 

900 

1946           45 

A5  8716 

SWAIN  MOUNTAIN 

6160 

SEC 

20 

T30N 

R08E 

J 

M 

40 

26 

40 

121 

06 

00 

000 

1957           32 

Al  8718 

SWEAGERT  FLAT 

6000 

SEC 

11 

T39N 

RIOE 

F 

M 

41 

14 

120 

47 

30 

000 

1958           25 

A7  8881 

THE  CEDARS 

5900 

SEC 

13 

T16N 

R14E 

L 

M 

39 

15 

00 

120 

21 

12 

000 

1945           31 

A5  8909 

THREE  MILE  VALLEY 

5900 

SEC 

36 

T24N 

R12E 

A 

M 

39 

54 

05 

120 

34 

15 

000 

1959           32 

A3  9037 

TROUGH  SPRING 

4000 

SEC 

28 

T17N 

R07W 

L 

M 

39 

17 

48 

122 

39 

11 

903 

1964           06 

A4  9098 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

2800 

SEC 

07 

T26N 

R02E 

F 

M 

40 

07 

33 

121 

48 

12 

000 

1960           52 

A7  9597 

WESTVn.lJ. 

5290 

SEC 

05 

T15N 

R12E 

J 

M 

39 

10 

30 

120 

39 

08 

000 

1948           31 

A7  9816 

WRIGHTS  LAKE 

6950 

SEC 

32 

T12N 

R16E 

J 

M 

38 

50  30 

120 

14 

02 

900 

1946           09 

TABLE  A-2 
STORAGE  GAGE  PRECIPITATION  DATA 


Station 

Agency 

1970-71  Season 

Measurement 

Period 

Precipitation 
in  Inches 

SACRAMENTO  RIVER  BASIN 

PIT  RIVER  Al 

BLACKS  MOUNTAIN 

BUTTE  LAKE 

DEAD  HORSE  RESERVOIR  2  SE 

LASSEN  CREEK  UPPER 

LONG  BELL  STATION 

DWR 
DWR 
DWR 
DWR 
DWR 

Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 

6-22-70 
7-  2-70 
6-24-70 
6-24-70 
6-25-70 

8-  9-71 
7-  7-71 
8-11-71 
8-11-71 
7-29-71 

34.14 
46.20 
24.10 
29.62 
33.63 

MEDICINE  LAKE 
PATTERSON  MEADOW 
PEPPERDINES  CAMP 
SWEAGERT  FLAT 

DWR 

DWR 
DWR 
DWR 

Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 

6-25-70 
6-23-70 
6-23-70 
6-25-70 

7-29-71 
8-10-71 
8-10-71 
8-  9-71 

52.63 
38.09 
40.91 
41.86 

SHASTA  LAKE  A2 

MT.  SHASTA  SLOPE 
STOUTS  MEADOW 

DWR 
DWR 

Northern  District 
Northern  District 

6-24-70 
6-24-70 

7-28-71 
8-12-71 

74.38 
98.12 

SACRAMENTO  VALLEY  HESTSIDE  A3 

ALDER  SPRINGS 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

LOG  SPRING 

NOEL  SPRING 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

COE 
DWR 
COE 
COE 
DWR 

Sacramento  District 
Northern  District 
Sacramento  District 
Sacramento  District 
Northern  District 

10-13-70 

7-  7-70 

10-12-70 

10-13-70 

7-  6-70 

8-25-71 
8-26-71 
8-25-71 
8-25-71 
6-28-71 

37.70 
51.18 
38.95 
45.65 
34.67 

TROUGH  SPRING 

COE 

Sacramento  District 

10-14-70 

8-26-71 

47.15 

SACRAMENTO  VALLEY  NffllTHEAST  AA 

DEER  CREEK  FLAT 
DeWITT  PEAK  2  WSW 

hogback  road 
McCarthy  point 
twenty  mile  hollow 

DWR 
DWR 
DWR 
DWR 
DWR 

Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 
Northern  District 

7-15-70 
7-  8-70 
7-  6-70 
7-  9-70 
7-  9-70 

9-21-71 
6-29-71 
6-28-71 
6-30-71 
6-30-71 

30.62 
27.49 
29.34 
46.59 
31.35 

FEATHER  RIVER  A5 

BOULDER  CREEK  GUARD  STATION 
CAMEL  PEAK 
CLARKS  PEAK  1  NE 
CLOVER  VALLEY 
GRANITE  SPRING 

DWR 
DWR 
DWR 
DWR 
DWR 

Central  District 
Central  District 
Central  District 
Central  District 
Central  District 

9-30-70 

9-28-70 

9-30-70 

10-  1-70 

10-  1-70 

9-22-71 
9-20-71 
9-22-71 
9-23-71 
9-23-71 

35.38 
74.22 
35.68 
26.12 
26.54 

LIGHTS  CREEK 

LITTLE  LAST  CHANCE  VALLEY 

MT.  HOUGH  SNOWCOURSE 

ONION  VALLEY 

SWAIN  MOUNTAIN 

DWR 
DWR 
DWR 
DWR 
DWR 

Central  District 
Central  District 
Central  District 
Central  District 
Central  District 

9-30-70 
10-  1-70 
9-29-70 
9-29-70 
9-30-70 

9-22-71 
9-23-71 
9-21-71 
9-21-71 
9-22-71 

46.88 
23.90 
63.15 
67.99 
69.75 

THREE  MILE  VALLEY 

DWR 

Central  District 

10-  1-70 

9-23-71 

48.37 

YUBA-BEAR  RIVERS  A6 

SODA  SPRINGS  1  E 

COE 

Sacramento  District 

10-  9-70 

7-13-71 

76.00 

AMERICAN  RIVER  A7 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 
FORNI  RIDGE 
GERLE  CREEK  CAMP 
ROBERTSON  FLAT 
THE  CEDARS 

DWR 
DWR 
DWR 
DWR 
DWR 

Central  District 
Snow  Surveys 
Central  District 
Central  District 
Central  District 

9-25-70 
9-28-70 

10-  6-70 
9-24-70 

10-  2-70 

7-21-71 
10-  1-71 
7-21-71 
7-19-71 
7-19-71 

57.97 
47.81 
58.67 
78.91 
64.44 

WESTVILLE 
WRIGHTS  LAKE 

DWR 
DWR 

Central  District 
Central  District 

9-24-70 
10-  6-70 

7-19-71 
7-21-71 

57.68 
61.83 

SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 

COSUMNES  RIVER  Bl 

LUMBERYARD 

DWR 

Central  District 

10-  7-70 

9-30-71 

73.61 

MOKELUMNE- CALAVERAS  RIVERS  B2 

HIGHLAND  LAKES 

DWR 

San  Joaquin  District 

7-  8-70 

6-30-71 

36.05 

NCXITH  LAUONTAN  AREA 

MADELINE  PLAINS  G2 

DODGE  RESERVOIR  3  NNE 

DWR 

Northern  District 

6-23-70 

8-10-71 

20.88 

EAGLE  LAKE  G3 

CHAMPS  FLAT 

DWR 

Northern  District 

6-22-70 

8-  9-71 

23.32 

TRUCKEE  RIVER  G7 

BROCKWAY  SUMMIT 
LOWER  MEADOW 

SEC(»ID  SUMMIT 

COE  Sacramento  District 
USFS  Inter  Mountain 

USPS  Inter  Mountain 

10-  9-70 
10-  1-70 

6-  1-71 
10-  1-70 

6-  1-71 

10-  1-71 
6-  1-71 
9-30-71 
6-  1-71 
9-30-71 

39.95 

28.58 

1.10 

29.24 

Appendix  B 
SURFACE  WATER  MEASUREMENTS 


INTRODUCTION 


This  appendix  contains  surface  water  data  for  the  1971  water  year, 
which  is  from  October  1,  1970,  to  September  30,  1971.   The  data  consist  of 
daily  mean  discharges;  daily  mean  gage  heights;  daily  maximum  and  minimum 
tides;  gaging  station  locations;  diversion  quantities;  water  imported  to  the 
report  area;  water  exported  from  the  report  area;  summary  of  water  supply  and 
utilization  for  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta;  streamflow  measurements  at 
miscellaneous  locations;  corrections  and  revisions  to  previously  published 
reports;  and  contents  and  inflow  for  major  reservoirs. 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification 
number.   The  first  two  digits  denote  the  hydrographic  unit  as  shown  below. 
The  remaining  digits  further  identify  the  station. 


Sacramento  River  Basin 

AO  Sacramento  Valley 

Floor 
Al  Pit  River 
A2  Shasta  Lake 
A3  Sacramento  Valley 

Wests ide 
A4  Sacramento  Valley 

Northeast 
A5  Feather  River 
A6  Yuba-Bear  Rivers 
A7  American  River 
A8  Cache  Creek 
A3  Putah  Creek 


San  Joaquin  River  Basin 

BO  San  Joaquin  Valley 

Floor 
Bl  Cosumnes  River 
B2  Moke lumne- Calaveras 

Rivers 
B8  San  Joaquin  Valley 

Wests ide 
B9  Sacramento -San 

Joaquin  Delta 

San  Francisco  Bay  Area 
EO  San  Francisco  Bay 


North  Lahontan  Area 

Gl  Surprise  Valley 

02  Madeline  Plains 

03  Eagle  Lake 

04  Susan  River 

05  Smoke  River 

06  Her long 

07  Truckee  River 

08  Carson  River 

09  Walker  River 


In  addition  to  data  collected  and  published  by  the  Department  of 
Water  Resources  in  this  appendix,  the  U.  S.  Oeo logical  Survey  collects  and 
publishes  data  on  many  additional  gaging  stations  for  the  same  report  area. 
This  work  is  done  under  a  federal-state  cooperative  contract  or  through  co- 
operative arrangements  with  other  local  or  governmental  agencies.  The  data 
published  in  the  following  reports  together  with  this  report  present  a  com- 
prehensive analysis  of  water  resources  for  the  area: 

1.  "Water  Resources  Data  for  California,  Part  1:   Surface 
Water  Records,  Vo lumne  2:  Northern  Oreat  Basin  and  Central  Valley." 
U.  S.  Department  of  the  Interior,  Geological  Survey. 

2.  "Annual  Report  of  Operations,  Central  Valley  Operations 
Office,  Water  and  Power  Control  Division."  U.  S.  Department  of  the 
Interior,  Bureau  of  Reclamation. 

3.  Bulletin  No.  120,  "Water  Conditions  in  California,  Fall 
Issue."  Department  of  Water  Resources. 

4.  Bulletin  No.  157,  "Index  of  Stream  Oaging  Stations  in  and 
Adjacent  to  California,  1970".   Department  of  Water  Resources.   This 
index  contains  the  period  of  record  --  with  number  of  years  missing  -- 
and  more  information  for  stations  in  the  report  area.   The  index  also 
identifies  the  agency  from  which  a  particular  record  may  be  obtained. 
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FIGURE     B-2 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  TABLES 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  213 

DELIVERIES 

From  Folsom  and  Nimbus  Reservoirs   130 

DELTA,  SACRAMENTO- SAN  JOAQUIN 

Summary  of  Monthly  Water  Supply  and  Utilization   .  35 

DIVERSIONS 

Feather  River   125 

Mokelumne  River   127 

Sacramento  River  126 

Yuba  River 125 

GAGING  STATION  ADDITIONS  AND  DISCONTINUATIONS  36 

EXPORTATIONS  FROM  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 

Deliveries  from  Mokelumne  River 130 

Deliveries  from  Putah  Creek   130 

Deliveries  from  Cache  Slough  ...  130 

Deliveries  from  Old  River 130 

Deliveries  from  West  Canal 130 

IMPORTATIONS  INTO  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 

Deliveries  from  Whiskeytown  Lake  via 

Judge  Francis  Carr  Powerplant 130 

RESERVOIRS 

Contents  of 

Antelope  Lake  near  Boulder  Creek  Guard  Station   206 

Camp  Far  West  Reservoir  near  Sheridan 208 

Frenchman  Lake  near  Chilcoot 204 

Lake  Davis  near  Porto  la 205 

Lake  Oroville  near  Oroville 207 

Inflow  to 

Folsom  Lake  near  Folsom 212 

Shasta  Lake  near  Redding 210 

Whiskeytown  Lake  near  Whiskeytown  211 

RUNOFF 

Annual  in  Percent  of  Average 32 

Monthly  in  Percent  of  Average   33 

STREAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  SITES 123 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 


American  River  at  Fair  Oaks   

American  River  at  Sacramento  

Ash  Creek  at  Adin   

Bear  Creek  near  Lodi  

Bear  Creek  near  Rumsey  

Bear  River  near  Wheatland   

Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell   

Big  Chico  Creek  at  Chico  

Burney  Creek  near  Burney  

Butte  Creek  near  Durham   

Butte  Slough  near  Meridian  .  .  

Butte  Slough  at  Outfall  Gates   

Cache  Creek  above  Rumsey  

Cache  Creek  at  Yolo   

Calaveras  River  near  Stockton   

California  Aqueduct  at  Delta  Pumping  Plant  . 

Cedar  Creek  at  Cedarville   

Cherokee  Canal  near  Richvale  

Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake   .... 
Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20  

Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing   ... 

Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin  , 

Contra  Costa  Canal  near  Oakley  

Cosumnes  River  at  McConnell   

Cosumnes  River  at  Michigan  Bar  

Cottonwood  Creek,  North  Fork,  near  Igo  ... 
Cottonwood  Creek,  South  Fork,  near  Cottonwood 

Deer  Creek  near  Sloughhouse   

Delta-Mendota  Canal  near  Tracy  . 

Dry  Creek  near  Gait , 

Dry  Creek  at  Roseville 

Duck  Creek  Diversion  near  Farmington  .  .  .  .  . 

Eagle  Creek  at  Eagleville   , 

Eagle  Lake  near  Susanville 

Feather  River  near  Gridley  . 

Feather  River,  Middle  Fork,  near  Merrimac   .  . 
Feather  River,  Middle  Fork,  near  Porto la  .  .  . 

Feather  River  at  Nicolaus   ■ 

Feather  River  at  Oroville   . 

Feather  River  below  Shanghai  Bend   . 


Stage,  Tide, 

Streamf low 

Crests, 

Station 

and  Station 

and  Station    Code 

Description 

Description   Number 

Page 

Pa^e 

- 

163   . 

.   A07175 

.  . 

164   . 

.   A07140 

40   . 

. 

.   A18350 

106   .  , 

. 

.   B02010 

94  . 

, 

.   A81250 

_ 

159   . 

.   A06550 

117   . 

. 

.   G12200 

49  . 

, 

.   A04250 

41  . 

. 

.   A15150 

56  . 

.  .    -   . 

.   A04265 

68  . 

147   . 

.   A02972 

59   . 

,  . 

.   A02967 

95   . 

. 

.   A81200 

- 

166   . 

.   A08125 

103   . 

. 

.   B02520 

115   . 

.   . 

.   B95920 

118   . 

•  •    -    • 

.   G15150 

58   . 

141   . 

.   A02984 

93   . 

•  .    -   • 

.   A89140 

64   . 

144   • 

.  A02976 

65   • 

145   • 

.  A02945 

54   • 

>  .    -   . 

.   A02981 

114   • 

-   . 

.   B95910 

111   . 

.  .   172   • 

.   B01125 

- 

•   171   • 

.   B11150 

42   . 

.   A03545 

43   . 

.    —    . 

.   A03595 

110   . 

-    . 

.   BO 1580 

113   . 

-    . 

.   B95925 

109   • 

. 

.   B01520 

89   • 

.   A00047 

100   • 

.... 

.   B02920 

110  . 

•    —    . 

.   G17150 

-    . 

.  •   173   . 

.   G32100 

85   . 

155   • 

.   A05165 

80   . 

.   A55100 

75   .  . 

•    —    . 

.   A55420 

160   • 

.   A05103 

83   . 

•   154   • 

.   A05191 

87   •  • 

158   • 

.   A05120 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Feather  River,  South  Fork,  at  Ponderosa  Dam 

Feather  River  at  Yuba  City  

Feather  River,  West  Branch,  near  Paradise 

Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass   

French  Camp  Slough  near  French  Camp   .  .  .  , 

Grantline  Canal  at  Tracy  Road  Bridge  .  .  .  , 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 

Indian  Creek  near  Taylorsville  . 

Italian  Slough  near  Mouth   ......... 

Lassen  Creek  near  Willow  Ranch  . 

Last  Chance  Creek  at  Dixie  Refuge  Damsite 

Lindo  Channel  near  Chico 

Little  Chico  Creek  near  Chico   . 

Little  Chico  Creek  Diversion  near  Chico   .  . 
Littlejohn  Creek  at  Farmington  . 

Long  Valley  Creek  near  Hallelujah  Junction  . 

Marsh  Creek  near  Byron 

Middle  Creek  near  Upper  Lake  . 

Middle  River  at  Bacon  Island  . 

Middle  River  at  Borden  Highway  

Middle  River  at  Mowry  Bridge 

Mokelumne  River  at  Woodbridge   . 

Mokelumne  River  near  Thornton   . 

Mokelumne  River,  South  Fork, 

at  New  Hope  Bridge 

Mormon  Slough  at  Bellota  . 

Morrison  Creek  near  Sacramento  

Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin   .  .  .  .  , 

Mud  Creek  near  Chico 

Mud  Creek  Diversion  at  Chico  . 

North  Honcut  Creek  near  Bangor  

Old  River  near  Byron 

Old  River  at  Clifton  Court  Ferry  

Old  River  near  Rock  Slough  

Old  River  at  Tracy  Road  Bridge  

Palermo  Canal  at  Oroville  Dam   

Pine  Creek  near  Alturas   

Pine  Creek  near  Susanville  

Pope  Creek  near  Pope  Valley   

Putah  Creek  near  Winters  


81 

79 

67 

102 


51 
78 

38 

77 
50 
57 
55 
101 

121 

116 

91 


107 


104 

112 

53 

47 

48 

86 


82 

39 

120 

96 


Stage,  Tide, 

Crests, 
and  Station 
Description 

Page 


156 


195 


194 


190 
189 

188 
170 
198 

199 


196 
193 
197 
191 


168 


Station 

Code 
Number 


A56080 
A05135 
A52250 
A02930 
B02805 

B95300 
A3 1302 
A54370 
B95278 
A13060 

A54750 
A00600 
A04280 
A04910 
B02870 

G61705 
B89100 
A81810 
B95460 
B95500 

B95540 
B02105 
B94175 

B94150 

B02560 
A00020 
A02986 
A04242 
A00928 

A05735 
B95270 
B95340 
B95180 
B95380 

A56911 
A14100 
G31140 
A95010 
A91250 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Stage,  Tide, 
Streamflow     Crests, 
and  Station  and  Station 
Description  Description 


Page 

Putah  Creek,  South  Fork,  near  Davis   97 

Reclamation  District  70  Drainage  to 

Sacramento  River  60 

Reclamation  District  108  Drainage  to 

Sacramento  River  62 

Reclamation  District  787  Drainage  to 

Colusa  Basin  Drain  66 

Reclamation  District  787  Drainage  to 

Sacramento  River  63 

Reclamation  District  1500  Drainage  to 

Sacramento  Slough   73 

Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Sutter  Bypass   71 

Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Tisdale  Bypass  72 

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 44 

Red  Clover  Creek  above  Abbey  Bridge  Damsite  .     76 
Sacramento  River  above  Bend  Bridge 

near  Red  Bluff  

Sacramento  River  at  Butte  City  

Sacramento  River  at  Collinsville  

Sacramento  River  at  Colusa  

Sacramento  River  at  Colusa  Weir   

Sacramento  River  near  Freeport  

Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  East  End  .  . 
Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  West  End  .  . 

Sacramento  River  at  Hamilton  City 46 

Sacramento  River  at  Keswick   .  

Sacramento  River  at  Knights  Landing   

Sacramento  River  at  Moulton  Weir  

Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir  .... 

Sacramento  River  at  Ord  Ferry 52 

Sacramento  River  at  Rio  Vista   

Sacramento  River  at  Sacramento  90 

Sacramento  River  at  Sacramento  Weir   

Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough  

Sacramento  River  at  Tisdale  Weir  

Sacramento  River  at  Verona  

Sacramento  River  at  Vina  Bridge   45 

Sacramento  River  at  Walnut  Grove  


Page 


132 
136 
182 

140 
139 
177 
153 
152 

134 
131 
146 
137 
138 

135 
181 
162-176 
175 
178 

142 
161 
133 
179 


Station 

Code 
Number 


A09115 
A02965 
A02933 

A02950 
A02955 
A02926 

A05922 

A02963 
A03460 

A54455 

A02788 
A02500 
B91110 

A02420 
A02430 
B91850 
A02160 
A02170 

A02630 
A21010 
A02200 
A02445 
A02450 

A02570 
B91210 
A02100 
A02105 
B91750 

A02301 
A02150 
A02700 
B91650 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Sacramento  River  below  Wilkins  Slough  .  .  , 
Sacramento  Slough  at  Sacramento  River  .  .  . 
Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  .... 

San  Joaquin  River  at  Antioch  , 

San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge  ..... 

San  Joaquin  River  at  Mossdale  Bridge  .... 

San  Joaquin  River  at  Rindge  Pump , 

San  Joaquin  River  at  San  Andreas  Landing  .  , 
San  Joaquin  River  at  Venice  Island  ..... 
San  Joaquin  River  near  Vernal is   

Scotts  Creek  at  Eickhoff  Road  near  Lakeport 

Scotts  Creek  at  Upper  Lake  

State  Pumping  Plant  2  Drainage  to 

Sutter  Bypass   

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  105 

Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff   .  .  . 

Suisun  Bay  at  Benicia   

Sutter  Bypass  at  Long  Bridge  

Sutter  Bypass  at  Reclamation  District  1500 
Pumping  Plant   

Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  2  .  .  . 

Sutter  Creek  near  Sutter  Creek 

Thermalito  Afterbay  Release  to  Feather  River 

near  Oroville   

Three  Mile  Slough  at  San  Joaquin  River  .  .  . 

Tisdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   .... 

Tom  Paine  Slough  above  Mouth  

Wadsworth  Canal  near  Sutter   

Yolo  Bypass  near  Lisbon   

Yolo  Bypass  near  Woodland   

Yuba  River  near  Marysville  


Stage,  Tide 

- » 

Streamf low 

Crests , 

Station 

and  Station 

and  Station    Code 

Description 

Description   Number 

Pafie 

Page 

-    . 

143   . 

.   A02280 

.   74   . 

. 

.   A02925 

88   .  . 

. 

.   A02903 

202   . 
184  . 

.   B95020 

•  . 

.   B95740 

_ 

183   . 

.   B95820 

.  . 

186   . 

.   B95620 

•  . 

200   . 

.   B95100 

. 

187   . 

.   B95580 

99   . 

169   . 

.   B07020 

92   . 

_ 

.   A81845 

_ 

165   . 

.   A81820 

70 

.   A05921 

.   105   . 

.   B02580 

^ 

185   . 

.   B95660 

_ 

203   . 
148   . 

,  .   151   . 

150   . 

.   E03300 

.   A05935 

.   A02927 

.   A05920 

108   . 

201   . 

21160 

84   . 

.   A05975 

.   B95060 

61   . 

_ 

.   A02960 

_ 

192   . 
149   . 
180   . 
167   . 

.   B95420 

69   . 

.   A05929 

.   B91560 

98   . 

.  A02935 

157 


A06150 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 


Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 


HYDROGRAPHIC  AREA  A 


Sacramento  Valley  Floor 

A00020  Morrison  Creek  near  Sacramento   112 

0047  Dry  Creek  at  Roseville 89 

0600  Lindo  Channel  near  Chico 50 

0928  Mud  Creek  Diversion  at  Chico 48 

2100  Sacramento  River  at  Sacramento   90 

2105  Sacramento  River  at  Sacramento  Weir  ... 

2150  Sacramento  River  at  Verona   

2160  Sacramento  River  at  Fremont  Weir, 

East  End   

2170  Sacramento  River  at  Fremont  Weir, 

West  End   

2200  Sacramento  River  at  Knights  Landing  ... 

2280  Sacramento  River  below  Wilkins  Slough  .  . 

2301  Sacramento  River  at  Tisdale  Weir   .... 

2420  Sacramento  River  at  Colusa   

2430  Sacramento  River  at  Colusa  Weir  

2445  Sacramento  River  at  Moulton  Weir   .... 

2450  Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir 

2500  Sacramento  River  at  Butte  City   

2570  Sacramento  River  at  Ord  Ferry 52 

2630  Sacramento  River  at  Hamilton  City  ....    46 

2700  Sacramento  River  at  Vina  Bridge 45 

2788  Sacramento  River  above  Bend  Bridge 

near  Red  Bluff   

2903  Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass   .  .    88 

2925  Sacramento  Slough  at  Sacramento  River  .  .    74 

2926  Reclamation  District  1500  Drainage  to 

Sacramento  Slough  73 

2927  Sutter  Bypass  at  Reclamation  District 

1500  Pumping  Plant   

2930    Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  ....    67 
2933    Reclamation  District  108  Drainage  to 

Sacramento  River   62 

2935    Yolo  Bypass  near  Woodland 98 

2945    Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing  .  .    65 
2950    Reclamation  District  787  Drainage  to 

Colusa  Basin  Drain   66 

2955    Reclamation  District  787  Drainage  to 

Sacramento  River   63 

2960    Tisdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass  ...   61 


162,176 
175 
161 

153 

152 

146 
143 
142 
140 
139 
137 
138 
136 
135 
134 
133 

132 

151 

167 
145 


■tk 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  A  (Continued) 

Sacramento  Valley  Floor  (Continued) 


A02963  Reclamation  District  1660  Drainage 

to  Tisdale  Bypass  

2965  Reclamation  District  70  Drainage  to 

Sacramento  River   

2967  Butte  Slough  at  Outfall  Gates  

2972  Butte  Slough  near  Meridian   

2976  Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20   .... 

2981  Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin   .... 

2984  Cherokee  Canal  near  Richvale   

2986  Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin  .... 

3460  Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff  

3545  Cottonwood  Creek,  North  Fork,  near  Igo 

3595  Cottonwood  Creek,  South  Fork,  near 

Cottonwood   

4242  Mud  Creek  near  Chico   

4250  Big  Chico  Creek  at  Chico   

4265  Butte  Creek  near  Durham  

4280  Little  Chico  Creek  near  Chico  

4910  Little  Chico  Creek  Diversion  near  Chico  . 

5103  Feather  River  at  Nicolaus  

5120  Feather  River  below  Shanghai  Bend  .... 

5135  Feather  River  at  Yuba  City   

5165  Feather  River  near  Gridley   

5191  Feather  River  at  Oroville  

5735  North  Honcut  Creek  near  Bangor   

5920  Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  No.  2 

5921  State  Pumping  Plant  No.  2  Drainage  to 

Sutter  Bypass  

5922  Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Sutter  Bypass  

5929  Wadsworth  Canal  near  Sutter  

5935  Sutter  Bypass  at  Longbridge  

5975  Thermalito  Afterbay  Release  to 

Feather  River  near  Oroville  

6150  Yuba  River  near  Mary svi lie   

6550  Bear  River  near  Wheatland  

7140  American  River  at  Sacramento   

7175  American  River  at  Fair  Oaks  

8125  Cache  Creek  at  Yolo  

9115  Putah  Creek,  South  Fork,  near  Davis  .  .  . 


72 

60 
59 
68 
64 
54 
58 
53 
44 
42 

43 
47 
49 
5^ 
57 
55 

87 

85 
83 
86 


70 

71 
69 


84 


97 


147 
144 

141 


160 
158 
156 
155 
154 

150 


149 
148 


157 
159 
164 
163 
166 
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HYDROGEIAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Pa^e 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  A  (Continued) 

Pit  River 

A13060    Lassen  Creek  near  Willow  Ranch   38 

4100    Pine  Creek  near  Alturas 39 

5150    Burney  Creek  near  Burney 41 

8350    Ash  Creek  at  Adin 40 


Shasta  Lake 

A21010    Sacramento  River  at  Keswick 
1051    Inflow  to  Shasta  Lake  .  .  . 


131 
210 


Sacramento  Valley  Westside 

A3 1302    Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 
6171    Inflow  to  Whiskey town  Lake   .  . 


51 


211 


Feather  River 

A51141    Lake  Oroville  near  Oroville  

2250    Feather  River,  West  Branch, 

near  Paradise 79 

4370    Indian  Creek  near  Taylorsville   78 

4455    Red  Clover  Creek  above  Abbey  Bridge 

Damsite 76 

4473    Antelope  Lake  near  Boulder  Creek 

Guard  Station  

4750    Last  Chance  Creek  at  Dixie  Refuge  Damsite   77 
5100    Feather  River,  Middle  Fork,  near  Merrimac   80 

5383    Lake  Davis  near  Porto la  

5420    Feather  River,  Middle  Fork,  near  Portola    75 

5527    Frenchman  Lake  near  Chilcoot   

6080    Feather  River,  South  Fork,  at  Ponderosa 

Dam 81 

6911    Palermo  Canal  at  Oroville  Dam 82 


207 

206 

205 
204 


Yuba-Bear  Rivers 


A65105    Camp  Far  West  Reservoir  near  Sheridan  .  . 


208 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  A  (Continued) 
American  River 


A71121    Inflow  to  Folsom  Lake 


212 


Cache  Creek 


A81200  Cache  Creek  above  Rumsey   95 

1250  Bear  Creek  near  Rumsey 94 

1810  Middle  Creek  near  Upper  Lake 91 

1820  Scotts  Creek  at  Upper  Lake   

1845  Scotts  Creek  at  Eickhoff  Road  near 

Lakeport 92 

1940  Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake    .  .  93 


165 


Putah  Creek 


A91250    Putah  Creek  near  Winters   . 
5010    Pope  Creek  near  Pope  Valley 


96 


168 
0 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 


San  Joaquin  Valley  Floor 

B01125    Cosumnes  River  at  McConnell  Ill 

1520    Dry  Creek  near  Gait 109 

1580    Deer  Creek  near  Sloughhouse 110 

2010    Bear  Creek  near  Lodi 106 

2105    Mokelumne  River  at  Woodbridge 107 

2520    Calaveras  River  near  Stockton  103 

2560    Mormon  Slough  at  Bellota 104 

2580  Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton   .  .  105 

2805  French  Camp  Slough  near  French  Camp  .  .  .  102 

2870    Littlejohn  Creek  at  Farmington   101 

2920  Duck  Creek  Diversion  near  Farmington   .  .  100 

7020    San  Joaquin  River  near  Vernalis 99 


172 


170 


169 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  B  (Continued) 

Cosumnes  River 
B11150    Cosumnes  River  at  Michigan  Bar 


171 


Mokelumne-Calaveras  Rivers 


B21160    Sutter  Creek  near  Sutter  Creek 


108 


San  Joaquin  Valley  Westside 
B89100    Marsh  Creek  near  Byron   116 


Sacramento- San  Joaquin  Delta 

B91110  Sacramento  River  at  Collinsville   ... 

1210  Sacramento  River  at  Rio  Vista  . 

1560  Yolo  Bypass  near  Lisbon , 

1650  Sacramento  River  at  Walnut  Grove   ... 

1750  Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough   .  , 

1850  Sacramento  River  near  Freeport   .... 

4150  Mokelumne  River,  South  Fork,  at 

New  Hope  Bridge  

4175  Mokelumne  River  near  Thornton  

5020  San  Joaquin  River  at  Antioch , 

5060  Three  Mile  Slough  at  San  Joaquin  River 

5100  San  Joaquin  River  at  San  Andreas  Landing 

5180  Old  River  near  Rock  Slough , 

5270  Old  River  near  Byron 

5278  Italian  Slough  near  Mouth  . 

5300  Grantline  Canal  at  Tracy  Road  Bridge   .  , 

5340  Old  River  at  Clifton  Court  Ferry   .  .  .  , 

5380  Old  River  at  Tracy  Road  Bridge   .  .  .  .  , 

5420  Tom  Paine  Slough  above  Mouth   . 

5460  Middle  River  at  Bacon  Island   . 

5500  Middle  River  at  Borden  Highway   .  .  .  .  . 

5540  Middle  River  at  Mowry  Bridge 

5580  San  Joaquin  River  at  Venice  Island   .  . 

5620  San  Joaquin  River  at  Rindge  Pump   .  .  .  , 

5660  Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff  . 

5740  San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge   .  .  . 


182 
181 
180 
179 
178 
177 

199 

198 
202 
201 
200 
197 
196 
194 
195 
193 
191 
192 
190 
189 
188 
187 
186 
185 
184 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs , 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  B  (Continued) 

Sacramento -San  Joaquin  Delta  (Continued) 

B95820    San  Joaquin  River  at  Mossdale  Bridge   .  . 

5910    Contra  Costa  Canal  near  Oakley   114 

5920    California  Aqueduct  at  Delta  Pumping 

Plant 115 

5925    Delta-Mendota  Canal  near  Tracy 113 


183 


HYDROGRAPHIC  AREA  E 

San  Francisco  Bay 
E03300    Suisun  Bay  at  Benicia 


203 


HYDROGRAPHIC  AREA  G 

Surprise  Valley 

G12200    Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell 117 

5150    Cedar  Creek  at  Cedarville  118 

7150    Eagle  Creek  at  Eagleville  119 

Eagle  Lake 

G31140    Pine  Creek  near  Susanville   120 

2100    Eagle  Lake  near  Susanville   

Her long 

G61705    Long  Valley  Creek  near  Hallelujah 

Junction 121 


173 
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TABLES  B-1  AND  B-2 
UNIMPAIRED  RUNOFF 

Unimpaired  runoff  is  defined  as 
the  flow  that  occurs  naturally  at  a  point 
in  a  stream  if  there  are:   (1)  no  upstream 
controls  such  as  dams  or  reservoirs;  (2) 
no  diversions  or  unnatural  accretions;  and 
(3)  no  change  in  ground  water  storage 
resulting  from  development.   The  computed 
natural  or  unimpaired  runoff  values  are 
considered  to  be  the  flows  that  would  occur 
if  no  impairments  were  upstream  from  the 
measurement  point. 
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TABLE  B-1 

ANNUAL  UNIMPAIRED 

RUNOFF 

In  Percent  of  Average 

Sacramento 
and  San 
Joaquin 
Rivers  to 
Delta   (a) 

Sacramento 
River  near 
Red  Bluff 

Sacramento 
River  at 
Sacramento 
(a) 

Feather 
River 
near 
Oroville 

Yuba  River 

at 
Smartville 

American 
River  at 
Fair  Oaks 

Moke lumne 
River  near 
Moke lumne 
Hill 

San  Joaquin 
River  near 
Vernal  is 
(a) 

Average 

Annual 

Runoff 

23,229 

7,950 

17,072 

4,286 

2,266 

2,570 

704 

5,453 

(b) 

1930-31 

34 

41 

36 

34 

28 

28 

30 

30 

1931-32 

88 

64 

77 

78 

93 

101 

106 

121 

1932-33 

55 

58 

52 

47 

48 

49 

60 

62 

1933-34 

48 

57 

51 

47 

44 

44 

42 

42 

1934-35 

102 

94 

97 

100 

99 

100 

100 

118 

1935-36 

107 

89 

102 

100 

114 

132 

127 

119 

1936-37 

88 

75 

78 

74 

82 

91 

99 

120 

1937-38 

191 

185 

186 

201 

178 

175 

176 

206 

1938-39 

49 

55 

48 

43 

40 

41 

48 

53 

1939-40 

129 

132 

131 

132 

126 

132 

122 

121 

1940-41 

154 

180 

159 

151 

138 

122 

119 

146 

1941-42 

145 

142 

148 

155 

150 

152 

140 

136 

1942-43 

127 

107 

124 

131 

138 

151 

143 

134 

1943-44 

64 

59 

61 

67 

62 

57 

63 

72 

1944-45 

96 

84 

88 

87 

93 

98 

110 

121 

1945-46 

103 

101 

103 

98 

106 

111 

106 

105 

1946-47 

61 

64 

61 

59 

60 

55 

56 

63 

1947-48 

89 

96 

92 

90 

89 

87 

90 

77 

1948-49 

70 

76 

70 

61 

66 

72 

73 

70 

1949-50 

85 

72 

85 

90 

98 

104 

107 

84 

1950-51 

135 

114 

134 

133 

156 

180 

165 

133 

1951-52 

169 

145 

168. 

186 

182 

194 

188 

171 

1952-53 

108 

122 

118 

122 

113 

103 

97 

80 

1953-54 

90 

117 

102 

99 

85 

>78 

75 

79 

1954-55 

64 

71 

64 

58 

57 

61 

62 

64 

1955-56 

176 

167 

175 

186 

175 

181 

177 

178 

1956-57 

85 

90 

87 

85 

86 

83 

85 

79 

1957-58 

168 

190 

174 

163 

156 

159 

151 

153 

1958-59 

66 

85 

71 

67 

55 

48 

53 

55 

1959-60 

71 

81 

76 

75 

75 

65 

59 

54 

1960-61 

62 

90 

70 

62 

50 

41 

40 

39   «j 

1961-62 

92 

94 

89 

85 

85 

80 

91 

103   ■ 

1962-63 

130 

125 

135 

146 

145 

138 

124 

115   1 

1963-64 

62 

66 

64 

60 

65 

63 

61 

58 

1964-65 

151 

130 

150 

162 

171 

174 

170 

149 

1965-66 

75 

92 

76 

67 

63 

54 

65 

73 

1966-67 

151 

132 

141 

147 

146 

154 

162 

183 

1967-68 

73 

87 

80 

81 

69 

66 

58 

54 

1968-69 

172 

149 

154 

166 

144 

160 

189 

223 

1969-70 

131 

148 

140 

142 

129 

123 

126 

102 

1970-71  (c) 

119 

136 

130 

133 

126 

110 

106 

89 

(a)  Figures 

were  computed 

from  summations  of  unimpair 

ed  runoff  at 

foothill  stations  on  major 

tributaries  on 

ly 

and  do 

not  include  runoff  from  minor  tributaries 

and  from  val 

ley  floor. 

(b)  Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1920  through 
September  1970. 

(c)  Preliminary  data  subject  to  revision. 
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TABLE  B-2 

MONTHLY  UNIMPAIRED  RUNOFF 

In  Percent  of  Average 

Month 

Sacramento 

,  „       „       ^   Sacramento   Feather 
and  San     Sacramento  _. 

Joaquin     River  near  J^^"  ^"^     ^^^^^^ 
Rivers  to   Red  Bluff   Sacramento   near 
Delta  (a)                <^>      OrovUle 

Yuba  River 

at 
Smartvllle 

American 
River  at 
Fair  Oaks 

Mokelumne 
River  near 
Mokelumne 
Hill 

San  Joaquin 
River  near 
Vernalis 
(a) 

October 

Percent 

96        118         98        92 

0 

32 

27 

80 

1970 

Average 

508        292         459       107 

34 

25 

4 

5 

November 

Percent 

217        243         229       198 

226 

226 

181 

148 

1970 

Average 

887        425         751       170 

80 

75 

17 

119 

December 

Percent 

166        204         172       143 

170 

98 

128 

1 

131 

1970 

Average 

1,907        837        1,615       378 

201 

199 

39 

253 

January 

Percent 

130        149         134       103 

118 

144 

124 

105 

1971 

Average 

2,430       1,106        2,086        464 

246 

269 

45 

300 

February 

Percent 

66         60          64        68 

75 

65 

87 

70 

1971 

Average 

2,867       1,275        2,411        541 

287 

309 

56 

400 

March 

Percent 

130        137         140       169 

133 

111 

99 

84 

1971 

Average 

2,887       1,093        2,315        576 

295 

351 

72 

500 

April 

Percent 

97        110         105        115 

92 

88 

84 

73 

1971 

Average 

3,555       1,006        2,565        720 

382 

456 

127 

883 

May 

Percent 

106        140         131        153 

118 

103 

88 

67 

1971 

Average 

3,888        684        2,285        658 

425 

518 

195 

1,408 

June 

Percent 

147         154         172        196 

119 

150 

149 

118 

1971 

Average 

2,451        437        1,261        331 

218 

276 

121 

1,069 

July 

Percent 

125         141         145        137 

182 

148 

142 

94 

1971 

Average 

962        297         569        153 

55 

64 

22 

370 

August 

Percent 

113         124         120        94 

203 

108 

80 

85 

1971 

Average 

487        251         394        103 

23 

16 

4 

89 

September 

Percent 

110         123         114        119 

0 

63 

25 

78 

1971 

Average 

400        247         362        85 

19 

12 

2 

36 

1970-71 

Percent 

119         136         130        133 

126 

110 

106 

89 

Water  Year 

Average 

23,229       7,950       17,072      4,286 

2,266 

2,570 

704 

5,453 

The  per 

cent  values 

are  preliminary,  subject  to  revision. 

Average 

unimpaired 

runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October 

1920  through 

Septemb 

er  1970. 

(a)  Figures 

were  compu 

ted  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothi 

LI  stations 

on  major  tributaries  only 

and  do 

not  include 

runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley 
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TABLE  B-3 

SUMMARY  OF  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO- SAN  JOAQUIN  DELTA 


This  table  presents  in  thousands  of  acre- feet  the  correlation  of 
water  supply  and  use  for  the  Sacramento- San  Joaquin  Delta  Service  Area. 

The  Delta  Service  Area  is  a  natural  hydrographic  subdivision 
which  is  comprised  of  two  subareas .   One  is  the  Delta  Lowlands  which  are 
those  lands  within  a  boundary  located  approximately  at  the  5- foot  contour; 
the  Delta  Uplands  are  those  lands  outside  the  Delta  Lowlands  boundary  which 
are  served  by  water  from  the  lowland  channels. 

The  water  supply  available  to  the  Delta  Service  Area  is  the  sum 
of  the  measured  inflow  and  the  precipitation.   The  measured  inflow  is 
determined  from  14  gaging  stations  listed  in  the  table.   The  precipitation 
is  determined  by  the  Thiessen  Balance  Method  for  stations  located  at  Davis, 
Gait,  Rio  Vista,  Lodi,  Brentwood,  Stockton,  and  Tracy  S^  P.   "Water  Utili- 
zation" in  the  same  table  includes  agricultural  use,  evaporation,  exports 
through  the  California  Aqueduct,  Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals,  and 
diversion  for  the  City  of  Vallejo.   Agricultural  use  in  the  uplands  is  the 
average  measured  diversions  for  the  10-year  period  October  1960  through 
September  1970.   Agricultural  use  in  the  lowlands  is  computed  by  unit  values 
of  consumptive  use  of  the  various  crops,  multiplied  by  the  acreages.   Unit 
values  of  consumptive  use  were  derived  from  experimental  work  by  the  Univer- 
sity of  California  and  California  Extension  Service  as  reported  in  Bulletin 
No.  27,  "Variations  and  Control  of  Salinity  in  Sacramento- San  Joaquin  Delta 
and  Upper  San  Francisco  Bays".   Crop  acreage  values  used  in  this  table  were 
determined  from  a  survey  made  in  1960  and  1961. 
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SUMMARY  OF  MONTHLY  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO- SAN  JOAQUIN  DELTA 
(In  Thousands  of  Acre-Feet) 


Item 

Record 
on 
Page 
No. 

1970 

1971 

Water 

Year 
Total 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

WATER  SUPPLY 

Measured  Inflow 

Sacramento  River  at  Sacramento 

90 

938 

1,340 

3,933 

3,217 

1,733 

1,874 

2,277 

1,795 

1,639 

1,290 

1,381 

1,452 

22,869 

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass 

88 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

Yolo  Bypass  near  Woodland 

98 

1 

12 

665 

393 

30 

50 

37 

34 

10 

0 

0 

2 

1,234 

South  Fork  Putah  Creek  near  Davis 

97 

1 

1 

7 

13 

15 

28 

13 

2 

1 

1 

0 

0 

83 

Morrison  Creek  near  Sacramento 

112 

0 

3 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

Cosumnes  River  at  McConnell 

111 

0 

20 

91 

46 

25 

59 

54 

40 

15 

2 

0 

0 

353 

Dry  Creek  near  Gait 

109 

0 

3 

27 

12 

3 

U 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

61 

Mokelumne  River  at  Woodbridge 

107 

26 

23 

60 

46 

46 

30 

15 

12 

19 

22 

3 

30 

333 

Bear  Creek  near  Lodi 

106 

0 

2 

7 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

Calaveras  River  near  Stockton 

103 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

I 

1 

1 

1 

8 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

105 

0 

4 

38 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

70 

French  Camp  Slough  near  French  Camp 

102 

3 

5 

24 

5 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

59 

San  Joaquin  River  near  Vernalls 

99 

90 

98 

310 

320 

244 

159 

117 

113 

138 

66 

55 

65 

1,775 

Marsh  Creek  near  Byron 

116 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

Precipitation 

31 

309 

228 

47 

20 

87 

39 

57 

0 

0 

0 

2 

820 

TOTAL  WATER  SUPPLY 



1,090 

1,820 

5,400 

4,126 

2,119 

2,307 

2,560 

2,057 

1,826 

1,384 

1,443 

1,560 

33,063 

WATER  UTILIZATION 



Consumptive  Use  in  Delta  Lowlands 

97 

58 

32 

36 

53 

79 

118 

137 

182 

214 

203 

146 

1,355 

Exportations 

Delta-Hendota  Canal 

113 

126 

28 

0 

1 

128 

234 

198 

222 

264 

281 

269 

165 

1,915 

Contra  Costa  Canal 

114 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

8 

10 

11 

8 

76 

City  of  Vallejo 

130 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

15 

California  Aqueduct 

130 

26 

88 

113 

112 

42 

51 

60 

45 

68 

102 

123 

51 

881 

Delta  Uplands  Diversions* 

23 

4 

3 

1 

1 

12 

34 

60 

59 

80 

74 

47 

408 

♦Measurement  of  Delta  Uplands  diversions 
was  discontinued  in  1970.   Quantities 
shown  are  the  10-year  average  from  1961 
through  1970. 

TOTAL  WATER  UTILIZATION 

280 

184 

153 

155 

229 

381 

416 

471 

593 

689 

582 

418 

4,551 
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TABLE  B-4 


GAGING  STATION  ADDITIONS 
AND  DISCONTINUATIONS 


Additional  Stations 


None 


Discontinued  Stations 

Dry  Creek  near  lone  9-30-1970 

Duck  Creek  near  Stockton  11-12-1970 

South  San  Joaquin  Irrigation  District 

Drain  11  near  Manteca  11-5-1970 

South  San  Joaquin  Irrigation  District 

Main  Drain  near  French  Camp  11-12-1970 

Publication  Discontinued 
None 

Published  Data  from  Prior  Years 
None 
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TABLE  B-5 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 


The  streamflow  table  for  each  stream  or  stream  system 
is  arranged  in  downstream  order.   Stations  on  a  tributary  enter- 
ing between  two  main  stem  stations  are  listed  between  those  sta- 
tions, and  in  downstream  order  on  that  tributary.   A  stream 
gaging  station  is  named  after  the  stream  and  the  nearest  post 
office  (Feather  River  at  Yuba  City)  or  well-known  landmark  (San 
Joaquin  River  at  Brandt  Bridge). 

The  discharge  estimated  for  periods  of  no  record  or 
invalid  record  are  shown  with  the  letter  "E".   Also  qualified 
by  the  letter  "E"  are  discharges  obtained  from  extended  ratings 
which  exceed  140  percent  of  the  highest  measured  flow-rate  on 
which  the  rating  curve  was  based. 

The  discharge  figures  in  this  table  have  been  rounded 
off  as  follows : 


Daily  Flows  - 

-  Se 

cond- 

Feet 

0.0 

-  9.9 

nearest 

Tenth 

10 

-  999 

II 

Unit 

1,000 

-  9,999 

II 

Ten 

10,000 

-  99,999 

II 

Hundred 

100,000 

-  999,999 

II 

Thousand 

Monthly  Means  -  Second-Feet 


0.0 
100 

10,000 
100,000 


99.9 
9,999 
99,999 
999,999 


nearest 
II 


Tenth 
Unit 
Ten 
Hundred 


Yearly  Totals  -  Acre-Feet 


0.0 

-  9,999 

nearest 

Unit 

10,000 

-  99,999 

II 

Ten 

100,000 

-  999,999 

II 

Hundred 

1,000,000 

-  9,999,999 

II 

Thousand 

The  streamflow  data  received  from  cooperating  agencies 
do  not  necessarily  adhere  to  the  above  criteria. 

Daily  flow  data  computed  by  machines  is  rounded  as 
listed  above.  Monthly  means,  monthly  acre- feet,  and  yearly 
totals  are  not  rounded  in  these  cases. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(M  CUMC  FKT  PH  SKONO) 


1971 


STATION  NO. 


A13060 


HATION  NAMi 


LASSEN  CREEK  NEAR  MILLOM  RANCH 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

OA^ 

0,7 

2.1 

9.6 

4.4 

24 

12 

66 

50 

76 

25 

7.4 

3.6 

3 

0*6* 

2.1 

8.9 

4.8 

23 

10 

66 

56 

73 

24 

6.7 

3.6 

1>0 

2.1 

7,7 

8.6 

20 

12 

67 

61 

68 

22 

6.7 

3.6 

3 

1.0 

2.1* 

9,3 

28 

19 

12 

68 

69 

64 

21 

6.7 

3.5 

S 

1.1 

5.9 

17 

13   • 

19 

10 

74 

76 

61 

20 

6.4 

3.2 

S 

1.1 

♦  .« 

37 

6.7 

18 

10 

84   • 

83 

62 

6,4 

3.1 

* 

* 

1.1 

3.7 

32 

6.2 

17 

11 

85 

76 

66 

6.4 

3.9 

1.2 

♦  .♦ 

27   • 

5.8 

17 

11 

85 

83 

73 

6.1 

3.4 

1.2 

34 

21 

7.1 

15   • 

11 

84 

90 

78 

6,2 

3.1 

f 

10 

1.2 

13 

14 

18 

20 

11 

80 

96 

77 

6,4 

2.9 

10 

n 

13 

11 

14 
IS 

1.3 

11 

15 

10 

21 

11 

76 

103 

68 

5.8 

2.8 

II 

1.2 

14 

11 

6.9 

19 

10 

74 

109 

64 

5.7 

2.8 

12 

1.2 

6.7 

11 

8.7 

16 

17 

70 

110 

59 

5,4 

2.6 

13 

1.2 

5.3 

11 

5.8 

21 

15 

67 

94 

54 

5.4 

2.4 

14 

1.2 

4,6 

8,4 

4.1 

21 

14 

65 

85 

51 

12 

5.3 

2.2 

IS 

1* 

1.3 

4.1 

6.7 

13 

20 

13 

63 

78 

47 

12 

5.1 

2.2 

14 

1.4 

3.7 

9.5 

101 

19 

17 

58 

71 

44 

4,T« 

2.1 

17 

u 
1» 

30 

1.7 

3.4 

9.1 

207 

18 

17 

57 

65 

41 

4,2 

2.1 

IS 

1.7 

3.1 

13 

119 

17 

16 

56 

60 

39 

4,1 

2.1 

19 

1.8 

3.3 

29 

92 

16 

16 

54 

57 

35 

9.9 

3,9 

2.2 

30 

2.0 

3.1 

22 

65 

17 

28 

52 

54 

32 

3,9 

2.2 

31 

33 
23 
34 
3S 

2.3 

4.9 

16 

53 

15 

43 

50 

50 

29 

4,0 

2.2 

33 

2.7 

11 

9.0 

46 

15 

156 

47 

47 

27 

4,0 

2.1 

33 

2.6 

20 

6.6 

41 

15 

121 

45 

47 

24 

3,8 

2.1 

34 

2.0 

21 

18 

36 

14 

98 

42 

47 

31 

3,7 

2.2 

39 

1.9 

16 

25 

33 

15 

143 

39 

51 

48 

3,5 

3.7 

34 

1.8 

11 

16 

31 

14 

94 

37 

56 

37 

3,5 

4.4 

37 

2.2 

11 

8.5 

29 

13 

79 

38 

52 

31 

3,4 

4.0 

3t 

2f 

2.3 

15 

6.3 

27 

78 

41 

83 

28  • 

3,4 

5.1 

«» 

30 

2.2 

11 

5.0 

25 

78 

45 

78 

26 

3,4 

5.5 

30 

31 

2.2 

4.5 

24 

70 

83 

3,7 

31 

MEAN 

1.6 

a. 6 

14.3 

34.8 

17.8 

40.1 

61.2 

71.6 

50.4 

13.3 

5,0 

3.0 

MCAh 

MAX. 

2.7 

34.0 

37.0 

207 

24.0 

156 

85.0 

110 

78.0 

25.0 

7.4 

5. 5 

MAX 

Mm. 

0.7 

2.1 

4.5 

4.1 

13.0 

10.0 

37.0 

47.0 

24.0 

7.4 

3.4 

2.1 

MIN. 

V^C.FT. 

96 

511 

881 

2142 

988 

2467 

3640 

4403 

3001 

820 

308 

180 

JAC^) 

I      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  UCO«D 

•  -  DISCHAIOC  MCASUUMBfr  Ot 

OtSHVATION  or  n.OW  MAOI  THIS  DAY. 

3  —  Iamb  * 


WATER  YEAR 

SUMMARY 

r    MIAN  >v 

r                         MAXIMUM          ^ 

r                         MINIMI 

M           \ 

OOCHACOf 
26.8 

OOOMMS 

232 

•AM  HT. 

5.19 

MO. 

n 

DAY 
18 

TMt 

>200 
J 

ooouaoi 
0,70 

OAOI  KT. 

1,68 

MO. 
10 

»T 

TIMI 

B745 

LOCATION 


LATITUDE 


in  53  02 


120  20  27 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE27  i^TN  14e 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


392 


7.64 


1/23/70 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JUN  6l-mTE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUN  6l-mTE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


1961 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  at  U.  S.  Highway  395  culvert,  approximately  2  mi.  SE  of  Willow  Ranch.     Tributary  to  Goose  late.     Stage-dischaiKC 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Small  amount  of  diversion  above  station.     Drainage  area  is  25.7  sq.  mi. 
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ABLE  B-5  (Cont.) 
•AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCn  PER  SECOND) 


WATR  YiAR 


1971 


AUlOO 


STATION  NAMi 


PINC  CREEK  NEAR  ALTURAS 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT. 


DAY 


10   « 
9,9 

9.6 
9.8 
9.8 

9.9 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
11 
11 
11 

11 
12 
12 
12 
11 

11 

9.6 
12 
11 
11 
11 


11 
11 
11 
11 

U 

13 
12 
12 
19 
16 

15 
21 
13 
13 
12 

12 
12 
11 
11 
11 

12 
13 
20 
25 
25 

25 

17 
15 
15 
15 


15 
16 
16 
17 
70 

94 
37 
33 
28 
17 

17 
12 
18 
16 
13 

13 
13 
13 
13 
13 

13 

1* 
1* 
1* 
1* 

15 
15 
15 
15 
15 
13 


12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
23 

47 
26 
21 

17 
18 
16 
15 
15 

15 
15 
16 
17 
17 
17 


17 
17 
16 
17 
17 

16 
15 
15 
15 
15 

15 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
14 
16 

16 
15 
15 
1* 
1* 

13 
13 
13 


13 
25 

32 
26 
21 

23 
23 
19 
29 
45 

31 
22 
36 
30 
22 

S3 

30 
23 

18 
18 
17 


1 
1 
1 
1 
1 

18 
18 
18 
18 
19 

19 
18 
18 
20 
21 

21 
23 
30 
32 
27 

41 
35 

27 
37 
41 

31 
26 
27 
28 
31 


32 
33 

44 
97 
55 

47 
46 
56 
63 
58 

61 
66 
70 
70 
76 

75 
70 
71 
70 
66 

60 
56 
60 
62 
65 

65 

72 

96 

167 

161 

163 


205 

246 

118 

91 

87 

85 
84 
86 
90 
106 

107 
108 
108 
106 
107 

108 
108 
108 
103 
97 

93 
93 
93 
89 
92 

122 

109 

128 

104 

87 


77 
70 
65 
63 
60 

57 
55 
S3 

51 
49 

48 
47 
46 
44 
43 

42 

41 
47 
46 
45 

41 
39 
38 
38 
36 

36 
35 

34 
33 
32 

34 


34 

31 
30 
29 
28 

28 
27 
27 
27 
26 

27 
26 
26 
25 
25 

25 
2S 
25 
24 

23 

23 
23 

23 
23 
23 

23 
23 
23 
22 
22 
22 


23 
23 
23 
22 
22 

24 
24 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
21 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

25 

24 
23 
24 
24 


I  '^Mf  AN 
MAX. 
MIN. 


10.5 

12.0 

9.6 

646 


14.8 

25.0 

11.0 

879 


20.7 
94.0 
12.0 
1271 


15.7 

47.0 

12.0 

966 


15.1 

17.0 

13.0 

839 


22.2 

53.0 
13.0 
1365 


24.2 

41.0 
16.0 
1440 


72.7 
167 
32.0 
4469 


108 

246 
84.0 
6482 


46.6 
77,0 
32.0 
2866 


25. 4 

34.0 
22.0 
1563 


22.5 

25.0 
21.0 
1341 


MCAN 

MAX. 


E   -  ESTIMATB) 
Mt  -  NO  RKOtD 
*  -  DISCHAROf  MEASUREMOfT  OR 

OeSUVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

-  —  I  AN*  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r                      MAXIMUM                      > 

r                         MINIMI 

M                           ^ 

OttCHAROf 
435 

•AOf  MT 

3.37 

MO. 

06 

DAY 
02 

TIMI 
1600 

OHCMARM 
4.8 

OAOi  HT. 
0.77 

MtO 

10 

DAY 

27 

TIMI 

0500 

J 

LOCATION 


k\   25  59 


LONGITUDE 


120  26  32 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW35  '+2K  13E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


1*35 


GAGE  HT 


3-37 


6/2/71 


PERIOD  OF  RECORD 


NOV  57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  !i7-rATE 


DATUM  OF  GAGE 


1957 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  apprcxiDiately  0.3  mi.  W  of  Pine  Creek  Boulevard,  6.1  mi.  SE  of  Alturas.  Tributary  to  Pit  River.  Stage- discharge 
relationship  affected  by  ice  at  times.  Station  discontinued  in  October  I963,  reinstalled  April  I6,  1964,  at  a  site  appaxiximately 
2,000  feet  downstream.     KLow  effected  by  Pine  Cre^k  Rsservoir.     Drainage  area  is  23.9  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  fifT  KR  SECOND) 


1971 


A183S0 


CTATION  NAMi 


ASH  CREEK  AT  AOIN 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

da9j 

1 

21 

31 

71 

69 

179 

65 

417 

239 

356 

59 

23 

28 

1 

2 

21   • 

34 

77 

56 

169 

61 

375 

247 

369 

46 

23 

28 

2 

3 

22 

28 

83 

40 

134 

71 

346 

353 

355 

34 

22 

23 

3 

4 

21 

28 

94 

37 

131 

84 

329 

599 

249 

34 

24 

20 

4 

S 

21 

41   • 

178 

38 

134 

82 

323 

375 

181 

35 

33 

20 

S 

4 

21 

52 

502 

42   • 

143 

79 

327 

334 

148 

36 

24 

25 

6 

J 

21 

SO 

551 

49 

121 

85 

331   • 

316 

131 

34 

24 

24 

r 

22 

40 

462 

51 

115 

86 

306 

363 

119 

33 

24 

19 

• 

9 

23 

154 

336   • 

56 

112 

92 

297 

370 

112   • 

32 

25 

18 

9 

to 

23 

102 

150 

64 

131   • 

93 

334 

302 

118 

30 

24 

16 

10 

11 

22 

103 

131 

68 

139 

107   • 

295 

273 

96 

29 

24 

16 

11 

13 

22 

230 

99 

69 

143 

345 

261 

257   • 

89 

28 

24 

17 

13 

13 

22 

63 

85 

66 

145 

537 

245 

227 

81 

28 

23 

18 

13 

14 

22 

45 

80 

64 

137 

349 

235 

198 

77 

27 

21 

18 

14 

IS 

22 

39 

76 

62 

153 

295 

216 

181 

71 

27 

17 

21 

IS 

14 

22 

36 

77 

102 

128 

339 

200 

167 

64 

26 

21 

23 

1* 

17 

27 

34 

78 

503 

128 

304 

285 

153 

60 

26 

21 

23 

17 

It 

31 

34 

70 

ItSlo 

116 

228 

300 

147 

53   • 

31 

21   • 

24 

13 

19 

30 

33 

56 

1*320 

113 

265 

265 

130 

51 

31 

21 

25 

l« 

20 

34 

33 

64 

978 

104 

317 

257 

113 

49 

29 

18 

26   • 

30 

21 

35 

33 

71 

526 

102 

383 

305 

113 

45 

28 

19 

26 

21 

22 

39 

44 

65 

355 

107 

370 

281 

107 

44 

26 

21 

27 

22 

33 

37 

64 

62 

293 

105 

876 

238 

97 

39 

26 

22 

27 

23 

34 

36 

108 

53 

217 

101 

939 

208 

90 

39 

25 

22 

27 

24 

3S 

30 

449 

44 

189 

85 

962 

241 

90 

42 

24 

21 

33 

2$ 

24 

32 

160 

40 

186 

74 

lt620 

338 

89 

87 

23 

21 

37 

24 

27 

32 

86 

61 

185 

77 

1.220   • 

315 

97 

91 

23 

23 

34   • 

27 

23 

34 

71 

60 

173 

72 

824 

281 

109 

131 

23 

24 

32 

23 

29 

36 

83 

57 

166 

645 

262 

113 

87 

27 

24 

39 

2« 

30 

31 

84 

58 

173 

576 

256 

122 

66   • 

24 

25 

49 

30 

31 

35 

64 

173 

483 

163 

23 

27 

31 

MEAN 

27.3 

80.0 

127 

263 

121 

412 

289 

210 

116 

29.9 

22.8 

25.4 

MEAM  , 

MAX. 

39.0 

449 

551 

ItSlO 

179 

1*620 

417 

599 

369 

59.0 

33.0 

49.0 

MAX 

MIN. 

21.0 

28.0 

40.0 

37.0 

72.0 

61.0 

200 

89.0 

39.0 

23.0 

17.0 

16.0 

MN. 

V^cn. 

1680 

4760 

7845 

16225 

6740 

25353 

17195 

12960 

6942 

1839 

1400 

1513 

AC.  FT  J 

E      -  BTIMATB) 
Nl  -  NO  UCOtD 

•   -   DISCHAIOE   MEASUREMB^   0« 

OISUVATION  or  H.OW  MADE  TMS  DAY. 
3   —   iAM*  * 


WATER  YEAF 

SUMMARY 

r    AMAN  ^ 

r              MAXIMUM              ^ 

r                         MINIMti 

IM          > 

DOCMAME 
144.3 

OOCMAMI 
2280 

V 

•AM  HT. 

13.30 

MO. 

03 

DAY 

26 

TIMi 

0615 

Msouaoi 
12.0 

4.74 

MO. 
08 

DAY 

14 

2000 
J 

ACM  nn 

104452 


LOCATION 


In  11  J'^ 


120  56  30 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


SW21  39N  9& 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


2950 


14.69 


1/24/70 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAR  37-SEP  57  « 
SEP  57-mi'E 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAR  37-SEP   ?7  0 
SEP  57-rATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


195  r 


ZE<iO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  300  feet  above  State  ttlgnway  299  bridge.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-discharge  relationship  affected  by  ice  at  tines. 
Flow  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area  is  253  sq.  mi. 

fl  -  Irrigation  season  only. 
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ABLE  B-5  (Cont.) 

AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER   SECOND) 


1971 


A15150 


HATION  NAiMi 


BURNEY  CREEK  KE*R  BURNEV 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


DAY\ 


12 

13 
14 
15 
17 

16 

le 

19 
18 

19 

21 
22 

20 
15 
19 

17 
16 
23 

27 
51 

60 
86 
72 
52 

26 

19 
16 
15 
15 
14 
14 


15 
IS 
15 
22 
124 

70 
55 

39 

175 

96 

73 
103 
56 
38 
29 

23 

18 
17 
18 
17 

17 
25 
25 

48 
204 

144 
137 
170 
133 
128 


106 
144 
136 
128 
113 

126 
215 
327 
301 
179 

129 

102 
87 
75 
86 

118 
91 
78 
65 
62 

62 

60 
57 
51 
42 

46 
45 
52 

84 
68 
62 


61 
51 
44 
42 
37 

37 
38 
37 
37 
80 

88 
59 
56 
50 
102 

217 
282 

361 
351 
335 

276 

207 
176 
155 
140 

130 
121 
113 
106 
101 
97 


92 

91 
88 
84 
81 

80 
78 
75 
72 
70 

76 
86 
97 
99 
117 

117 

104 

94 

95 

81 

76 
74 
70 
67 
63 

59 
61 
60 


58 
S3 
55 
55 

49 

46 
45 
4S 
46 
46 

61 
307 
288 
207 
154 

133 
128 
110 
106 
105 

109 
123 
362 
466 
443 

911 
586 
412 
337 
328 
273 


253 
249 
247 
248 
257 

283 
281 
269 
283 

374 

288 
255 
262 
258 

269 

276 
294 
234 
216 
234 

205 
182 
171 
162 
157 

164 
172 
179 
196 
211 


211 
214 
318 
366 
306 

265 
260 
274 
252 

240 

240 
253 
260 
232 
207 

189 
165 
147 
137 
137 

134 
131 
134 
137 
142 

213 
189 
219 
167 
196 
192 


198 
160 
138 
133 
132 

123 

119 
117 
110 
103 

98 
93 
91 
85 
78 

75 
72 
75 
71 
68 

67 
61 
58 
51 
S3 

106 

201 

147 

97 

80 


73 

23 

64 

23 

59 

21 

55 

20 

52 

21 

SO 

20 

46 

18 

47 

18 

4S 

18 

44 

19 

44 

19 

43 

17 

42 

17 

39 

16 

36 

16 

33 

n 

32 

18 

33 

17 

33 

17 

32 

18 

31 

18 

29 

19 

27 

20 

27 

20 

27 

20 

26 

19 

25 

20 

25 

19 

23 

19 

21 

19 

22 

20 

38.3 

18,9 

73.0 

23.0 

21.0 

16.0 

2354 

1162 

18 
16 

17 
18 
18 

19 
20 
21 
18 
18 

20 
21 
19 
17 
17 

18 
18 
18 
18 
17 

17 
17 
16 
16 
18 

25 

27 
27 
47 
57 


NKAN 
MAX. 
MUN. 


25.2 

86.0 
12.0 
1549 


68.3 

204 
15.0 
4064 


106 

327 
42.0 
6540 


128 

361 
37,0 
7908 


82.4 
117 
59.0 
4576 


208 
911 

45.0 
12787 


237 
374 
157 
14140 


210 
366 
131 
12946 


102 

201 
51.0 
6069 


21.1  iMiAN 

57,0  MAX 

16.0  M 

1256  AC". 


I     -  UTIMATB) 
Ml  -  NO  RKOID 

•   -  DISCHAROC   MEASUtEMB^T  0« 

OeSUVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

» -  turn  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     >i 

r                         MAXIMUM                        > 

r                         MINIMUM                         > 

DOCMAMt 
104.1 
V                     J 

MfCHAMI 
1190 

OAM  HT. 

11.09 

MO. 

03 

DAY 

26 

TUM 

0300 
J 

OMCHAM* 
12.0 

OAM  HT 

6.13 

MO 

10 

DAY 
01 

TIM! 

0000 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


1*0  52  18 


121  i*0  58 


]/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SVa9  35N  3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


1*910 


15. d9 


DATE 


1/23/70 


PERIOD  OF  RECORD 


APR  58-BATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR  58-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


1958 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  3OO  ft.  sbove  county  road  bridge,  0.8  mi.  SW  of  Burney.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-discharge  relationship  affected  by 
ice  at  times.     Flov  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area  is  87-7  sq.  mi. 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBi  YEAR 


1971 


A03545 


STATION  NAME 


COTTONWOOD  CREEK,    NORTH  FORK,   HEAR  IGO 


-^ 


/^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA> 

1 

3.3 

15 

473 

330 

452 

122 

359 

137 

81 

19 

8.0 

7.3 

1 

7 

3,3« 

15 

371 

281 

442 

105 

369 

137 

73 

18 

7.9 

8.2 

2 

3 

3,0 

36 

1.580      • 

228 

432 

105 

359 

148 

67 

17 

7.9 

10 

3 

4 

2.8 

100 

987 

194 

401 

101 

349 

142 

67 

16 

7.3 

9.7 

4' 

S 

2.5 

4S 

565      • 

180 

381 

97 

350 

141 

64 

15 

7.8 

10 

S 

6 

2.5 

56 

514 

169 

371 

92 

350 

131 

62 

14 

8.0 

10 

« 

7 

2.5 

248 

lt060 

158 

340 

92 

340 

118 

62      • 

14 

8.0 

11 

7 

• 

2.5 

84 

401 

158 

314 

88 

322 

126 

59 

14 

7.6 

14 

• 

• 

2.5 

126 

330 

158 

297 

88 

350 

113 

59 

14 

7.4 

14 

♦  1 

10 

2.2 

122 

297 

175 

289 

92 

371 

105 

56 

14 

7.5 

13 

10 

11 

2.2 

122 

241 

187 

305 

118 

314 

101 

54 

13 

6.8 

13 

11  1 

13 

2.2 

126      • 

200 

175 

330 

636 

299 

101 

52 

12 

6.1 

13 

12  1 

13 

2.5 

113 

169 

175 

330 

330 

281 

97 

45 

12 

7.2 

12 

13  1 

14 

2.8 

105 

148 

175 

322 

350 

241 

92 

43 

16 

6.9 

13 

14  1 

15 

2.6 

97 

524 

877 

314 

297 

234 

88 

36 

I* 

6.4 

12 

IS  1 

16 

2.5 

88 

483 

2.270 

289 

281 

228 

86 

35 

13 

6.0 

13 

16 

17 

2.8 

81 

350 

1.430 

264 

256 

221 

81 

33 

13 

5.8 

12 

17 

U 

5.5 

64 

473 

1.160 

248 

221 

218 

78 

30 

16 

5.4 

12 

13 

19 

14 

56 

31* 

1.080 

234 

200 

214 

78      • 

29 

18 

4.9 

12 

19 

20 

I* 

50 

412 

978 

214 

187 

21* 

76 

26 

17 

4.9 

12 

20 

21 

39 

39 

493 

840 

200 

180 

200 

73 

25 

15 

5.3 

6.8 

21 

22 

52 

45 

297 

779 

194      • 

180 

194 

70 

23 

15      • 

5.6 

5.9 

22 

23 

34 

52 

248 

718 

169 

187 

187 

70 

22 

13 

5.4 

5.4 

23 

24 

30 

73 

228 

626 

164 

234 

180 

67 

21 

12 

5.2 

4.1 

34 

25 

25 

148 

200 

554 

153 

1.370 

175 

67 

20      • 

12 

5.3* 

4.1 

25 

26 

22 

92 

180 

493 

148 

1.630 

164 

73 

33 

11 

5.2 

4.6 

26 

27 

19 

371 

169 

483 

142 

773 

153 

78 

29 

10 

5.2 

4.2 

27 

2* 

16 

1.460 

809 

♦  52 

137 

630 

148 

109 

24 

9.0 

5.1 

4.3 

23 

29 

16 

779 

677 

452 

557 

139 

88 

22 

8.9 

5.2 

6.9 

29 

30 

17 

858 

452 

452 

455 

137 

81 

20 

8.5 

5.6 

12 

30 

31 

16 

371 

463 

384      • 

76 

8.1 

7.7* 

31 

MEAN 

11.7 

189 

452 

543 

281 

336 

255 

97.7 

42.4 

13.6 

6.4 

9.7 

MEAh 

MAX. 

52.0 

1.460 

1.580 

2.270 

452 

1.630 

371 

148 

81.0 

19.0 

8.0 

14.0 

MAX 

MIN. 

2.2 

15.0 

148 

158 

137 

88.0 

137 

67.0 

20.0 

6.1 

4.9 

4.1 

MIN. 

V^C.FT. 

722 

11244 

27800 

33421 

15622 

20703 

15;93 

6006 

2523 

836 

394 

574 

AC.  FT. 

E      -  UTIMATEO 
NR  -  NO  RECORD 
•   -  DISCHAROE  MEASUREMENT  OR 

ORSERVATION  Of  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

S    —    E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     >v 

f                       MAXIMUM                       ^ 

f                         MINIMI 

iM              ^ 

DI$O4A(0l 
186.5 
V              J 

OUCHARM 

3960 

QAM  HT. 

35-11 

MO. 

01 

DAY 

16 

TIMI 

1500 
> 

DHCHARM 
2.2 

OAOf  HT. 

29.55 

HO. 

10 

DAY 
10 

TIMI 
0415 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


1*0  26  32 


122  32  57 


NW21  30N  6W 


39-'*5 


12/22/64 


1\0V  56-DATE 


NOV  56-riATE 


1956 


30.60 


Station  located  at  cour.ty  road  bridge,   \.k  ml.  S  of  Igo,   I*.!*  mi.   SE  of  Ono.     Tributary  to  Sacremento  River  via  Cottonwood  Creek.      Plow 
affected  by  upstream  diversion  and  releases  from  Rainbow  Lake.     Draiut^ge  area  is  38.7  sq.  mi. 
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kBLE  B-5  (Cont.) 

MLY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATR  YfAl 


1971 


A03595 


STATION  NAMI 


CCTTONWOOD  CREEK,   SOUTH  PORK,    NEAR  COTTONWOOD 


AY        OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.       DAY\ 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

o.o 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.3 

2.2 

1.4 

1.1 

0.9 
0.8 
0.7 


0.7 
0,7 
O.B 
3.7 
55 

97 
44 
31 
25 
225 

85 
108      * 
96 
47 
31 

21 
16 
12 
12 

9.0 

8.2 
8.2 

11 

17 
251 

43# 

407 
2.090 
2,590 

695 


234 

380 

1.880 

3,680 

912 

652 

1.400 

2.950 

1.560 

728 

437 
325 
267 
204 
258 

1»510 
776 
810 
512 
665 

617 
342 

260 
222 
187 

167 
156 
156 
377 
295 
234 


223 
265 

196 
174 
167 

150 
140 
138 
175 
351 

666 
526 
398 
308 
819 

5.460 
6,510 
6,100 
4,620 
3.400 

2fS80 
It9l0 
1.400 
lt040 
813 

668 
610 
601 
583 
598 
664 


693 
657 
554 
464 
401 

368 
332 
301 
275 
263 

332 

404 
487 
454 
415 

369 
317 
272 
247 
221 

201 
188 
176 
166 
162 

154 
150 
148 


142 
136 
134 
134 
129 

124 
122 

121 
118 
117 

121 

1.210 

1.230 

504 

370 

307 
325 
299 
279 
275 

278 

275 

1.020 

1,430 

1.330 

5.990 
3,200 
2,040 
1.290 
835 
582 


449 
379 
336 
311 
306 

324 
348 
326 
315 
428 

355 

317 
302 
337 
319 

300 
295 
268 
243 
230 

213 
193 
190 
178 
169 

164 
160 
162 
168 
174 


186 
195 
199 
199 
207 

207 
209 
256 

269 
261 

274 
314 
326 
292 
266 

253 
218 
199 
187 
179 

172 
165 
160 
163 
183 

188 
177 
210 
190 
186 
170 


156 
142 
129 
124 
120 

121 
128 
139 
138 
133 

126 
121 
118 
111 
107 

104 

104 

102 

99 

96 

90 
81 
79 
75 
74 

88 
77 
74 
67 
62 


56 
51 
49 
46 
42 

40 
40 
38 
36 
34 

33 
32 
29 

27      « 
25 

24 

21 
21 
20 
19 

23 
26 

20 
17 
14 

13 

12 

11 
9.5 
9.3 
8.3 


7.7 
7.1 
6.2 
5.6 
5.3 

5.1 
4.8 
4.6 
4.3 

4.0 

3.4 

3.1 
2.9 
2.6 
2.4 

2.3 

1.9 
1.7 
1.2 
1.0 

0.9 
0.8 
0.6 
0.6 
0.8* 

1*0 
0.7 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0* 


I 
3 
3 
4 
S 

« 
7 
• 
f 

to 

11 
13 
13 
14 
IS 

16 
17 
!• 
1» 
30 

31 
33 
33 
34 
3$ 

34 
37 
3t 

39 
30 

31 


IAN 
lAX. 


0.3 
3.3 

0.0 
21 


247 
2,590 

0.7 
14740 


746 
3,680 
156 
45903 


1.363 

6,510 
138 
83812 


327 
693 
148 
18190 


789 
5,990 
117 
48530 


275 

449 
160 
16381 


214 
326 
160 
13210 


106 

156 
62.0 
6317 


27.3 

56.0 

8.3 

1678 


2.7 

7.7 
0.0 
166 


MiAN 
MAX. 


-  BTIMATED 
R  -  NO  RKORD 
»  -  DISCHAROf  MfASUREMB4T  OR 

OaSCRVATION  OF  ROW  MADC  THIS  DAY. 
*   —   I  AMD  * 


WATER   YEAF 

SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

r                      MAXIMUM                      > 

r                         MINIMI 

M                           > 

DHCHAtOI 
343.9 
V                    J 

OOCHAIOf 

8070 

•AOf  HT. 
8.42 

MO. 

03 

DAY 

26 

TIMI 

0730 
> 

OHCHAKK 
0.0 

OAOf  HT. 

0.98 

MO. 
10 

DAY 
01 

TIMI 

1245 

J 

f       TOTAl       ^ 


ACM  nn 
248978 


LOCATION 


1*0  18  58 


122  26   52 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE32  29N  5W 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


lit  000 


12.15 


1/23/TO 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR   58-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR  58-riATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


195S 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  at  Bovman  Road  Bridge,   11  mi.   SW  of  Cottonwood.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Cottonwood  Creek.     Flow  affected  by 
upstream  diversion.     Drainage  area  is  217  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cent.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUeiC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


A03460 


STATION  NAMf 


RED  BANK  CR£EK  NEAR  KED  BLUFF 


I^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0 

0.0 

108 

55 

32 

11     • 

46 

7.5 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

a 

0.0 

0.0 

107 

60 

29 

10 

42 

8.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

3 
J 

9 

0.0 

0.0 

ItOOO 

46 

26 

11 

38 

8.3 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

829      • 

41 

26 

11 

35 

8.3 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

247 

38 

25 

10 

32 

7.7 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

t 

0.0 

0.0 

164 

35 

24 

8.9 

31 

7.1 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

7 

0.0 

0.0 

170 

32      • 

23 

8.3 

31 

6.7 

1.4« 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

t 

0.0 

0.0 

266 

31 

22 

8.3 

35 

9.2 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

9 

0.0 

0.0 

170 

30 

21 

8.3 

28 

8.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

125 

30 

21 

8.3 

26 

6.7 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

100 

29 

20 

8.7« 

23 

6.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

M 

0.0 

0.0 

83 

28 

20 

110 

21 

5.7 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1] 

13 

0.0 

0.0 

78 

27 

20 

48 

19 

5.2 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

71 

26 

20 

32 

18 

4.8 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

120 

254 

19 

29 

16 

4.7 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1SI 

1« 

0.0 

0.0 

153 

959 

19 

22 

I* 

4.1 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

105 

393 

18 

18 

13 

3.9 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

216 

207 

17 

14 

12 

3.8 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

1* 

0.0 

0.0 

125 

146 

16 

13 

11 

3.8» 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

30 

0.0 

0.0 

171 

104 

15 

12 

12 

3.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

160 

79 

15 

10 

11 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

33 

0.0 

0.0 

106 

68 

15 

9.8 

10 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

33 

0.0 

0.0 

86 

61 

14 

13 

9.9 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

34 

0.0 

0.0 

74 

55 

14 

14 

9.1 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

35 

0.0 

0.0 

65 

49 

12 

224 

8.5 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

3* 

0.0 

0.0 

59 

45 

12 

467 

8.3 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3* 

37 

0.0 

58 

S3 

42 

12 

137 

8.3 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

33 

0.0 

472 

60 

38 

12 

87 

8.0 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

39 

0.0 

738 

105 

36 

69 

7.8 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

79 

30 

0.0 

219      • 

67 

34 

59 

7,6 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

57 

33 

51 

2.5 

0.0 

0.0 

31 

M£AN 

0.0 

49.6 

171 

100 

19.3 

49.8 

19.7 

5.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MfAN 

AAAX. 

0.0 

738 

ItOOO 

959 

32.0 

467 

46.0 

9.2 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

53.0 

26.0 

12.0 

8.3 

7.6 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MUN. 

^CFT. 

2949 

10512 

6171 

1069 

3060 

1173 

309 

52 

AC.^ 

i     -  ESTIMATB) 
Nl  -  NO  MCOtO 
•  -  DISCHAIOC  MfA$UIE*AB4T  Ot 

otseivATmN  or  kow  mam  this  day. 

-    —   I  AM*  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MiAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       > 

C                           MINIMUM                           ^ 

DtSOiAMf 
34.9 

onotAMf 
2610 

•AM  HT. 

7.66 

ma 
12 

DAY 
04 

TIMI 
0015 

J 

ONOUtM 
0.0 

OAOf  HT. 
3.03 

MO. 

10 

MT 
01 

TIMf 

0000 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


i*0  05  25 


122  24  ii5 


SE22  26j;  5W 


9729 


10.06 


station  located  at  Briggs  Road  bridge,   11  nii.  SW  of  Red  Bluff. 
0  -  Irrigation  season  only. 


1/5/65  PEE  ifS-JUL  ii9  e     fEB  48-JUL  1*9  8     1956 

MAY  50-MAY  56         MAY  50-MAY  56 
NOV  56-rATE  NOV  56-DATE 

H.OW  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area   is  93-5  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATOI  VIAI 


1971 


A02700 


STATION  NAMi 


SACRAMENTO    RiVER    AT    VIMA    BRIOOE 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


DAY\ 


I 

♦ 
10 

11 

12 
11 
14 
IS 

U 
17 
!• 
If 

M 

31 

n 
aa 

34 

as 

a* 

27 

at 

n 

30 
31 


860 
820 
630 
580 
600 

600 
610 
600 
670 
610 

610 
600 
520 
440 
380 

170 
170 
230 
290 
580 

840 
850 
930 
230 
870 

620 
550 
530 
480 
510 
♦  50 


7,400 
7,460 
7,350 
7,590 
8,350 

10,100 
12,400 
9,140 
12,100 
19,500 

10,100 

10,700 

9,280 

8,970 

9,000 

9,990 
13,100 
14,000 
U,800 
14,900 

14,900 
15,000 
15,100 
15,400 
20,700 

21,900 
18,400 
64,800 
82,000 
48,300 


000 
700 
500 
800 
100 

500 
900 
000 
400 
Boo 

600 
200 
200 
400 
000 

000 
500 
700 
400 
900 

700 
000 
000 
600 
500 

700 
500 
400 
200 
900 
000 


700 
400 
700 
800 
500 

400 
700 
400 
900 
300 

900 
900 
900 
500 
900 

100 
400 
100 
400 
300 

600 
600 
Too 
300 
300 

500 
300 
500 
600 
400 
400 


24,400 
24,300 
24,000 
23,600 
22,700 

21,000 
19,500 
19,200 
19,000 
19,000 

18,700 
17,600 
17,100 
15,800 
15,300 

15,100 
14,800 
14,100 
12f700 
lltBOO 

llt400 
11(200 
10,400 
10,400 
10,600 

10,200 
10,100 
10,100 


610 
330 
240 
240 
200 

120 
120 
910 
890 
390 

130 
600 
100 
100 
400 

000 
600 
900 
300 
970 

850 
760 
500 
500 
300 

000 
600 
000 
400 
400 
900 


18,800 
20,300 
21,700 
21,200 
21,000 

21,900 
21,600 
19,700 
18,800 
19,900 

20t600 
21,200 
21,600 
21,700 
21*500 

20,600 
19,000 
18,800 
18,400 
18,600 

18,300 
17,300 
16,900 
16,300 
15,500 

15,400 
15,300 
15,100 
14,800 
15,300 


15*300 
15,400 
15,500 
16,200 
17,300 

18*200 
18,800 
20,100 
20*800 
20*900 

20*600 
20*800 
21*000 
21*400 
21,500 

21,000 
20,700 
20*500 
20*000 
19*400 

9*600 
7*900 
6*900 
7,000 
7,100 

7*200 
7*500 
8*000 
7*800 
7*200 
7*100 


17,300 
17,000 
16,200 
15,900 
15,800 

15,600 
15,400 
15,300 
15,700 
15,700 

15,500 
15*500 
15,400 
15,300 
15,100 

15,200 
15,100 
15,100 
14,900 
14,800 

14,800 
14,800 
14,900 
14,800 
14,600 

14,900 
15,900 
15,200 
14,700 
14,500 


14,100 
13,900 
13,800 
13,700 
13*600 

13*500 
13*400 
13*400 
13*300 
13*400 

13*400 
13*300 
13,300 
13,200 
13,200 

13,200 
13,100 
13,100 
13,100 
13,000 

12*900 
12,900 
12,900 
13,000 
13,000 

12,900 
12,900 
13,000 
13,400 
13,500 
14,000 


900 
300 
000 
600 
900 

500 
300 
200 
100 
100 

000 
100 
000 
100 
000 

000 
000 
100 
000 
000 

100 
100 
400 
100 
100 

900 
800 
900 
100 
000 
100 


13,200 
12,700 
11,800 
10,800 
10,800 

10,800 
10,700 
10*700 
10*700 
10*800 

10*700 
10*700 
10*700 
10*600 
10*60Q 

10,600 
10,500 
10,500 
10*600 
10*600 

10*600 
10*600 
10*600 
10*600 
10*700 

10*700 
10*700 
10*800 
10*700 
10*900 


MCAN 
MAX. 
MIN. 


595 

230 

170 

467008 


17,757 
82,000 

7,350 

1056654 


100 
Boo 
400 


625 

400 
300 


2342676 


1821619 


16,217 
24,400 
10,100 
900694 


076 

000 

130 

926995 


18,903 
21,900 
14,800 
1124826 


8,667 
1,500 
5,300 
1147834 


15,363 
17,300 
14,500 
914181 


13,303 
14,100 
12,900 
817983 


219 

300 

800 

812826 


10,866 
13,200 
10,500 
646611 


MiAM 

MAX 


E      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RKOIO 
•  -  DISCHAtOE  AAEASUREMBfr  OR 

OBSCtVATION  OF  HOW  MADE  THIS  OAT. 

S   —    E  AMD  « 


WATER   YEAF 

SUMMARY 

r    MEAN     >^ 

r                       MAXIMUM                       > 

f                       MINIMUM                       > 

oaoM«oi 
17928.9 

MSCMAME 
109000 

•AOI  HT. 

66.03 

MO. 

12 

DAY 

04 

TIME 

1730 

OIKMAMi 

6480.0 
V 

OAOf  HT. 

66.63 

MO. 

10 

DAY 

16 

TIME 

1315 

J 

C        TOTAl        \ 


AOH  nn 

12979907 


LOCATION 


39  9^  3^* 


122  05  31 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE28  2liN  2W 


MAXIMUM  DISCHARGE 


171000 


91. U8 


DATE 


1/24/70 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR  45-IATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


APR  li5-DftTE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


19^5 
19^*5 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


100.00         USED 
97.15         USCX3S 


Station  located  250  ft.  above  Vlna-Coming  Highway  Bridge,   2.6  mi.  SW  of  Vina.     The  maximum  discharge  of  record  is  for  the  main  river 
channel  and  does  not  include  vater  by-passing  the  station  on  the  left  bank.     KLow  regulated  by  Shasta  Lake  since  December  30,   19^3. 
Approxinately  190,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Vina  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.     Trans- 
basin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  April  I963.     Drainage  area, 
excluding  Goose  Lake  Basin,   is  approximately  10,930  sq.  mi. 
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TABl 

.E  B-5  (Cont.) 

Y  MEAN  DISCHARGE 

fwATBt  YCA«  CTATION  NO. 

STATION  NAME 

>> 

DAW 

1971 

A02630 

SACRAMENTO 

RIVER    AT 

HAMILTON    CITY 

J 

(IN  gusit  «tT 

1R    SE^OMO) 

fOAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

7,370 

6,960 

36,100 

21,300 

25,500 

9,490 

18,200 

12,600 

15,900 

12,200 

11,500 

11*800 

2 

7,380 

7,010 

36,300 

21, 800 

25,400 

9,380 

18,800 

12,600 

16,100 

11,800 

12,000 

11*600 

3 

T,170 

6,950 

38,600 

20, ♦OO 

25,000 

9,280 

20,700 

12,900 

15,200 

11,800 

11,800 

10.800 

7, 1*0 

7,110 

75,300 

19, ♦OO 

24,500 

9,170 

20,200 

13,500 

15,000 

11,700 

11.300 

9.760 

S 

7,210 

7,610 

73,000 

19,000 

23,700 

9,060 

19.800 

14,700 

14,800 

11,500 

11,600 

9.640 

6 
7 
• 

10 

7.280 

9,2^0 

50,700 

18,900 

22,000 

8,960 

20.000 

15,900 

14,700 

11,400 

11,200 

9,690 

7,230      • 

11, ♦OO 

♦6,500 

18,200 

20,300 

8,960 

20,000 

16,400 

14,300 

11,300 

10,900 

9,550 

^ 

7,280 

9,260 

59,000 

17,900 

19,800 

8,850 

18.600 

17,600 

14,200      • 

11,200 

11,000 

9,610 

7,290 

9,570 

68,600 

17,400 

19,400 

8,790 

17.100 

18,400 

14,500 

11,200 

10,900 

9,630 

7,260 

20,300      • 

51,900 

15,800 

19,300      • 

8,430 

17.600 

18,900 

14,400 

11,200 

10,900      • 

9,750 

7,260 

10,300 

♦3,100 

18,700 

18,700 

8,110 

18.300 

18,500      • 

14,300 

11,100 

10,800 

9,840 

11 

7,260 

10,^00 

37,000 

18,400 

17,800 

9,530 

18.900 

18,700 

14*200 

11,100 

10,800 

9,790 

13 

7,190 

9,330 

31,700 

16,600 

16,900 

27,300 

18,800      • 

18,800 

14,100 

11,000      • 

10,800 

9,830 

7,060 

8,700 

27,900 

15,900 

15,800 

14,900 

18,800 

19.200 

13*900 

11,000 

10,900 

9,930 

15 

7,060 

8,520 

26,500 

15,900 

15.400 

13,300 

18,400 

19.400 

13,700 

10,900 

10.900 

9.890 

16 

6,850 

9,250 

31,900 

51,900 

15.100 

12.000 

17,900 

19.000 

13,800 

11,000 

10.800 

9.950 

17 

6,750 

12,200 

35,300 

94,900 

14.800 

11.400 

16,000 

18.700 

13,600 

10,900 

10.800 

9.990 

If 

6,830 

13,300 

32,800 

59,000 

13,800 

10,800 

15,700 

18.300 

13,500 

10,900 

11,000 

9.930 

19 

6,870 

1^.200 

31,500 

52,300 

12,000 

10*100 

15.300 

17.800 

13*300 

10,800 

11,000 

10.000 

30 

7,100 

l^.^OO 

27,^00 

♦6,700 

11,300 

9,650 

15,600 

17.400 

13*100 

10,700 

11.000 

10.100 

31 

7,3*0 

l^.^OO 

37,100 

♦2,000 

11,100 

9,390 

15,500 

17.400 

13*100 

10,600 

11.100 

10.200 

33 

7,400 

14, ♦OO 

30,800      • 

38,800 

9,810 

9,220 

14.500 

16,100 

13*100 

10,600 

11*100 

10.300 

33 

33 

7,480 

1^,600 

2^,800 

36,900 

10,800 

10,100 

14,100 

14,800 

13,000 

10,500 

11*400 

10.300      • 

33 

34 

7,690 

1^,700 

23,100 

35,600 

10,100 

16,900 

13,600 

14,800 

13,000 

10,600 

11.300 

10.300 

34 

3S 

7,550 

18,900 

21,300 

34,600 

9.970 

16,300 

12,800 

15,000 

12,800 

10,600 

11*200 

10.400 

3S 

3* 

7,260 

21,300 

20,200 

33,800 

9.920 

49,000 

12,700 

15,000 

12,700 

10,600 

11*200 

10,400 

36 

37 

7,170 

18,000 

20,100 

32,700 

9,710 

41,700 

12,600 

15*500 

13,800 

10,500 

11*200 

10.500 

37 

33 

7,150 

♦9,600 

19,900 

27,900      • 

9,600 

24,300 

12,400 

16,100 

13,500 

10.600 

11*300 

10.500 

33 

39 

7,100 

80,700 

26,^00 

26,100 

19,400 

11,900 

16,200 

12,700 

11,000 

11*600 

10,500 

39 

30 

7,070 

53,000 

25,900 

25,800 

17,500 

12,500 

15,700 

12,500 

11,100 

11*700 

10,600 

30 

31 

7,060 

22,600 

25,600 

19,300 

15,600 

11,600 

11.800 

31 

MEAN 

7,197 

16,853 

36,558 

30.329 

16,339 

14,534 

16,576 

16,500 

13,893 

11,064 

11.187 

10,169 

MEAK 

MAX. 

7,690 

80,700 

75,300 

9^,900 

25,500 

49,000 

20,700 

19,400 

16,100 

12,200 

12*000 

11,800 

MAX 

MIN. 

6,750 

6,950 

19,900 

15,800 

9,600 

8,110 

11,900 

12,600 

12,500 

10,500 

10*800 

9,550 

MM. 

V^CFT. 

♦♦2532 

1002862 

22^7867 

1664858 

907457 

893692 

986380 

1014545 

826710 

680330 

687867 

605117 

AC.W. 

E      -  BTIMATfD 
NR  -  NO  RECOtO 
•  -  OtSCHAROE  MEASUREMB4T  OR 

oasavATioN  or  flow  made  tms  day. 
3  —  Eamo  * 


C     MEAN      \r 


MAXIMUM 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MINIMUM 


DOOMMt 

OOCHARM 

•AOt  KT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

omouMot 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

ACif  mx 

16796.7 

103000 

45.05 

01 

17 

1300 

6460.0 

28.12 

10 

16 

1730 

12160218 

J 

V 

■J 

V 

y 

^ 

r        TOTAL        N 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  '*5  07 


121  59  1*3 


NE20  22N  IW 


156000 


50.77 


l/2l</70 


APE  45-rATE 


27-mTE 


1927 
19lt5 


19I.5 


127.9 
100.0 

96.5 


USED 
USED 
USOGS 


Station  located  at  Gianella  Bridge,  State  Highway  32,   1.0  nd.  NE  of  Hamilton  City.     The  maxinium  discharges  of  record  since  February  19'»0, 
are  for  the  main  river  channel  and  do  not  include  water  by-passing  the  station  on  the  left  bank.     How  regulated  by  Shasta  lAke  since 
December  30,   19'+3-     Approximately  950,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Hamilton  City  in  addition  to  diversions 
from  the  tributaries .     Transbasin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Wfalskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in 
April  1963.     Drainage  area,   excluding  Goose  Lake  Basin,   is  approximately  11,060  sq.  mi. 
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TABLE    B-6  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

[IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


VrAnt  YEAR 

STATION  NO. 

HATION  NAME                                                                                                                                 ^ 

1971 

A0l*2l*2 

MUD  CREEK  NEAR  CHICO 

J 

DAY 


oa. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


MAR. 


APt. 


JMAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


$»T.       DAYi 


0.0 
0.0  ♦ 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0  « 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
1.1* 
13 

9.0 
6.3 
2.2 

71 

24 

8.2 
9.0 
i*.9 
3.1 
2.3 


1.0 
0.8 
0.7 

0.7 
0.7 
0.8 
0.9 
1.3 

1.4 
9.2 

1070 

1280 
277 


147 
306  * 
403 
1090 

374 

187 
157 
219 
147 
85 

58 
42 
33 
25 
29 

94  * 

62 
103 

63 
271 

849 
200 
120 

78 

53 

43 
46 
58 
133 
91 
64 


62 
116 
48 
35 
28 

23 
20 
19 

18 
19 

35 
32 
40 
38 


731 
321 
192 
147 
117 


72 
58 
48 
39 

33 
29 
26 
23 
21 
20 


19 
18 
17 
16 
15 

15 
14 
13 
13 
12 

12 
11 
11 
U 
11 

10 
10 

9-7 
11 

9.8 

8.9 
8.9 
8.7 
8.2 

7.7 

7.3 
7.4 
7.2 


6.7 
6.4 
6.5 
6.5 
6.2 

5.7 
5-7 
5.6 
5.4 
5.4 

5-1 
19 
21 
14 
13 

12 
12 
11 
10 
9.4 

8.9 
8.6 

21 

20 
149 

547 
217 
152 
117 

93 

71 


57 
46 
40 
34 
30 

25 
23 
21 
19 
19 

17 
16 
15 
14 
13 

12 
12 
11 
11 
11 

11 
9.7 
9.2 

9.0 

8.5 


6.5 

6.6 
6.2 
7.0 
6.5 

5.9 
5-3 
5.4 
5.2 
4.5 

4.1 
3.9 
3.7 
3-3 
3.1 

2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.4 

2.4 
2.5 
1.8 
1.5 
1.5 

1.8 
2.5 
3.0 
2.7 
2.7 
2.2 


2.4 
3.0 
2.9 
1.6 
1.6 

1.2 
1.0 
0.9 
0.6 
0.6  * 

6.0 
1.5 
2.0 
1.1 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
3-5 

0.5 

0.0 
0.0 

14 

13 

2.4 
0.3 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0  ♦ 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  ♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0  • 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0  ♦ 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


MEAN 
MAX. 

j^CFT 


0.0 
0.1 
0.0 
1.0 


93.4 
1280 

0.0 
5557 


182 
1090 

25 

11170 


83.2 
731 

18 
5117 


11.5 
19 

7.2 

640 


51.3 
547 

5.1 
3156 


17.6 

57 

6.7 

1050 


3-7 

7.0 
1.5 
226 


2.0 
14 
0.0 

119 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


MEAN 
MAX. 


E     -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 
*     -  MSCHAROE  MEASUREMENT  OR 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

«     -  E  AND     « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


f    MEAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

f 

MINIMI 

M                       ^ 

MSOUtOf 

MSCHAMC 

2420 
V 

OAM  HT. 

7.64 

MO. 

11 

DAY 

28 

TIMi 

0400 

J 

DOCHAMi 

0.0 

MO. 

DAY 

f       TOTAl       N 


^     27036         J 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  47  02 


121  53  06 


SE5  22N  IE 


NOV  64-mTE 


NOV  64-IATE 


1964 


station  located  0.1  mi.  above  Old  Highway  99E  Bridge,   4.9  mi.  N  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Big  Chico  Creek. 
Includes  an  undetermined  amount  of  vater  from  Big  Chico  Creek.     Drainage  area  is  47.5  sq-  nii. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 

GE 

^ATIR  YEAR 

(TATtON  NO. 

STATION  NAMU 

^ 

DAILY  MEAN  DISCHAR 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

1971 

V 

A00928 

MUD   CREEK 

DIVERSION 

AT    CHICO 

J 

Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

1 

a 

o.o* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

69 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0* 

4 

5 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

s 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

f 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

N 

N 

N 

N 

11 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0 

0 

0 

0 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

R 

R 

R 

R 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

E 

E 

E 

E 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

c 

c 

c 

c 

1* 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

11 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

R 

R 

R 

R 

19 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

D 

D 

D 

D 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

2« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

2« 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

MSAM  < 

MAX. 

0.0 

0.0 

69,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

I^c.n. 

137 

AC  Fry 

E      -  ESTIMATIO 
Nt  -  NO  UCOtD 

•  -  DISCHAKOE  MEASUREMBO  OR 

OCSCRVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  AM*  « 


MiAN    \C 


DISCMAROf 

NR 


DItCHAROC 

NR 


MAXIMUM 


•AM  HT. 


MO. 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MKHAROR 

NR 


MINIMUM 


OAOC  HT. 


MO. 


LOCATION 


39  ^7  0? 


121  i*3  01 


1/4  SEC.  T.  K  R. 
M.D.B.&M. 


SWl8  22N  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOV  6it-rATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  61t-rATE 


DATUM  OF  CAGE 


PERIOD 


1961* 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  0.4  ml.  above  Wildwood  Avenue  Bridge,   U.O  nd.  NE  of  Chlco.     This  flow  is  diverted  from  Lindo  Channel  into  Mud  Creek  during 
periods  of  high  vater.     Crest  of  diversion  veir  is  at  gage  height  8.38. 
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^BLE  B-5  (Cont.) 

MIY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  KET  PER  SKOND) 


1971 


A04250 


STATION  NAMI 


BI6  CHICO  CREEK  AT  CHICO 


lAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT. 


DAY 


7.6 
5.8 
S.8 
6.6 
6.2 

7.1 
S.4 

e.s 

9.4 
9.4 

9.1 
9.2 

9,0» 

a. 9 

9.5 

9.8 
10 
15 
18 
20 

26 
31 
29 
39 
25 

19 

19 
18 
17 
17 
18 


18 
17 
18 
28 
160 

119 
88 
59 
56 

185 

89 
93 
70 
54 
45 

39 
36 
34 
34 
33 

32 
32 
33 
32 

40 

48 

63 

546 

600 

487 


444 
526 
463 
898 
582 

442 

364 
430 
455 
336 

273 
234 
192 
160 

141 

198 
211 
211 
184 
186 

318 
231 
181 
155 
137 

127 
125 
144 
388 
331 
275 


249 
236 

195 
167 
148 

132 

118 
109 
104 
117 

288 
274 
251 
219 
244 

456 
515 
460 
407 
351 

307 
273 
248 
218 
191 

169 
154 
144 
139 
136 
134 


133 
133 
128 
119 
111 

106 

101 

96 

91 

87 

87 

92 

99 

102 

102 

100 
97 
92 
96 
85 

79 
76 
74 
71 
66 

62 

61 
61 


59 
55 
54 

54 

54 

52 

50 
48 
48 
47 

50 
344 
484 
317 
268 

239 

238 
207 
185 
170 

156 

145 
214 
271 
344 

788 
577 
428 
342 
298 
267 


244 
218 
196 
178 
165 

156 
150 
143 
135 
162 

143 
132 
126 
121 
115 

110 
118 

109 
101 
103 

102 
94 
89 
87 
84 

81 
78 
75 
73 
71 


70 
70 
73 
75 
74 

70 
68 
69 
68 
63 

59 
60 
56 
54 
52 

50 
48 
46 
45 
44 

43 
42 
40 
38 
38 

26 
31 
39 
41 
41 
40 


40 
41 
40 
36 
34 

32 
36 
43 
32 
28 

28 
27 
25 
29 
25 

25 

24 
24 

23 

17 

15 
12 
21 
22 

20 

22 
25 

29 
20 
19 


19 
18 
18 
15 
16 

17 
IS 
15 
15 
14 

14 
16 
10 
12 
12 

11   « 
12 
12 
13 
7.2 

10 
11 
14 
15 
15 

15 

9.9 
11 
11 
11 

9.6 


8.9 

14 

10 
9.5 
8.2 

8.7 
7.9 
9.7 
7.0 
4.5 

5.4 
6.4 
S.6 
6.9 

7.1 

8.2* 

4.0 
6.1 
6.6 
6.9 

U 
4.0 
6.8 
6.1 
5.9 

5.9 
6.8 
7.8 
7.0 
9.3 
4.6 


8.5 

6.8 
6.6 
6.1 
5.8 

8.0 
8.2 

7.2 
7.5 
7.7 

5.0 
5.8 
5.4 
4.2 
3.5* 

4.6 
3.8 
3.8 
4.6 
4.2 

2.8 
5.4 
5.5 

3.7 
4.6 

5.2 

7.5 
IS 
9.5 

19 


CAN 
UX. 


14.6 

39.0 

5.8 

895 


106 

600 
17,0 
6323 


301 
898 
125 
18530 


230 
515 
104 
14188 


93,1 
133 
61.0 
5171 


221 
788 

47.0 
13593 


125 
244 

71.0 
7456 


52.7 
75.0 
26.0 
3239 


27,1 
43.0 
12.0 
1615 


13.3 

19,0 
7,2 
821 


7,3 

14,0 

4,0 

450 


6,5 

19,0 

2,8 

388 


MfAM 
MAX 


-  ESTIMUTEO 
I  -  NO  RKOKD 

*  -  DISCHAROC  MEASUREMBfT  OR 
OaSCRVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

*  —  I  ANB  « 


WATER   YEAF 

SUMMARY 

r    MIAN     > 

C                       MAXIMUM                       ^ 

r                         MINIMI 

IM                         > 

DISCHARM 
100,4 

MSCHAROi 
1090 

OAM  KT. 

9,59 

MO. 
12 

DAY 

04 

TUMi 
0630 
■J 

DtSCHAROI 
0,0 

OAOt  HT. 

3,21 

MO. 

08 

DAY 

03 

TIMi 

0430 

f        TOTAl       A 


ACRf  nn 

72667 


LOCATION 


LATITUDE 


39  hZ  38 


121  51  ^^3 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE28  22K  IE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAH  56-riATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


jat:  56-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1956 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


167. f 


REF. 
DATUM 


Station  located  50  ft.  above  Rose  Avenue  Ittghway  Bridge,   immediately  W  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  affected  by  upstream 
'llversion . 


I 
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TABLE  B-5  (Cont.) 

GE 

(^WATBt  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

^ 

DAILY  MEAN  DISCHAR 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

1971 

A00600 

UINOO    ChANNEL   NEAR   CHICO 

J 

k 

foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OKI 

1 

0.0 

0.0 

138 

33 

0.0 

0.0 

♦♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l' 

2 

0.0 

0.0 

2^9      • 

28 

0.0 

0.0 

3^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

r 

3 

0.0 

0.0 

153 

17 

0.0 

0.0 

27 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

4 

0.0 

0.0 

liSOO 

9.1 

0.0 

0.0 

23 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4' 

S 

0.0* 

0.0« 

365 

!.♦ 

0.0 

0.0« 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0» 

0.0 

SI 

6 

0.0 

0.0 

1^3 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

«  : 

7 

0.0 

0.0 

79 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

130 

0.0 

0.0 

0.0 

!♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

•  1 

9 

0.0 

0.0 

156 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

73 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

101 

11 

0.0 

0.0 

37 

3^      • 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

in 

13 

0.0 

0.0 

21 

50 

0.0 

389 

11 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Hi 

13 

0.0 

0.0 

13 

37 

0.0 

329 

7.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14 

0.0 

0.0 

2.5* 

26 

0.0 

80 

♦  .9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

0.0 

♦  3 

2.0 

0.0 

OtO 

0.0 

0*0 

0.0» 

lit 

16 

0.0 

0.0 

6.3 

278 

0.0 

28 

0.1* 

0.0 

0,0 

0.0* 

o.o* 

0.0 

1«> 

17 

0.0 

0.0 

12 

♦69 

0.0 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

U 

0.0 

0.0 

18 

273 

0.0* 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11: 

19 

0.0 

0.0 

10 

196 

0.0 

!♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19  1 

20 

0.0 

0.0 

7.6 

131 

0.0 

9.6 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ao; 

21 

0.0 

0.0 

75 

81 

0.0 

♦  .3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

22 

0.0 

0.0 

26 

51 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0* 

0.0 

12 

35 

0.0 

!♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

3.0 

25 

0.0 

♦  7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

0.0 

109 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

2* 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

1,530      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

2*  : 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

5.7 

0.0 

550 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

27  < 

21 

0.0 

205 

0.0 

1.1 

0.0 

205 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2a 

29 

0.0 

♦  07      • 

109 

0.0 

117 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29  ' 

30 

0.0 

162 

81 

0.0 

82 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

♦  ♦ 

0.0 

59 

0.0 

0.0 

0.0 

31  ' 

MEAN 

0.0 

25.8 

111 

59.6 

0.0 

117 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

0.0 

♦  07 

li500 

♦  69 

0.0 

1,530 

♦  ♦.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

1535 

6870 

366^ 

7248 

5U 

AC.W, 

I      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 
•   -  DISCHARGE  MEASUREMMT  OR 

OBSERVATION  OF  H.OW  MADE  THIS  DAY. 

a  —  E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MSCHAROf 
2460 


M  A  X  I  M  U 


AAM  HT. 

17.42 


TIMI 

0600 


MINIMUM 


DHOUUtM 
0.0 


OAOf  HT. 

3.83 


TIMI 

0000 


LOCATION 


39  ^3  21 


121  54  kl 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


MW31  22H  IE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


3710 


13.42 


DATE 


1/14/70 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAN  56-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAH  56-DA.TE 


DATUM  OF  GAGE 


1956 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


128.42 


REF. 
DATUM 


Station  located  100  ft.  below  Grape  Way  Bridge,   4.0  ml .  W  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Big  Chico  Creek.     H-Ow  affected 
by  upstream  diversion. 
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•able    B-5  (CONT) 
AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


VfAm  YIAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMi                                                                                                                                 ^ 

1971 
V 

A3I3O2 

GRINDSTOHE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

J 

)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEFT. 

■^ 

- 
I 

o.u 

IT 

276  ♦ 

224 

382 

132 

500 

110 

85 

41 

4.2 

3.4  ♦ 

2 

0.6 

18 

326 

217 

364 

116 

450 

121 

72 

36 

5.0 

5.0 

3 

0.6 

24 

861 

172 

310 

126 

440 

116 

65 

33 

5.0 

4.2 

4 

0.6 

91 

2510 

160 

262 

138 

400 

143 

68 

31 

5.0 

5.0 

S 

0.6 

178 

951 

154  ♦ 

254 

110 

373 

148 

72 

28 

4.2 

5.0 

« 

0.1* 

113 

774 

116 

238 

106 

337 

132 

68 

24 

3.4 

4.2 

7 

O.lt 

102 

978 

97 

217 

102 

302 

138 

76 

24 

2.6 

5.0 

• 

0.1* 

68 

1180 

89 

198 

102  * 

270 

198 

76 

24 

3.4 

5.0 

9 

0.6 

298 

883 

106 

184 

93 

253 

160 

76 

22 

3.4 

4.2 

10 

0.6 

189 

1260 

303 

198 

93 

323 

160 

76 

20 

2.6 

6.0 

n 

0.6 

121 

450 

450 

238 

182 

238 

191 

72 

20 

2.6 

6.0 

n 

0.6 

246 

400 

319* 

278 

1740 

224 

204 

65 

17 

2.6* 

5.0 

13 

0.6 

62 

355 

244 

302 

1000 

224 

210 

65 

17      * 

2.6 

2.6 

14 

0.6  * 

38 

302 

160 

302 

629 

238 

198  * 

61 

15 

2.0 

1.5 

IS 

1.0 

36 

341 

567 

286 

475 

230 

178 

61 

14 

1-5 

1.0 

1« 

1.5 

31 

603 

4550 

270 

433 

217 

154 

61 

12 

1.0 

1.0  ♦ 

17 

1.5 

24 

460 

5050 

230 

460 

228 

138 

61  * 

12 

1.0 

2.6 

13 

2.0 

22  * 

468 

4620 

204  * 

373 

204 

116 

61 

12 

1.0 

4.2 

19 

1.5 

22 

391 

2610 

204 

337 

191  * 

116 

58 

11       ♦ 

0.6 

7.0 

W 

4.2 

20 

364 

1580 

178 

310 

178 

116 

55 

11 

1.0 

9.4 

31 

12 

20 

310 

1050 

172 

278 

172 

110 

52 

12 

1.0 

12 

tt 

33 

18 

286 

758 

160 

254 

154 

93 

49 

U 

1.5 

15 

23 

23 

31 

18 

262 

604 

154 

1060 

172 

102 

46 

8.2 

0.6 

18 

23 

24 

52 

29 

254 

517 

148 

858 

132 

116 

41 

8.2 

0.6 

18 

34 

2S 

28 

462 

238 

420 

154 

1110 

121 

143 

43 

7.0 

1.0 

22 

3S 

36 

17 

348 

246 

382 

143 

4550 

no 

143 

46 

6.0 

0.6 

24 

3* 

37 

14 

269 

238 

373 

143 

1610 

97 

121 

49 

6.0 

1.0 

26 

37 

33 

15 

451 

270 

373 

143 

1160 

97 

164 

46 

4.2 

1.0 

31 

33 

39 

14 

628 

469 

364 

881 

102 

132 

43 

5.0 

1.0 

36 

39 

30 

14 

409 

294 

364 

724 

97 

132 

i*3 

5.0 

1.0 

36 

30 

31 

15 

238 

391 

604 

97 

5.0 

2.0 

31 

■AN 

8.5 

146 

556 

883 

226 

650 

236 

142 

60.4 

16.2 

2.1 

10.8 

MiAM 

MAX. 

52 

628 

2510 

5050 

382 

4550 

500 

210 

85 

41 

5.0 

36 

MAX 

0.4 

17 

238 

89 

143 

93 

97 

93 

41 

4.2 

0.6 

1.0 

MM. 

kCFT. 

524 

8672 

34190 

54320 

12530 

39960 

14030 

8727 

359^ 

995 

131 

645 

^n) 

!     -  ESTIMATB) 
«-  NO  KCOtD 

-  MSCHAIOC  MEASUIIMCNT  OR 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
\    -  E  ANO    * 


WATER   YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

(                       MINIMI 

M                         \ 

MSOtAMX 

246 

V            J 

MSCHAMt 

7640 
V 

OAOi  HT. 

13.13 

MO. 

1 

DAY 

16 

TUW 

1800 
J 

DOOUaOi 

0.2 

9.42 

MO. 

10 

DAY 

1 

TIMi 

1430 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  40  48 


122  31  52 


SWI5  21N  6W 


NOV  35-SEP  37  NOV  35-SEP  37 
AUG  52- OCT  55  AUG  52-MAR  57 
OCT  59-DATE  AUG  59-DATE 


Station  located  above  Chrome  Road  Bridge,   5.I  mi.  N  of  Elk  Creek.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Stony  Creek.     Drainage  ar«a  is  172 

sq.  mi. 
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TABLE  B-S  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FKT  KR  SECOND) 

''day 


1971 


A02S70 


CTATION  NAAflf 


SACRAMENTO  RIVER  AT  ORQ  FERRY 


oa. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT.        DAv 


1 

2 
3 
4 
5 

• 
7 

10 

II 
.19 
13 
14 
IS 

1* 
17 
1* 
1* 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

3* 
37 
33 

3* 

30 
31 


190 
200 
980 
960 
960 

050 
000 
020 
080 
050 

070 
100 
070 
950 
970 

770 
650 
730 
800 
970 

280 
410 
460 
650 
680 

390 
270 
260 
260 
210 
200 


7,170 
7,170 
7,180 
7,250 
7,780 

9,250 
10,800 
10,300 

9,300 
21,100 

12,300 
11,400 
11,000 
10,000 
9,710 

10,300 
12,500 
14,100 
15,100 
15,300 

15,300 
15,400 
15,600 
15,700 
18,600 

22,500 
19,500 
42,100 
79,800 
67,100 


41,500 
39,400 
43,100 
66t300 
83*800 

56,200 
49,700 
58,100 
70,300 
57,800 

48,300 
43,000 
38,100 
34,000 
32,300 

36,500 
40*800 
39,300 
38*100 
32*300 

40*500 
37*600 
28*800 
26*500 
24*700 

23*300 
23*100 
22*800 
27*200 
30*000 
26*200 


25*300 
25*800 
24*600 
23*400 
22*300 

21*900 
21*100 
20.700 
20*300 
18*900 

20*700 
21.200 
19*800 
18*800 
18*800 

43*700 
90*600 
71*000 
58*200 
53*300 

48*400 
44*900 
42*100 
40*600 
39.400 

38*200 
36*700 
31*100 
28*200 
27*400 
26.900 


26*700 
26*200 
25*600 
25*000 
24,300 

22*700 
20*900 
20.200 
19*800 
19,600 

19,700 
18,400 
18,200 
16*900 
16*300 

16,100 
15*800 
15*400 
14*200 
13*200 

12,600 
12*300 
12*000 
10*900 
11*400 

10*900 
10*800 
10*700 


10*500 

10*000 

9*910 

9*800 

9,750 

9,630 
9,590 
9,490 
9,380 
9*090 

8*730 

9*310 

26,000 

16*500 

15*200 

15,600 
12*800 
11*600 
10*700 
10*200 

9,940 

9,780 

10,100 

15,800 

16*200 

42,500 
48,600 
27,600 
21,800 
19,600 
23*200 


22*700 
22*700 
24*800 
23*900 
21*500 

21*200 
21*200 
20*300 
18*700 
18*700 

19*600 
20*200 
19.900 
20*100 
19*700 

19,500 
17*600 
17*100 
16*700 
16,700 

16*900 
15*800 
15*400 
15*100 
14*200 

14*000 
13*800 
13*600 
13*000 
13*300 


13*400 
13*300 
13*400 
13*900 
14*800 

16*100 
16*900 
17*800 
18*700 
19*200 

18*900 
18*900 
19*000 
19*300 
19*500 

19,200 
18*900 
18*600 
18*100 
17,800 

17*500 
16*700 
15*300 
15*100 
15*300 

15*200 
15*600 
16*000 
16*300 
15*900 
15*700 


15*800 
16,300 
15*400 
15*100 
14*900 

14,700 
14,400 
14,200 
14,400 
14,400 

14,300 
14,200 
14,000 
13,900 
13,700 

13,700 
13,600 
13,500 
13*300 
13*200 

13*100 
13*100 
13*000 
13*100 
12*900 

12*700 
13*600 
13*500 
12*700 
12*400 


12*300 
11,900 
11*800 
11.700 
11*600 

11,200 
11*000 
10*900 
10*900 
10*900 

10*900 
10*900 
10*900 
10*800 
10*800 

10*800 
10*800 
10*900 
10*800 
10*700 

10*600 
10*500 
10*500 
10*500 
10*500 

10*500 
10*400 
10*500 
10*800 
10*900 
11*200 


11*200 
11*600 
11*400 
11*100 
11*300 

11*000 
10*800 
10*900 
10*800 
10*800 

10*700 
10*700 
10*700 
10*800 
10*800 

10*700 
10*700 
10*800 
10*800 
10*800 

10*900 
10*900 
11*000 
11*100 
10*900 

10*900 
10*900 
11*000 
11*200 
11*300 
11*400 


400 
400 
800 
920 
700 

710 
580 
570 
620 
650 

750 

700 
730 
800 
740 

790 
790 
740 
820 
870 

950 
000 
000 
980 
000 

000 
200 
100 
100 
200 


l^CFT 


117 

680 

650 

437633 


17,687 
79,800 

7,170 

1052449 


40*632 
83*800 
22*800 
2498379 


33*687 
90*600 
18*800 

2071338 


17*385 
26*700 
10*700 
965553 


15,448 
48,600 
8,730 
949884 


18,263 
24*800 
13*000 
1086743 


16*783 
19*500 
13*300 
1031999 


13*903 
16*300 
12*400 
827305 


10,948 
12,300 
10,400 
673190 


10.964 
11.600 
10.700 
674181 


987  ***»' 

400  ***' 

570  ^*^ 

594267  1^^"' 


I      -  BTIMATB 
Mt  -  NO  RSCOlO 
•  -  OtSCHAKOC  MEASURfMB^T  OR 

ouavATtON  Of  aow  macc  this  day. 

~   —   lAH*  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


f     MEAN     > 

r                         MAXIMUM                         > 

f 

MINIMI 

iM            ^ 

OaOIAMC 

17767.3 
V                 J 

ooowaof 
97100 

OAOf  xr. 
64.59 

Ma 

01 

DAY 

17 

TIM! 
1815 

J 

6430.0 

46.33 

MO. 
10 

DAY 

16 

TIMi 

2215 
J 

AOf  ncT 
12862922 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  3T  39        121  59  28 


SE32  21K  iw 


138000 


69.3 


1/21^/70 


JAK  t3-EA2E 


21-.MAY  27  r 
5BB  37-MAY  37 
OCT  37-MAX  39 
HOV  39-MAY  tl  # 
KOV  lH-rAOE 


1937 
i960 


i960 


50.00 


Station  located  0.1  mi.  below  Ord  Psrry.     Records  of  flows  in  excess  of  70,000  cubic  feet  per  second  are  not  reliable  due  to  an  undeterained 
amount  of  water  by-pcssir^;  the  station  via  Butte  Basin.     Plow  regulated  by  Shasta  lake  since  Decenfcer  30,  19l»3.     Approxinately  960,000  acre- 
I'eet  iiverted  from  the  river  between  Keswick  and  Ord  Pteny  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.     Transbasin  diversions  from  the 
Trinity  River  to  Whlskeytown  Reservoir  via  Judge  Ftancis  Oarr  Powerplant  began  in  April  1963.     Drainage  area,   excluding  Goose  lAke  Basin,   is 
approximately  12,430  sq.  ml. 

^  -  n.ood  sc-£son  only* 
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ABLE    B-5  (CONT) 
AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  RET  PER  SECOND) 


ftlAim  YUK 

nATION  NO. 

HATMN  NAM 

^ 

1971 

A02966 

MOUI/TON  WEIR  SPILL  TO  BUTTE  BASIN 

J 

,    DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT.      |daV\ 

1 

0.0 

0.0 

155 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

1 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

4 

0.0 

0.0 

6.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

4920 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

6 

0.0 

0.0 

2760 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

8.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

■ 

9 

0.0 

0.0 

914 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

10 

0.0 

0.0 

1650 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1* 

17 

0.0 

0.0 

I6lf0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

6590 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

If 

0.0 

0.0 

1050 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

10 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

ai 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

M 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

3* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3* 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

3t 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

3* 

0.0 

hhk 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3f 

M 

0.0 

3630 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

91 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*1 

IKAN 

0.0 

136 

636 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAK 

MAX. 

0.0 

3630 

6590 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

kC.FT 

0.0 

8081 

39120 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0         Acny 

1     -  BTIMATH) 
«-  NO  RKOtO 

WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >v 

r                         MAXIMUM                         ^ 

f                         MINIMUM                         ^ 

' 

TOTAl       > 

MSOtAMM 

DSCHAMf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TUNE 

DBCHAMM 

OAOf  HT. 

^. 

MY      TIME 

ACM  wr 

ft    -  DtSCHAtOC  MEASUtEMBIT  Ot 

65.2 

7725 

79.60 

12 

5 

1930 

0.0 

10 

1 

47200 

OISCRVATION   OF  NO  FLOW 
i    -  E  AND    * 

V               J 

V 

y  V 

_J 

^ 

J 

/ 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  d  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  20  18 

122  01  18 

.SKI?  17N  2W 

JAN  ItO-DATE  # 

JAN  35-IATE  # 

1935 

0.00 

USED 

Station  located  vest  ot 

south  end  of  weir,   4.6  mi.  S  of  Princeton.     Elevation  of  weir  crest  is  76.75  ft.  USED  datum;   length  of  crest 

is  500  ft. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


19T1 


AO2981 


STATION  NAME 


COLUSA  WEIR  SPILL  TO  BUTTE  BASIN 


' 


/1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA?! 

1 

0.0 

0.0 

21100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

5500 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

6910 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

10700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

36400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

6 

0.0 

0.0 

34300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

19000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

• 

S 

0.0 

0.0 

14700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

0.0 

0.0 

24200       * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

28800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

18400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

12 

0.0 

0.0 

9820 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

0.0 

0.0 

5280 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

1800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

363 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

390 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.0 

0.0 

3460 

22500 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

5600 

42800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

K 

19 

0.0 

0.0 

4100 

29800     * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0 

1640 

22600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

1170 

16700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Jl 

22 

0.0 

0.0 

6960 

11700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

776 

8630 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

6480 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

5170 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

4280 

0.0 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

3340 

0.0 

12300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

1550 

0.0 

3900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.0 

21000 

0.0 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

1+0300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

2043 

8431 

5663 

0.0 

524 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

0.0 

40300 

36400 

42800 

0.0 

12300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0    ' 

MNli 

V^CFT. 

0.0 

121600 

518400 

348200 

0.0 

32210 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ACFf^ 

t      -  ESTIMATH) 
Mt  -  NO  KCORD 

*  -  MSCHAItOE  MEASUUMB4T  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER    YEAR   SUMMARY 


r    MEAN     >v 

f                         MAXIMUM                         ^ 

f                         MINIMUM                         ^ 

DISOUMX 

1410 

OHCHAROE 

44200 
V 

OAOi  HT. 

66.71 

MO. 

12 

DAY 

5 

TIME 

2200 
J 

DISaiAROC 

0.0 

OAOE  HT. 

AW). 

DAY 

TIME 
J 

ACRE  nST 

1021000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  14  12 

121  59  38 

SE17  i6n  iw 

70.6 

3/1/40 

JAN  40-IlATE  # 

JAN  35-riATE  # 

1935 

0.00 

USED 

Station  located  at  north  end  of  weir,   2. 

D  mi.  N  of  Colusa.     Elevation  of  we] 

Lr  crest  is  61.8O  ft.  USED  datum;   length  of  crest  is  1,650  ft. 

#  -  KLood 

season  only. 
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•ABLE    B-6  (CONT.) 
>AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WAHR  YIAI  HATMN  NO.     STATION  NA/MI 


1971  A(A910         LITTLE  CHICO  CREEK  DIVERSION  NEAR  CHIOO 


D«    DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


S0T. 


DAYt 


TATA  IH  lUFFICIEMT  T  )  COMPUTE  DI SCHARGE 


«U    MEAN 
uftMAX. 
NUN. 
i^C.FT. 


MEAM 
MAX 


I     -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  KCOtD 

*  -  DtSCHAtOE  MEASUREMENT  Ol 

OtSERVATION  OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >> 

f                       MAXIMUM                       ^ 

f                         MINIMI 

M                           ^ 

MSOUMi 
V                   J 

DBCHAROi 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

MtCHAMI 
V 

OAOt  HT. 

MO. 

DAY 

IIMi 

f        TOTAL       >. 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


1201*  E 
1186 


7.23 
7.18 


12/22/64 
1/  5/65 


JAN  59-riATE 


See  Little  Chlco  Ci«ek  near  Chlco  for  records  of  stage  and  location.     This  is  flow  diverted  from  Little  Chico  Creek,   into  Butte  Creek 

during  periods  of  high  water. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUWC  FfiT  PiR  SfCOND) 


1971 


STATION  NO. 


A04265 


STATION  NAMf 


BUTTE  CREEK  NEAR  DURHAM 


|1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

71 

143 

791 

499 

511 

325 

899 

415 

349 

93 

19 

26 

1 

3 
3 

4 
S 

69 

148 

916 

499 

513 

318 

836 

407 

316 

80 

19 

43 

2 

70 

152 

919 

406 

497 

313 

807 

421 

290 

92 

19 

35 

3 

73 

183 

2t690 

374 

465 

314 

784 

462 

269 

80 

47 

37 

4 

74 

354 

1,430 

351 

440 

306 

772 

460 

268 

78 

61 

50 

5 

75 

272 

935 

334 

428 

301 

766 

443 

260 

90 

62 

77 

6 

7 
1 

9 
10 

76 

252 

756 

323 

418 

299 

755 

440 

265 

103 

41 

62 

7 

77 

229 

948 

315 

405 

288 

735 

473 

256 

83 

43 

48 

• 

70 

232      • 

1,190 

311 

395 

283      • 

714 

462 

246 

79 

55 

21 

9 

69 

358 

817 

337 

394 

278 

806 

469 

247 

84 

47 

16 

10 

11 

68 

268 

641 

625 

415 

285 

766 

494 

245      • 

76 

32 

16 

11 

71 

285 

551 

552 

477 

1.850 

709 

530 

234 

77 

26 

15 

12 

67      • 

264 

473 

518 

498 

1,830 

685 

528 

237 

53 

24 

16 

13 

67 

245 

433      • 

463      * 

507 

950 

660 

509 

227 

42 

23 

18      • 

14 

15 

64 

238 

406 

530 

499 

765 

659 

497 

191 

38 

20 

18 

IS 

16 

54 

236 

532 

1,080 

494 

652 

651 

487 

169 

S2      • 

21      • 

18 

16 

17 

56 

239 

527 

1,310 

477      • 

634 

683 

461      • 

159 

46 

14 

18 

17 

It 

67 

238 

501 

1,160 

449 

549 

631 

446 

156 

45 

14 

18 

It 

19 

79 

238 

436 

1,080 

480 

482 

595      • 

430 

151 

41 

16 

18 

19 

20 

84 

245 

466 

954 

441 

453 

603 

425 

133 

40 

30 

17 

20 

21 

101 

253 

1,010 

831 

417 

435 

552 

425 

122 

35 

42 

17 

21 

22 

116 

256 

614 

730 

397 

421 

540 

382 

108 

36 

40 

16 

22 

23 

lie 

261 

464 

664 

381 

625 

485 

391 

103 

33 

34 

15 

23 

24 

140 

266 

396 

611 

375 

1,030 

442 

389 

101 

39 

23 

69 

24 

25 

105 

293 

362 

572 

360 

1.070 

456 

387 

97 

40 

24 

124 

2S 

26 

96 

328 

346 

529 

344 

3,190 

448 

405 

145 

32 

21 

133 

26 

27 

90 

328 

345 

508 

341 

2,560 

425 

376 

245 

26 

20 

164 

27 

2S 

93 

1.160 

380 

496 

340 

1,620 

398 

396 

143 

22 

18 

155 

21 

29 

102 

1,440 

975 

491 

1,280 

400 

366 

118 

22 

19 

151 

29 

30 

97 

968 

750 

490 

1,130 

412 

368 

104 

22 

30 

243 

30 

31 

133 

569 

502 

1,010 

339 

20 

32 

31 

MEAN 

83.6 

345 

728 

595 

434 

833 

635 

434 

198 

54.8 

30.2 

55.8 

MEAK 

MAX. 

140 

1.440 

2,690 

1,310 

513 

3,190 

899 

530 

349 

103 

62.0 

243 

MAX 

MIN. 

54.0 

143 

345 

311 

340 

278 

398 

339 

97.0 

20.0 

14.0 

15.0 

V^C.FT. 

5141 

20573 

44765 

36585 

24115 

51265 

37833 

26743 

ueio 

3370 

1857 

3320 

AC.nJ 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
*  -  DISCHAROE  MEASUREMB4T  OR 

OBSERVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r   MEAN     ^ 

r 

MAXIMUM 

A 

DnCHARM 

369.3 

OnCHAROi 

3750 

OAOC  HT. 

6.76 

MO. 

03 

DAY 
12 

TIME 
1845 
J 

^ 

MINIMI 

M 

>v 

WKMXaH 
9.0 
V 

OAOE  HT. 

2.84 

MO. 
08 

DAY 

18 

TIME 

2030 
J 

ACU  rKT 

267376 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  ^0  37 


121  46  38 


NWI7  21N  2E 


21300  E 


14.55 


12/22/64 


JAM  58-DATE 


JAN  58-DATE 


1958 


181.01 


Station  located  0.1  mi.  below  Ord-Chico  Highway  Bridge,   2.6  mi.  KE  of  Durham.     Tributary  to  Butte  Slough.     Flow  affected  at  times  by 
large  upstream  diversions  and  imports  from  West  Branch  Feather  River. 
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re 


FABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  VIAI  STATION  NO. 


1971 


A042aO 


HATION  NAMI 


LITTLE  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEI 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT.   IdA^ 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
3.5 
5,* 
5.9 
6.4 

6.S 
6.9 
6.4 
6.9 

5,4 

4.8 
4.6 

4.6 
4.6 
4.6 
4.6 


4.6 
4.6 
4.6 
6.2 
12 

10 
8.2 
7.3 
8.1* 

15 

9,0 
9.4 
7.3 
6.8 
6.7 

4.2 

5.0 
5.3 
5,3 
5.3 

5.1 
5.0 
5.2 

5.1 
5,4 

5,5 
11 
301 
333   • 

131 


68 
131 
236 

651 
218 

125 
94 
91 
70 
SO 

39 
34 

31 
28 
27 

35 

37 
42 

34 
86 

274 

118 

76 

53 

44 

40 
39 
47 
93 
62 
•49 


47 
48 

38 
33 

30 

28 
26 
25 
24 
25 

27 
28 
32 
32 

44 

170 

151 

109 

80 

57 

42 

36 
33 

30 
28 

26 
25 

24 
23 
22 

21 


10 

10 
6,5 
8.9 

8.6 

8.0 

7.6 

7.4 

7.2« 

7.5 

7,9 
20 
18 
15 
14 

13 
13 
13 
13 
12 

12 
12 
21 
21 
130 

358 
123 

71 

44 

35 

30 


26 
24 
23 
22 

22 

22 
22 
21 
21 
23 

22 

21 

21 
21 
21 

22 

21 

20 
19 
19 

18 
17 
17 
15 
15 

14 
I* 
13 
12 
12 


11 
10 
10 
10 
9.4 

9,3 
8,0 
6,8 
6.3 
5.9 

5.4 

7.1« 
7,7 
7.5 
7.5 

6,6 
6,5 
6.4 
6.3 
6.3 

5.9 
5.9 
5.3 

5.1 
5.0 

5.0 
5.3 

5.7 
5.7 
5.9 
5.7 


5.5 

5.4 
5.1 
4.9 
4.8 

4.3 

3.8 
3.8 
3.6 
3.6* 

3.7 
3.3 

1.1 
1.2 

1.0 

1.1 

0.9 
0.9 
1.1 
1.0 

1.0 
0.8 
0.7 
0.8 
0.8 

1.1 
1.4 
1.1 

1.0 
0.7 


0.5 
1.0 
1.4 
1.3 
1.1 

0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 

0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 

0.3* 

0.4 

0.5 

0.3 

0.2 

0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 

0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

O.O* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
3.0 


MEAN 
MAX. 
MIN. 
^CFT. 


2.6 

6.9 
0.0 
161 


31,7 
333 
4.2 

1889 


97,5 
651 
27.0 
5994 


44.0 
170 
21.0 
2705 


14.4 

21.0 

11.0 

799 


34.8 
358 
6.5 
2137 


19.3 
26.0 
12,0 
1150 


6,9 

11.0 

5.0 

425 


2.3 
5.5 

0.7 
138 


0,5 

1.4 

0.0 

-21. 


0.1 

3.0 

0.0 

8 


MIAN 
MAX. 
MIN. 
AC.  FT, 


■      -   ESTIMATfO 
NR  -  NO  UCORO 

•  -  DISCHAROf  MIASUUMENT  OR 

ORSCRVATION  Of  R.OW  MAOC  THIS  DAY. 

S   —    f  AND  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MCAN     >i 

f                       MAXIMUM                       ^ 

f                         MINIMI 

IM                      N 

DHOiAIOI 
21.3 

MSCHAIM 
1200 

OAM  HT. 
4.78 

MO. 

12 

DAY 
04 

TIMI 

0315 
J 

DISCHAMM 

0.0 

OAOf  HT. 

0.01 

MO. 

10 

DAY 
01 

TIMI 

0000 

r    TOTAi    ^ 


AC«f  FKT 

15437 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  hk  02 


121  U6  23 


NE29  22N  2E 


1790 


7.17 


V^/Z\/6k 


JAN  59-DATE 


DEC  58-rATE 


1958 


296.00 


Station  located  above  diversion  dam  5OO  ft.  S  of  Stilson  Road,   3.6  mi.  E  of  Chlco.     Tributary  to  Sacramento  River.     During  periods  of 
high  vater,   flow  is  diverted  via  Little  Chico  Creek  Diversion,   into  Butte  Creek.     Discharge  listed  does  not  include  this  diversion. 
Drainage  area  is  25.'*  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATn  YEAR 


1971 


A02984 


STATION  NAME 


CHEROKEE  CANAL  NEAR  RICHVALE 


foAf 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAYJ 

1 

0.8 

24 

602 

154 

74 

21 

67 

80 

25 

18 

28 

33 

1 

2 

O.T 

22 

880 

462 

72 

19 

63 

79 

31 

24 

24 

25 

2 

3 

0.9 

21 

550 

172 

70 

17 

60 

74 

33 

23 

15 

27 

3 

4 

0.7 

27 

2.000      • 

130 

68 

17 

57 

54 

29 

24 

24 

28 

4 

5 

o.e 

35 

859 

115 

67 

17 

55 

51 

23 

24 

28 

27 

S 

0.7 

98 

425 

106 

66 

24 

54 

34 

18 

24 

27 

24 

6 

0.6 

132 

266 

98 

65 

14 

54 

37 

22 

19 

26 

22 

7 

0.5 

62 

384 

93 

64 

27 

54 

55 

24 

20 

25 

23 

I 

0.4 

52 

339 

90 

42 

28      • 

52 

54 

22 

23 

25 

26 

9 

10 

0.4 

68 

203 

87 

31 

20 

48 

47 

27 

18 

26 

21 

10 

n 

0.4 

64 

158 

105 

31 

19 

46 

28 

24      • 

14 

31 

18 

11 

13 

1.5 

102 

137 

111 

35 

41 

44 

21 

21 

20 

25 

15 

13 

13 

2.5* 

73 

126 

186 

54 

87 

44 

32 

17 

29 

15 

13 

13 

14 

2.3 

60 

128 

150 

57 

50 

54 

27 

20 

28 

18 

14      • 

14 

IS 

2.3 

54 

115 

120 

56 

59 

58 

25 

18 

26 

24 

9.6 

IS 

16 

2.3 

53 

181 

587 

60 

47 

61      • 

28 

24 

21      • 

26      • 

6.8 

16 

17 

2.4 

51 

148      • 

689 

69      • 

48 

50 

23      • 

14 

13 

25 

12 

17 

U 

2.5 

50      • 

152 

268      • 

60 

49 

41 

26 

6.1 

9.9 

30 

16 

It 

19 

1.7 

48 

172 

186 

49 

41 

40 

34 

6.0 

11 

31 

21 

19 

30 

1.9 

48 

127 

149 

30 

39 

38 

36 

7.8 

16 

30 

21 

30 

31 

3.5 

48 

1.610 

124 

41 

34 

34 

38 

14 

19 

35 

15 

31 

33 

3.4 

48 

612 

110 

49 

32 

29 

32 

23 

18 

39 

12 

33 

33 

19 

48 

274 

97 

38 

102 

36 

27 

21 

20 

35 

9.0 

23 

34 

25 

49 

192 

89 

28 

209 

115 

25 

18 

21 

32 

6.5 

34 

3S 

35 

50 

148 

84 

27 

526 

152 

24 

20 

22 

22 

2.2 

3S 

36 

29 

52 

139 

81 

25 

977 

142 

28 

24 

22 

13 

1.8 

36 

37 

28 

53 

174 

79 

25 

246 

95 

29 

25 

24 

33 

1.6 

37 

3« 

29 

1.480 

189 

78 

23 

127 

115 

31 

26 

26 

46 

3.7 

3t 

3« 

30 

3,410      • 

659 

77 

95 

115 

30 

23 

21 

49 

3.0 

39 

30 

32 

1.030 

287 

75 

82 

104 

26 

19 

11 

43 

3.7 

30 

31 

32 

187 

74 

72 

25 

23 

39 

31 

MEAN 

9.4 

247 

400 

162 

49.1 

102 

65.9 

37.4 

20.8 

20.4 

28.7 

15.4 

MEANI 

MAX. 

35.0 

3.410 

2.000 

689 

74.0 

977 

152 

80.0 

33.0 

29.0 

49.0 

33.0 

MAX 

MIN. 

0.4 

21.0 

115 

74.0 

23.0 

14.0 

29.0 

21.0 

6.0 

9.9 

13.0 

1.6 

MIN. 

V^c.n. 

580 

14701 

24641 

9969 

2729 

6319 

3921 

2301 

1239 

1253 

1763 

914 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECOKD 
*  -  DISCHAItOC  MEASUREMENT  OR 

OUERVATION  Of  HOW  MADE  THIS  DAY. 

«   —   E  AN6  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r     MEAN      > 

r 

MAXIMUM                      ^ 

f 

MINIMUM                           > 

DOOIAROi 
97.1 

DHCHAIIOI 

4520 

AAM  MT. 

9.91 

MO. 

11 

DAY 

29 

TIMI 

1515 

J 

wnoMnat 
0.3 

OAOt  HT. 
1.74 

MO. 

10 

DAY 
11 

TIMI 

1530 

ACtf  PHT 

70332 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  27  53 


121  kh  37 


KW3lt  19N  2E 


15200  E 


13-80 


10/13/62 


JUL  60-mTE 


JUL  60-IATE 


i960 


Station  located  at  Butte  City  Road  Bridge,   2.1  ml.  S  of  Richvale.     Backwater  from  Cherokee  Dam  weir,   I.05  mi.  below  station,   at  times 
affects  the  stage-discharge  relationship. 
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ABLE    B-5  (CONT.) 
>AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


AO2967 


STATION  NAMi 


BUTTE  SLOUGH  AT  OUTEALL  GATES 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.      IdA^ 


223 
223 
223 

223 
223 

223 
216 
216 
209 
216 

216 
223 
230 
235 

248 

248 
248 
242 
235 
242 

235 
230 
235 

248 
242 

274 
280 
286 
280 
262 
248 


230 
235 
202 

174 
120 

235 
209 
71 
298 
124 

0.0 
102 
188 
280 
316 

298   ♦ 
202 

0.0 

0.0 

0.0  * 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0  « 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0  » 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


56 

86 
112 

174 

94 

120 

94 
76 


45 
94 

112 
112 

103 

112 
112 
120 

128 

136 

159 

174 

54 

0.0 
0.0 

0.0 

29 
209 

286 

286 

267 
255 
235 
108 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
28 
120 

51 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
75 

174 

159 

128 


45 

103 

181 


202 

159 

202 

267 
267 

286 

255 

216 

166 

94 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

45 

20 
20 

56 

20 
33 

56 


0.0 
12 

17 
15 
13 

12 

n 

8.2 
6.6 
5-2 

4.6 


0.0 
0.0 
0.0 

3.2 

4.6 

8.7 

21 

25 

28 

28 

27 

28 
22 

18 
15 

12 
10 
10 

2.7 

0.0 
5-4 

19 

35 

31* 
52 

61 

124 

209 

202 

230 

248 


235 
230 

242 

280 
311 

298 
267 
255 
262 
267 

267 
262 

248 

216 
188 

181 
181 

144 
112 

103 


76 

94 

136 

136 

126 
112 

94 
45 

0.0 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

^CFT 


238 

286 

209 

14640 


109 
316 
0.0 

6514 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


29.0 
174 

0.0 

1611 


101 
286 
0.0 

6220 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


39.9 
181 

0.0 

2452 


70.5 

286 
0.0 

4193 


12.3 

56 

0.0 
759 


47.8 

248 
0.0 

2941 


182 
311 

0.0 

10820 


MiAM 
MAX 


I      -  BTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMBIT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eano    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

f                         MINIMI 

M                           ^ 

DBOUUtOt 

69.1 
V                 J 

DBCHAROC 

NR 
v 

OAM  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

DOOIAMi 

0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  11  44 


121  56  04 


NE35  i6n  IW 


JUM  24- OCT  38  0 
JAM  39-EATE 


JUH  24-mTE 


Station  located  4.0  mi.  E  of  Colusa,  3-7  nii.  N  of  Meridian.  Tributary  to  Sacramento  River.  How  regulated  by  gravity  culverts.  During 
the  summer  months  these  flows,  together  with  the  flow  of  Butte  Slough  near  Meridian  and  Wadsworth  Canal  near  Sutter  are  made  up  almost 
entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions . 

8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  rST  PER  SECOND) 


Vtatbi  yim 

STATION  NO. 

HATKN  NAME 

N 

1971 

AO2965 

RECLAMATION  DISTRICT  70  DRAINAGE  TO  SACEAMliN'iO  RIVER 

J 

(nKi 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

0.0 

39 

32 

33 

0.0 

6.8 

0.0 

75 

44 

30 

42 

1 

3 

0.0 

26 

30 

32 

33 

0.0 

6.8 

7.0 

54 

28 

42 

50 

3 

3 

0.0 

36 

19 

32 

33 

0.0 

16 

39 

40 

17 

42 

55 

3 

4 

0.0 

36 

21 

9.7 

33 

27 

13 

84 

54 

23 

29 

54 

4 

s 

0.0 

23 

29 

24 

34 

11 

15 

86 

43 

27 

22 

54 

5 

« 

0.0 

0.0 

28 

34 

34 

0.0 

16 

89 

29 

28 

25 

54 

6 

7 

0.0 

26 

29 

34 

34 

0.0 

27 

54 

30 

22 

27 

42 

7 

• 

0.0 

11 

29 

10 

9.9 

0.0 

24 

83 

28 

17 

32 

17 

• 

« 

0.0 

0.0 

29 

25 

25 

0.0 

19 

81 

28 

27 

28 

31 

9 

10 

0.0 

0.0 

29 

36 

35 

3.1 

19 

80 

17 

30 

31 

17 

10 

11 

0.0 

0.0 

29 

10 

li2 

0.0 

19 

70 

25 

27 

17 

17 

11 

n 

0.0 

0.0 

30 

26 

23 

17 

19 

53 

22 

30 

24 

17 

12 

IS 

9.5 

0.0 

30 

36 

0.0 

11 

19 

70 

17 

26 

17 

17 

13 

14 

0.0 

0.0 

30 

10 

23 

25 

19 

53 

28 

17 

26 

17 

14 

15 

0.0 

0.0 

28 

26 

11 

36 

15 

69 

29 

27 

24 

17 

IS 

l« 

3.8 

0.0 

22 

36 

0.0 

28 

19 

53 

44 

17 

35 

17 

16 

M 

1-9 

0.0 

30 

30 

27 

0.0 

19 

53 

30 

17 

28 

17 

17 

11 

1-9 

15 

30 

51 

37 

9.4 

35 

53 

36 

17 

31 

17 

11 

1» 

0.0 

26 

31 

39 

11 

0.0 

21 

54 

25 

17 

28 

17 

19 

20 

11 

12 

30 

45 

13 

0.0 

20 

54 

37 

17 

31 

17 

20 

21 

9.6 

0.0 

31 

30 

38 

0.0 

29 

69 

44 

17 

30 

17 

31 

23 

8.0 

15 

30 

30 

11 

0.0 

20 

54 

45 

17 

28 

17 

33 

23 

U.7 

12 

31 

56 

0.0 

14 

20 

54 

31 

17 

32 

17 

33 

24 

1.5 

0.0 

31 

32 

0.0 

9.4 

20 

55 

52 

17 

32 

0.0 

34 

25 

0.0 

0.0 

32 

30 

28 

12 

20 

54 

30 

17 

43 

0.0 

35 

26 

6.1 

0.0 

33 

31 

11 

22 

20 

55 

44 

17 

34 

0.0 

36 

27 

0.0 

0.0 

33 

31 

0.0 

10 

20 

55 

44 

17 

27 

0.0 

37 

2t 

0.0 

0.0 

33 

31 

0.0 

19 

20 

73 

54 

17 

44 

0.0 

33 

2» 

0.0 

50 

47 

32 

0.0 

28 

"5 

54 

17 

28 

0.0 

39 

30 

0.0 

67 

32 

32 

0.0 

9.3 

88 

29 

17 

44 

0.0 

30 

31 

0.0 

31 

33 

0.0 

75 

17 

39 

31 

MIEAN 

1-9 

11.8 

30.2 

30.5 

20.7 

8.2 

19.1 

61.4 

37.3 

21.4 

30.6 

21.2 

MEAf 

MAX. 

11 

67 

U7 

56 

42 

36 

35 

89 

75 

44 

44 

55 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

19 

9.7 

0.0 

0.0 

6.8 

0.0 

17 

17 

17 

0.0 

MIN. 

^CFT. 

115 

70it 

1857 

1876 

1148 

504 

1138 

3773 

2218 

1313 

1884 

1263 

ACFT^ 

E     -  BTIMATH) 

Nl  -  NO  lECOlO 

«     -  DtSCHAIOC  AAEASUIEMENT  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
#    -  Eano    * 


WATER   YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

r                       tAAX\tAUtA                       ^ 

r                        MINIMI 

M                           \ 

DISatAMt 

24.5 

OBCHAMf 

HR 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

OBCHAaOC 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 
J 

r       TOTAL       \ 


AOS  MR 

17790 


LOCATION 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
OH 
CAGE 


REF. 

DATUM 


39  04  08 


121  51  43 


NEI6  i4n  ub 


MAY  24-OCT  38  fll 
Jan  39- DATE 


Plant  located  1.7  mi.  E  of  Grimes.     This  is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity.     Plant  also  discharges  additional  unmeasured  flows 
to  irrigation  canals. 

B  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
3AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATM  YtM 


1971 


AO2960 


HATION  NAM! 


TISDALE  WEIR  SPILL  TO  SUITER  BYPASS 


DAY 


OCT. 


NOV. 


KC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT. 


DA^ 


1 

1 
3 
4 
s 

« 
7 

9 
10 

11 
12 

13 
M 
IS 

16 
17 
It 
19 
20 

31 

n 

23 
24 
2S 

U 
27 
2S 

29 

30 
31 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

6760 
12300 


U800 

8590 

77^*0 

7620 

10200 

12800 
10500 
13600 
12500 
13500 

13100 

11200 

9510 
7860 
6660 

5980 
7300 
8190 

79'*7 
7'^70 

6041* 

8660 
6710 

1+130 

2560 
1060 

27 
0.0 
0.0 
2h20 

321+0 


181*0 

1160 
1190 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

7000 

11*900 

11*300 
11600 

11000 

971+0 
8750 
7990 

7380 

6919 

61*01* 

5750 

1*570 

3610 
3010 


2662 
21*60 

2200 

1900 
1560 

1000 

90 

0 
0 


0 
0 
0.0 


0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

6350 
7150 

3710 

582 

0.0 


0.0 
0.0 
1*9 

778 
263 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


MiAN 
MAX. 
MM. 

^CFT 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


635 

12300 

0.0 

37800 


7381* 

13600 

0.0 

1*51*100 


1*112 

11*900 

0.0 

252800 


1*21* 

2662 

0.0 

23550 


574 
7150 

0.0 

35290 


36.3 
778 

0.0 

2162 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


WATER    YEAR    SUMMARY 


I     -  ESTIMATK) 
NR  -  NO  RKORO 

*  -  DKCHAIOC  MEA$UtEMB4T  OR 

OtSERVATION   OF  NO  FLOW 

*  -  E  AMD     * 


r    MEAN     >i 

^ 

MAXIMUM                        A 

r 

MINIMUM                         > 

DBCHAMi 

1113 

MSCHAMI 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 
J 

DBCHAMC 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

THNI 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

CF$             GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  01  36 

121  1*9  16 

NE35  ll+N  IE 

25700               53.3 

S/l/i+O 

JAN  1*0-DATE  # 

JAN  35-rATE  # 

1935 

0.00 

USED 

Station  located  west  of  north  end  of  weir,   5-0  ml.  SE  of  Grimes.     See  Sacramento  River  at  Tisdale  Weir  for  stage  records.     Elevation  of 
veir  crest  is  1*5.1*5  ft.  USED  datum;  length  of  crest  is  1,155  ft.     Backwater  from  Sutter  Bypass  at  times  affects  stage-discharge  relationship. 

#  -  nood 

season  only. 
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TABLE    B-6  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'WATBt  YEAI 

STATION  NO. 

HATION  NAM! 

> 

1971 

AO2933 

RECLAMATION  DISTRICT  IO8  DRAINAGE  TO  SACRAMEMTO  RIVER 

J 

(nici 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

91 

0.0 

315 

^l 

80 

0.0 

129 

498 

281 

202 

214 

302 

I 

2 

0.0 

0.0 

321 

98 

80 

76 

0.0 

220 

179 

195 

257 

2 

9 

59 

0.0 

166 

120 

80 

0.0 

0.0 

340 

232 

154 

154 

302 

3 

4 

0.0 

0.0 

313 

81 

73 

0.0 

136 

390 

146 

194 

206 

302 

4 

S 

0.0 

110 

242 

129 

77 

135 

0.0 

391 

149 

154 

182 

302 

S 

6 

0.0 

0.0 

125 

0.0 

53 

0.0 

131^ 

380 

149 

156 

186 

357 

6 

7 

0.0 

0.0 

170 

102 

69 

0.0 

0.0 

341 

149 

156 

156 

373 

7 

• 

0.0 

1*1 

127 

80 

66 

0.0 

131 

342 

198 

156 

257 

442 

t 

9 

0.0 

0.0 

178 

67 

66 

93 

0.0 

375 

245 

156 

206 

439 

9 

10 

50 

0.0 

127 

67 

62 

0.0 

78 

342 

236 

156 

276 

422 

10 

11 

0.0 

0.0 

127 

62 

64 

74 

0.0 

274 

141 

174 

234 

353 

11 

12 

0.0 

121 

127 

65 

58 

0.0 

136 

276 

129 

202 

242 

403 

12 

13 

107 

0.0 

127 

90 

55 

137 

0.0 

258 

145 

156 

203 

302 

13 

14 

61 

0.0 

37 

66 

43 

0.0 

116 

236 

142 

156 

156 

239 

14 

IS 

19 

0.0 

140 

67 

58 

0.0 

36 

144 

151 

187 

221 

266 

IS 

16 

22 

0.0 

157 

84 

66 

0.0 

95 

276 

151 

156 

230 

69 

16 

17 

111 

0.0 

75 

115 

61 

71 

44 

174 

151 

156 

238 

211 

17 

ia 

0.0 

0,0 

224 

130 

45 

0.0 

114 

216 

91 

211 

222 

149 

II 

1» 

0.0 

0.0 

91 

64 

51 

0.0 

145 

228 

157 

156 

259 

107 

19 

20 

0.0 

0.0 

213 

127 

52 

81 

95 

206 

166 

156 

229 

144 

20 

21 

0.0 

lOlt 

130 

127 

24 

0.0 

183 

281 

154 

156 

205 

0.0 

21 

22 

0.0 

0.0 

192 

125 

51 

138 

82 

252 

96 

187 

352 

124 

22 

23 

0.0 

0.0 

127 

16 

48 

0.0 

152 

229 

166 

156 

253 

59 

23 

24 

123 

0.0 

77 

135 

37 

0.0 

97 

232 

186 

158 

269 

0.0 

24 

2S 

0.0 

0.0 

130 

127 

0.0 

143 

202 

266 

154 

314 

326 

106 

2S 

26 

0.0 

0.0 

127 

45 

88 

0.0 

137 

231 

154 

206 

309 

0.0 

26 

27 

0.0 

90 

77 

127 

0.0 

0.0 

200 

245 

205 

197 

307 

0.0 

27 

23 

0.0 

167 

56 

82 

58 

97 

213 

298 

192 

156 

307 

150     * 

21 

2* 

135 

372 

133 

60 

0.0 

244 

293 

151 

199 

222 

79 

29 

30 

0.0 

370 

58 

87 

119 

302 

317 

200 

205 

307 

0.0 

30 

31 

0.0 

131 

95 

0.0 

293 

156 

302 

31 

MEAN 

22.0 

1+5.8 

150 

86.0 

55.9 

37.5 

107 

288 

170 

176 

240 

209 

MEA^ 

MAX. 

135 

372 

321 

135 

88 

143 

302 

498 

281 

314 

352 

442 

MAX 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

144 

91 

154 

154 

0.0 

MIN. 

V^CFT. 

1351 

2727 

9203 

5286 

3104 

2309 

6349 

17710 

10090 

10840 

14730 

12410 

ACFT, 

E      -  ESTIMATB) 
Nl  -  NO  KCORD 

*  -  tXSCHAROE  MEASUREMENT  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eand   * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

f    MEAN     >> 

r                         MAXIMUM                        ^ 

r                         MINIMUM                         ^ 

DBOIAItaC 

174 

DBCHAIOf 

HE 

V 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

DOCNAIKM 

0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
) 

(        TOTAL       N 


96110 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


38  52  45         121  47  29  KE30  12N  2E 


APR  24-OCT  38  »' 
JAM  39-DATE 


Plant  located  4.5  nil.  E  of  Robbins.     This  is  drainage  returned  by  pumping.     See  Sacramento  River  near  Rough  and  Ready  Bend  for  river 
stages . 

0  -  Irrigation  season  only. 
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ABLE    B-5  (CONT.) 
lAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  KET  PER  SECOND) 


'WAm  YUR 

STATION  NO. 

CTATMN  NA«M 

^ 

19T1 

A02955 

RECIAMATION  DISTRICT  78?  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

J 

DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.       DA 


RECORDS  SUinCIEMT  TO 


lOMPUTE  ONLY 


MONTHLY  FLOra 


MEAN 
MAX. 


3.1 


^ 


190 


5-3 
314 


42.5 
2613 


23.2 
1426 


16. 
933 


6.1 
373 


6.5 

387 


71.7 
4410 


4i.9 
2496 


2334 


51.4 
3158 


37.4 
2225 


I     -  ESTIMATB) 
MB  -  NO  RKOtD 

*  -  mSCHAtOE  MEASUREMENT  OR 

ORSERVATION  OF  NO  FLOW 

*  -  E  AMD     * 


IWEAN      \r 


MAXIMUM 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 


C        TOTAt        \ 


20895 


LOCATION 


38  50  47 


121  43  46 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE34  12N  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAY  49-DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Plant  located  2.1  nd.  SW  of  Robbins.     This  is  drainage  returned  by  pumping.     Daily  distribution  of  flows  is  not  available  since  the 
plant  operates  on  an  automatic  float  switch. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


fvfkTBL  YfAR 

STATION  NO. 

CTATION  NAMi 

>» 

1971 

A02976 

COLUSA    BASIN    DRAIN    AT    HlGHhAY    20 

J 

|1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^1 

1 

235 

206 

2i400 

419 

222 

102 

422 

892 

1,380 

545 

662 

1.010 

■  1 

1 

2 

229 

204 

2t260 

554 

205 

98 

497 

1,040 

1,300 

499 

667 

987 

2 

3 

224 

173 

1.900 

467 

188 

97 

503 

1,420 

1,080 

510 

528 

975 

3 

4 

192 

223 

1,990 

356 

172 

115 

577 

1,570 

787 

464 

508 

928 

4 

S 

181 

411 

2«010 

331 

169 

110 

571 

1,730 

613 

449 

548 

868 

S 

• 

214      • 

482 

1,550 

288 

164 

94 

365 

1,760 

498 

412 

573 

818 

6 

7 

203 

470 

ltl80 

271 

160 

94 

357 

1,620 

364      • 

391 

574 

856 

7 

• 

165 

441 

999 

255 

159      • 

96 

364 

1,530 

215 

366 

588 

872 

1 

9 

149 

445 

952 

243 

168 

93 

293 

1,590 

144 

342 

575      • 

909 

t 

10 

150 

569 

808 

218 

152 

93      • 

270 

1,660      • 

195 

340 

537 

958 

10 

11 

151 

540 

661 

211 

165 

94 

230 

1,690 

217 

354 

528 

985 

n 

13 

181 

398 

558 

223 

220 

110 

197      • 

1,650 

173 

396      • 

466 

959 

\i 

13 

153 

319      • 

477 

231 

218 

124 

110 

1,590 

229 

391 

438 

945 

13 

14 

145 

222 

487 

231 

206 

107 

78 

1,520 

288 

368 

500 

981 

14 

IS 

142 

149 

460 

214 

185 

99 

190 

1,500 

261 

393 

549 

891 

IS 

1« 

130 

160 

595 

519 

189 

150 

142 

1,410 

257 

379 

605 

851 

16 

17 

139 

166 

705     • 

1,590 

206 

180 

163 

1,320 

231 

340 

665 

858 

17 

13 

159 

161 

878 

1,480 

176 

138 

166 

1,180 

250 

355 

696 

755 

11 

19 

1T3 

141 

1»810 

1,220 

161 

138 

231 

1,030 

284 

382 

724 

706 

19 

30 

207 

129 

1,490 

845 

149 

135 

188 

948 

217 

379 

705 

641 

20 

31 

315 

114 

It3l0 

695      • 

138 

145 

225 

1.150 

225 

406 

737 

600 

21 

32 

401 

100 

1,370 

587 

134 

148 

392 

1,100 

330 

381 

813 

545      • 

22 

33 

328 

109 

lt060 

483 

129 

189 

489 

869 

346 

352 

890 

466 

23 

34 

360 

115 

748 

407 

129 

295 

541 

762 

368 

362 

837 

454 

24 

3S 

333 

134 

618 

358 

119 

.  402 

662 

755 

416 

425 

873 

451 

25 

3« 

341 

140 

573 

311 

110 

467 

563 

851 

451 

458 

900 

421 

26 

27 

264 

151 

603 

271 

107 

317 

500 

944 

539 

445 

926 

382 

27 

33 

220 

lf040 

551 

254 

113 

398 

508 

1,260 

620 

490 

934 

365 

21 

39 

229 

2t010 

519 

263 

380 

679 

1,480 

531 

526 

940 

354 

29 

30 

210 

2,490 

481 

236 

418 

768 

1,540 

523 

597 

991 

337 

30 

31 

218 

441 

247 

408 

1,490 

622 

1.030 

31 

MEAN 

217 

413 

1*046 

460 

164 

188 

374 

1,317 

444 

423 

693 

737 

M£AN 

MAX. 

401 

2«490 

2t400 

1,590 

222 

467 

768 

1,760 

1,380 

622 

1.030 

1.010 

MAX 

MM. 

130 

100 

441 

211 

107 

93.0 

78.0 

755 

144 

340 

438 

337 

MIN. 

V^.FT. 

13371 

24619 

64352 

28320 

9150 

11572 

22296 

81027 

26444 

26021 

42658 

43890 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 
•  -  DISCHARGE  MEASUKEMBO  Ot 

OeSERVATION  OF  FlOW  MADE  THIS  DAY. 

3  —  E  AND  * 


MiAN    \C 


IMSO4AR0( 

543.8 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MSCHAROt 

2530 


MAXIMUM 


ttAOi  HT. 
48.31 


TIME 
1200 

J 


^c 


MINIMUM 


OIKMAME 
59.0 


OAOf  HT. 

37.83 


nMi 
2245 


/^        TOTAl        A 


393719 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


31  11  kk 


122  03  34 


NE3lt  16n  2W 


5120 


51.93 
50.96 


2/21/58 
2/18/69 


JUH  2k-lMC  kO  0     JUM  24-IJEC  kO  6 

MAY  Ul-IATE  MAY  Itl-DATE  1957 


1957 


37.09 
0.00 


station  located  at  State  Highway  20  Bridge,   3.0  mi.  W  of  Colusa, 
fl  -  Irrigation  season  only. 
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FABLE    B-e 

\  (CONT) 
DISCHARGE 

VrAm  VIAI  STATION  NO. 

nATMN  NAME 

^ 

DAILY  MEAN 

1971 

A02945 

COLUSA  BASIH  DRAIN  AT  KNIOHIB  UUIDING 

J 

foAT 

oa. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sirr. 

DA^ 

I 

228 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

187 

0.0 

300 

732 

260 

440 

1180 

1 

I 

180 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

128 

0.0 

428 

685 

236 

394 

744 

a 

3 

132 

117 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

741 

620 

216 

347 

735 

> 

4 

132 

164 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

971 

540 

224 

257 

718 

4 

S 

132 

500 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

805 

475 

172 

306 

809 

s 

6 

156 

541 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1030 

495 

153 

326 

673 

* 

7 

171 

798 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

934 

434 

44 

383 

672 

7 

• 

109 

525 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

890 

291 

50 

402 

738 

• 

♦ 

63 

277 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

1010 

194 

25 

422 

783 

9 

10 

lOlt 

427 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

881 

262 

12 

397 

791 

10 

11 

81 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

745 

0.0 

52 

355 

948 

11 

11 

117 

362 

0.0 

0.0 

0.0 

551 

0.0 

738 

0.0 

88 

280 

903 

ia 

13 

99 

379 

0.0 

0.0 

0.0 

284 

0.0 

698 

0.0 

108 

217 

885 

19 

14 

U7 

292 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

628 

44 

48 

239 

871 

14 

15 

99 

282 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

566 

45 

32 

297 

822 

IS 

U 

63 

239 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

465 

42 

52 

317 

757 

1* 

17 

1*5 

203 

0.0 

0.0 

4l2 

0.0 

0.0 

606 

10 

48 

353 

748 

17 

It 

117 

108 

0.0 

0.0 

531 

0.0 

0.0 

513 

0.0 

14 

446 

727 

IS 

19 

99 

0.0 

0.0 

0.0 

582 

0.0 

0.0 

475 

0.0 

52 

473 

660 

19 

M 

1^20 

0.0 

0.0 

0.0 

620 

564 

0.0 

557 

4.2 

62 

515 

642 

ao 

31 

213 

0.0 

0.0 

0.0 

620 

503 

0.0 

613 

0.0 

50 

524 

574 

31 

33 

369 

0.0 

0.0 

0.0 

280 

200 

0.0 

706 

0.0 

82 

548 

504 

33 

33 

567 

0.0 

0.0 

0.0 

262 

184 

511 

725 

12 

34 

678 

4U 

33 

34 

374 

0.0 

0.0 

0.0 

206 

215 

426 

763 

10 

14 

686 

375 

M 

3S 

330 

0.0 

0.0 

0.0 

256 

0.0 

78 

738 

64 

120 

655 

397 

as 

U 

331 

0.0 

0.0 

0.0 

202 

0.0 

151 

706 

72 

184 

656 

371 

a* 

37 

277 

0.0 

0.0 

0.0 

220 

0.0 

34 

706 

176 

136 

666 

342 

37 

3« 

216 

0.0 

0.0 

0.0 

201 

0.0 

10 

738 

291 

92 

678 

277 

as 

39 

171 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

152 

788 

343 

l4o 

664 

264 

39 

30 

171 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

256 

725 

251 

204 

666 

306 

30 

31 

130 

•   0.0 

0.0 

0.0 

738 

340 

726 

31 

MEAN 

188 

175 

0.0 

0.0 

157 

93.5 

53.9 

707 

203 

108 

462 

655 

MSAM 

MAX. 

567 

798 

0.0 

0.0 

620 

564 

511 

1030 

732 

340 

726 

1180 

MAX 

MIN. 

h3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

300 

0.0 

12 

217 

264 

MM. 

VkC.n. 

11530 

10420 

0.0 

0.0 

8711 

5750 

3209 

43490 

12080 

6633 

28390 

39000 

Ac.ry 

WATER   YEAR   SUMMARY 

c  ^ 

AN    ■> 

f 

MAXIMUM                        ^ 

(                     MINIMUM                      > 

^       TOTAl       > 

Mt  -  NO  RKOtO 

MSCH 

lAMM 

DOO 

lAMi 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

T1MI 

OOOiAMt 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TUMI 

ACM  WT 

*     -  DKCHAIOE  Mb 

Ksuutmn  01 

2; 

4 

H[ 

? 

J  V 

0.0 

169000 

OBSERVATION 

Of  MO  FLOW 

v 

J 

V 

J 

*>■ ' 

/ 

#      -   E  AMO     * 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  A  R. 
M.D.B.&M. 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  47  58  121  43  27  SW14  UN  2E 


36.8  2/10/42  MAY  24-OCT  39  9    MAY  24-OCT  39  »"    1924 

JAN  40-riATE  JAN  40-rATE 


Station  located  at  Knights  landing  Outfall  Gates,   O.3  ml.  W  of  Knights  Landing.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  regulated  by 
outfall  gates. 

a  -  Irrigation  seeson  only. 


I 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


Wtbi  year 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

\ 

1971 

AO295O 

RECLAMftTIOK  DISTRICT  78?  DRAINAGE  TO  COLUSA  BASIN  DRAIN 

J 

(nKi 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

thtci 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

I 
1 

I 
2 

3 

3 

4 

4 

s 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

S 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

is 

RECORDS  SU 

npiCIEIlT  TO 

X)MPUTE  ONLY 

MONTHLY  FLC 

*s 

IS 

16 

16 

17 

17 

IS 

It 

19 

19 

30 

20 

31 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

2S 

2S 

26 

26 

27 

27 

2t 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

INEAN 

0.0 

1.4 

4.6 

0.0 

0.0 

0.3 

0.8 

6.3 

0.1 

0.0 

0.0 

2.2 

MEAN 

MAX. 

MAX 

MM. 

MIN. 

V^CFT. 

0.0 

81 

■2Sh 

0.0 

0.0 

16 

h9 

386 

3 

0.0 

0.0 

132 

»X..T\i 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION  OF  NO  PLOW 

#  -  Eano    « 


WATER   YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >i 

f                         MAXIMUM                        ^ 

(■                         MINIMUM                         > 

OKCHAIIOi 

DBOIAMf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TUMI 
J 

DnOMIlOE 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 
J 

f       TOTAl 


ACM  HR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  1*8  03 


121  43  28 


NVa4  UN  2E 


JAN  40-DATE 


Plant  located  O.3  ml.  W  of  Knights  Landing.     This  is  drainage  returned  by  pumping  between  Knights  Landing  Outfall  Gates  and  Sacramento 
River.     Daily  distribution  of  flows  is  not  available  since  the  plant  operates  on  an  automatic  float  switch. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


A02930 


HATMN  NAiM 


FREMONT  WEIR  SPILL  TO  YOLO  BYPASS 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

NF 

NF 

NF 

1 

1 

4,730 

NF 

NF 

1 

3 

10,800  * 

NF 

NF 

a 

4 

11,300 

NF 

NF 

4 

5 

20,300 

NF 

NF 

s 

« 

21,600 

NF 

NF 

6 

7 

24,600 

NF 

NF 

7 

• 

21,000  * 

NF 

NF 

• 

9 

17,000 

NF 

NF 

9 

10 

17,000 

NF 

NF 

10 

n 

N 

N 

18,200 

NF 

N 

NF 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

11 

12 

16,600 

NF 

NF 

12 

13 

0 

0 

12,000 

NF 

0 

NF 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

7,670 

NF 

NF 

14 

IS 

2,490 

NF 

NF 

IS 

16 

F 

F 

NF 

NF 

F 

NF 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

IT 

NF 

NF 

NF 

17 

It 

L 

L 

NF 

NF 

L 

NF 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

13 

19 

NF 

2,360 

NF 

19 

M 

0 

0 

NF 

20,300 

0 

NF 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

21 

W 

W 

NF 

22,300 

W 

NF 

W 

W 

U 

W 

W 

w 

31 

22 

NF 

18,800 

NF 

23 

23 

NF 

14,400 

NF 

33 

24 

NF 

10,100 

NF 

24 

2S 

NF 

6,240 

NF 

2S 

26 

NF 

3,310 

NF 

36 

27 

NF 

262 

NF 

27 

23 

NF 

NF 

NF 

23 

29 

NF 

NF 

3,730 

39 

30 

NF 

NF 

1,380 

30 

31 

NF 

NF 

NF 

31 

MliAN 

6,622 

3,164 

165 

MiAM 

MAX. 

24,600 

22,300 

3,730 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^cn. 

407,200 

194,500 

10,140 

tcrtj 

I     -  ESTIMATB) 

iMt  -  NO  RKOtO 

*  -  OISCHAROC  MEASUtEMBIT  01 

OOSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    « 


WATER    YEAR   SUMMARY 

r     MEAN     > 

f                       MAXIMUM                       ^ 

r                       MINIMI 

M                          ^ 

DKCHAIKK 

846 

DBCHAMf 

25,100 

OAOf  HT. 

MO. 

12 

DAY 

7 

T1MI 

0900 
J 

MSCHAMM 

0.0 

OAOI  HT. 

iMO. 

10 

BAY 

1 

1IMI 

0000 

f       TOTAL       >, 


611,840 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


294,000 


JAN   1935-DATE 


See  Sacraniento  River  at  Fremont  Weir,   East  End,    and   Sacramento  River   at  Fremont  Weir,   West  End,   for  stage  records  and   locations.      Elevation 
of  weir   crest   is  33.50   feet,   USED  datum;    length  of  crest   is  9,120   feet. 


67 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  YEAR 


1971 


A02972 


CTATION  NAMi 


8UTTE  SLOUGH  NEAR  MERIDIAN 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT.       DAY^} ' 


• 

9 
10 

11 
12 
11 
14 
IS 

1* 
17 
IS 
19 
M 

31 

n 

23 
24 
25 

2« 
27 
2S 

29 

30 
31 


94 
97 
98 
92 

08 

86 
85 

83 
84 
87 

89 
90 
93 
93 
90 

92 

89 
87 
88 
92 

97 
109 
118 
124 
134 

139 
131 
127 
125 
121 
116 


113 
110 
110 
116 
123 

157 
261 
424 
374 
343 

507 
532 

500 
412 
332 

307 
345 
498 
536 
520 

503 
486 
468 
413 
389 

392 

398 

497 

2,030 

18,400 


800 
700 
000 
500 
200 

100 
100 
200 
200 
500 

700 
800 
400 
300 
700 

600 
270 
♦90 
610 
580 

420 
280 
080 
420 
330 

280 
620 
100 
750 
480 
♦  10 


l.^OO 
1<^30 
U390 
lt370 
1,3^0 

1,300 
lt2^0 
1*160 
1,050 
950 

90^ 
898 
919 
916 
933 

1,020 

4,140 

21,900 

32,300 

30,600 

26,200 
2lf900 
17,900 
14,900 
12,600 

10,800 
9,270 
7,730 
5,110 
3,150 
2,220 


1,720 
1,440 
1,340 
1,270 
1,210 

ltl50 
ItllO 
1,060 
1,010 
974 

930 
894 
872 
867 
873 

867 
859 
844 
815 
774 

709 
635 
599 
521 
463 

468 
♦  18 
389 


369 
336 
303 
288 
278 

271 
261 
256 
2^3 
233 

215 
199 
326 
759 
985 

1,020 
992 
824 
637 
497 

409 
367 
347 
454 
834 

1,010 
2.590 
8,970 
6,760 

4,770 
3,750 


3,070 
2,630 
2,270 
1,960 
1,750 

1,500 
1,400 
lt340 
1,290 
1,270 

1,240 
1,210 
1,160 
1,140 
1*110 

1*080 

1*050 

1*020 

976 

896 

744 
672 
581 
448 
398 

393 

391 
344 
315 
317 


333 

361 
463 
611 
765 

927 

1*040 

1*0^0 

986 

999 

991 
960 
947 
990 
1*060 

1*080 
1*090 
1*100 
1*090 
1*050 

1*040 

1*100 

1*100 

991 

937 

918 

919 

970 

1*040 

1*080 

1*070 


1*060 
1*100 
1*110 
1*030 
986 

953 
905 
822 
764 
733 

700 
634 
505 
392 
336 

285 
241 
218 
193 
188 

188 
179 
171 
169 
171 

169 
175 
201 
256 
272 


269 
275 

276 
302 
299 

281 
266 
249 
230 
219 

238 
262 
263 
254 

247 

251 
254 
256 

266 
275 

313 
340 
325 

309 
297 

291 
279 
264 
260 
280 
296 


316 
319 
322 
326 
332 

350 
365 
373 
392 
386 

383 
383 
349 
331 
326 

311 
292 
293 
279 
271 

294 
348 
367 
386 
♦21 

♦♦1 
♦57 
393 

♦  18 
♦51 

♦  85 


♦95 
♦99 

♦  76 

♦  0^ 
325 

296 
285 
264 
265 
272 

289 
294 
286 
279 
274 

275 
282 
265 
253 

261 

269 
28^ 
303 
316 
319 

329 
333 

3^1 
329 

3U 


MEAN 
MAX. 
MIN. 


101 

139 
83.0 
622^ 


1,019 
18,^00 
110 
60686 


191 

100 

♦  10 

93^056 


7,707 
32,300 
898 
♦73930 


895 

1*720 

389 

49747 


1*275 

8,970 

199 

78452 


1*132 
3,070 

315 

67369 


937 
1,100 
333 
57616 


503 
1,110 
169 
29962 


273 
340 
219 
16832 


360 
485 
271 
22136 


315 
499 
253 
18795 


MAX  i 


I      -  ESTIMATB) 
M  -  NO  RKOtD 

*  -  DISCHAROC  MEASUREMmr  OR 

OBSUVATION  OF  ROW  MADE  THIS  DAY. 

«  —  i  Alto  « 


WATER   YEAF 

SUMMARY 

r    MEAN     > 

f                      MAXIMUM                      ^ 

f                         MINIMI 

IM                      > 

DOCHAROf 

2508.1 

OtSCMAROi 
40900 

55.20 

MO. 

12 

IMY 

06 

nMi 
1730 

J 

DOCHAROf 
82.0 

OAOf  HT. 
39.66 

MO. 
10 

DAY 

08 

TIMi 

1730 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  10  05 


121  53  28 


NET  15N  IE 


JAN  39-rA'IE 


NOV  3Jt-MAY  37  # 
OCT  37-DATE 


193^* 


Station  located  on  right  bank  0.5  mi.  upstream  from  Ibrmland  Road  1.7  mi.  KE  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass.  How  affected  by 
gate  operation.  Flow  during  summer  months  is  made  up  almost  entirely  of  return  vater  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions. 
During  flood  periods,  Sacramento  River  vater  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  from  bank  spill  and  spi]J.  over  Moulton  and  Colusa  Weirs. 

#  -  Flood  season  only. 
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ABLE    B-5  (CONT) 
AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


t 


1971 


A05929 


nATKM  NAM! 


WADgwORTH  CtiWiL  NEAR  SUTTER 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FB. 


MAR. 


APt. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT. 


DA^ 


129 
125 
121 
121* 
112 

121 
.92 

97 
111* 
120 

112 
115 
117 
116 
129 

137 
lUO 
152 
171 
178 

198 
222 
186 
1U9 
117 

105 
98 
99 

101 
92 
83 


71 
65 
69 
73 
72 


97 
&h 
75 
75 

76 
7h 
73 
71 
66 

61  « 

63 

67 

65 

61 

57 
55 
57 
59 
55 

1*9 

55 
126 
572 
529 


302 
305 

212 
371 
3I4I 

229 
188 
170  * 
159 
132 

Ikj 
127 
124 
110 
110 

128 
107 
170  « 
161 
128 

191 

Ihh 
116 

lOh 
93 

99 
9k 
90 
99 

9k 


11*3 
93 
87 
80 

76 
73 
67 
62 
62 

62 
62 
77 
69 
69 

138 
137 
137 
98 
101 

82 
63 
71 
62 
59 

hj 
k^ 
hk 
37 
27 
50 


1*8 
i»7 
kh 
k3 
1*1 

1*1 
1*1 
1*0 
39 
38 

38 
38 
38 
37 
37 

35 
21 
32 
32 
32 

32 
32 
31 
31 
29 

30 
30 
30 


29 
29 
29 
29 
28 

1*0 
1*1 
75 
76 
116 

195 
238 
218 
208 
202 

188 
156 
11*8 
172 
187 

189 
11*6 
136 
172 
19I* 

191 
171 
200 
11*6 
132 
128 


99 
122 
131 
121* 
106 

110 
123 
121* 

91* 

51 

73 
121* 
108 
106  » 

65 

53 
1*0 
3^ 
1*2 
83 

108 
106 

82 

39 

90 

109 
76 
18 
3^* 


58 
177 
290 
327 
313 

252 
199 
200 
208 
188 

170 
121* 
136 
183 
198 

181* 
167  * 
129 
132 
152 

230 
166 
137 
133 

11*0 

130 

126 

199 

21*6 

276 
252 


262 

222 
186 
171 
209 

203 
160 
135 
9I* 
100 

78 
89 
117 
98 
77 

71 
72 
53 
1*8 
59 

66 
1*9 
60 
77 
67 

81 
lOl* 
116 
100 

79 


75 
70 
69 
75 
70 

36 
37 
11* 
36 
77 

101 
132 

97 
lOl*  ♦ 

79 

93 
109 
136 

98 

82 

92 

96 
108 
118 
116 

103 
100 

98 

93 
105 
101 


112 
111* 

72 

80 
101 

107 
117 
11*9 
158 
157 

11*6  ■ 

11*0 

135 

159 

175 

158 
11*0 

128 

121 
121+ 

130 
132 
127 
121 

loe 

127 
11*7 
11*6 
157 
135 
137 


130 

11*0 
128 
122 
163 

167 
150 
137 
IW* 
11*9 

163 
186 
217 
196 
165 

180 
ll*2 
11*7 

153 
196 

21*6 

275 
253 
218  • 

220 

219 
222 
178 
11*8 
151* 


MAX 
FT, 


128 


7878 


102 

572 

1*9 

6071 


159 

371 

86 
9780 


76.3 
11^3 
27 
1*689 


36,0 

1*8 

21 

1997 


136 
238 

28 

831^8 


81*. 0 

131 

18 

1*996 


188 

327 

58 

11550 


110 

262 

1*8 
6551 


87.7 
136 
11+ 
5395 


131 

175 

72 

801*1 


177 
275 
122 

10530 


I     -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RKOIO 

-  MSCHAtOC  MEASUKMBIT  Ot 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
i     -  E  AMD    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 

r    MEAN     > 

r                      MAXIMUM                      ^ 

r                           MINIMI 

M                         > 

MSCHAMC 

118 

DtSCHAJKlf 

KR 
V 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

DISCHAMf 

NR 
V 

MO. 

DAY 

IIMi 

TgTM 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  09  12 

Station  1 
are  used 
contribut 

121  1*1*  00 

ocated  at  Soul 
to  determine  \ 
ion  to  the  Sul 

NEI5  15M  2E 

h  Butte  Road  Brid 
-he  slope  for  rati 
,ter  Bypass .     Recc 

51.19 

Ige,   0.9  mi.  E  of  Sutte 
ng  of  canal.     This  flc 
rds  for  January  I939  1 

12/25/64 

r.     Tributary 
)w  and  flow  of 
,0  March  1961 

MAR  61-DATE 

to  Sutter  Bypass 

Butte  Slough  to 

previously  publis 

MAR  61-nATE 

.     This  station  a 
Sutter  Bypass  mak 
hed  as  Wadsvorth 

1961 

nd  one 
e  up  en 
Canal  a 

2.2  ml. 
tire  Pet 
t  Butte 

0.00 

downstrea 
ither  Rive 
House  Hoa 

USED 

n 
r 
i. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FST  Ptt  SECOND) 


1971 


AO5921 


STATION  NAME 


STATE  HJMPDfG  PIAHT  2  DRAINAGE  TO  SUTTER  BTPASS 


(1>AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1*3 

16 

181 

0.0 

30 

99 

0.0 

95 

220 

132 

166 

217 

I 

ua 

21 

281 

58 

31 

100 

0.0 

167 

196 

129 

179 

223 

3 

ua 

2U 

216 

58 

31 

103 

0.0 

215 

176 

121 

193 

227 

3 

51 

21 

204 

51 

28 

102 

0.0 

230 

176 

122 

186 

217 

4 

51 

30 

208 

31 

21 

104 

0.0 

228 

167 

127 

180 

205 

S 

51 

28 

190 

28 

0.0 

104 

0.0 

202 

138 

106 

183 

215 

6 

56 

2U 

173 

36 

0.0 

100 

0.0 

172 

105 

94 

180 

221 

7 

50 

26 

173 

24 

18 

89 

0.0 

171 

127 

93 

181 

207 

• 

1*3 

ItO 

173 

0.0 

13 

59 

0.0 

183 

71 

80 

184 

207 

9 

1^8 

36 

171 

0.0 

24 

36 

0.0 

182 

84 

72 

174 

233 

10 

58 

2k 

128 

47 

54 

0.0 

0.0 

173 

91 

91 

173 

221 

11 

51 

21 

117 

66 

75 

0.0 

16 

189 

112 

104 

169 

199 

12 

ua 

28 

118 

54 

85 

35 

14 

186 

116 

112 

170 

200 

13 

50 

31 

104 

57 

82 

19 

31 

167 

llB 

136 

186 

202 

14 

ka 

38 

96 

48 

72 

0.5 

48 

155 

119 

136 

200 

165 

15 

1*8 

ko 

5^ 

0.0 

60 

0.0 

41 

147 

96 

137 

215 

163 

16 

ka 

32 

144 

0.0 

57 

2.1 

16 

144 

85 

139 

209 

169 

17 

ka 

21 

99 

65 

56 

0.0 

31 

144 

85 

134 

206 

126 

It 

50 

23 

145 

82 

64 

0.0 

26 

145 

101 

132 

194 

108 

19 

5^ 

21 

121 

90 

76 

0.0 

21 

155 

105 

137 

207 

115 

20 

53 

26 

105 

90 

80 

0.0 

31 

234 

105 

133 

212 

126 

31 

22 

38 

30 

106 

86 

88 

0.0 

28 

253 

114 

128 

256 

133 

23 

33 

zk 

30 

100 

76 

92 

11 

14 

122 

104 

145 

253 

127 

23 

34 

30 

28 

99 

74 

92 

42 

16 

162 

101 

178 

215 

103 

24 

35 

30 

32 

0.0 

67 

96 

50 

26 

180 

108 

180 

223 

80 

25 

36 

21 

28 

67 

58 

98 

0.0 

24 

206 

110 

188 

216 

71 

26 

V 

21 

28 

60 

65 

98 

0.0 

3^ 

241 

123 

155 

217 

59 

27 

3t 

21 

71 

60 

59 

100 

0.0 

35 

196 

124 

143 

221 

60 

2« 

39 

18 

284 

60 

5h 

0.0 

35 

265 

120 

154 

214 

59 

29 

30 

18 

243 

50 

0.0 

0.0 

56 

283 

120 

153 

206 

53 

30 

31 

16 

46 

65 

0.0 

278 

149 

208 

31 

MEAN 

ki.k 

kh.8 

124 

48.0 

57.9 

31^.1 

18.1 

189 

121 

130 

199 

157 

MEAM 

MAX. 

58 

284 

281 

90 

100 

104 

56 

283 

220 

188 

256 

233 

MAX 

MIN. 

16 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

95 

71 

72 

166 

53 

MM. 

V^CFT. 

25^3 

2668 

7634 

2953 

3215 

2094 

1077 

11650 

7178 

8013 

12250 

9342 

Acny 

E      -  ESTIMATE) 
m  -  NO  lECOtD 

*  -  MSCHAME  MEASUKMENT  Ot 

OtSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eano   * 


WATER    YEAR   SUMMARY 

r    MEAN     >v 

f                         MAXIMUM                         ^ 

r                         MINIMUM                         ^ 

MSOUMi 

97.0 

V               J 

OBOUME 

HR 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

DBCHAME 

0.0 

V 

OAGE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

y 

f        TOTAL       A 


AOf  nr 

70620 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

■^ 

LATITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

39  01  34 

121  43  32 

SW26  14n  2E 

MAY  67-rATE 

Plant  Iocs 

ted  on  east  1 

evee  at  west  end 

of  O'Bannon 

Road,   9.8 

ml .   SW  of  Yub 

i  City.     This  is 

drainage  returned 

by  pumi 

ing  and 

gravity. 
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TABLE    B-6  (CONT.) 
)AILY  MEAN  DISCHARGE 

VtATEK  year  HATION  NO. 

STATION  NAME 

^ 

1971 

A059e2 

RECIAMATION  DISTRICT  I66O  DRAIMAGE  TO  SOTTliH  BYPASS 

J 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

kf 

1)AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

M 

1 

1 

9-5 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

3-0 

0.0 

0.0 

1 

3 

3.1* 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

3.1 

0.0 

0.0 

1 

3 

7.6 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

37 

3.2 

0.0 

0.0 

4 

4 

7.9 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

36 

3.5 

0.0 

0.0 

I 

S 

3.2 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

37 

3.3 

0.0 

0.0 

» 

6 

7.9 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

41 

14 

0.0 

0.0 

1 

7 

7.1 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21 

2.7 

0.0 

0.0 

1 

• 

a.k 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

5.0 

4.2 

0.0 

0.0 

I 

1      ♦ 

3.2 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

6.8 

5.9 

0.0 

0.0 

t 

10 

5.7 

7.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

9.7 

2.5 

0.0 

0.0 

1 

11 

5.7 

7.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

la 

5.1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

) 

i> 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

14 

5.h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

! 

IS 

5.>* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

7.6 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

u 

k.l 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

;  1 

\r 

l».6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

3.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

It 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

8.7 

0.0 

0.0 

0.0 

i 

i» 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

46 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

5-h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

33 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

2* 

5.Jt 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

27 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

3.9 

0.0 

0.0 

17 

27 

2t 

5.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

8.1 

0.0 

0.0 

8.2 

3t 

2« 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

5.2 

0.0 

0.0 

1.3 

3» 

W 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

48 

9.3 

0.0 

0.0 

2.2 

30 

31 

5.1* 

,0.0 

0.0 

0.0 

42 

0.0 

0.0 

31 

v 

MEAN 

6.2 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24.2 

13.5 

1.5 

0.0 

1.0 

MEAN 

II 

MAX. 

9.5 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

48 

41 

14 

0.0 

17 

MAX 

a 

MM. 

4.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^.FT. 

331 

128 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1485 

804 

90 

0.0 

57 

acft; 

E     -  ESTIMATB 
Nt  -  NO  RECOtO 

WATER    YEAR    SUMMARY 

r     MEAN     > 

r                         MAXIMUM                         ^ 

r                         MINIMUM                         > 

'        TOTAL       ^ 

DOOUMI 

IMSa«A«Of 

OAOI  HT. 

MO. 

MY 

TIME 

nsCMAMf        OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

Acn  wm 

*     -  DiSCHAROE  MEASUREMB4T  Ot 

4.0 

IJR 

J  V 

0.0 

29^5 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
#     -lAHO     * 

V           y 

V 

y 

V 

/ 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  01  57        121  44  33  NW27  14n  2E  '  MAY  54-mTE 

Plant  located  9>9  ml.  SH  of  Yuba  City,  8.5  ml.  E  of  Grimes.     This  Is  drainage  returned  by  gravity. 
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TABLE    B-6  (CONT.) 

fWATB  VIAK  STATION  NO. 

HATION  NAMi 

"N 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FOT  PER  SECOND) 

1971 

AO2963 

RECIAMATION  DISTRICT  I66O  DRAINAGE  TO  TISDALE  BYPASS 

J 

fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

Da^I  »« 

1 

0.0 

0.0 

90 

1*8 

43 

3.2 

20 

25 

63 

25 

48 

34 

1     1 

2 

0.0 

0.0 

90 

hj 

42 

14 

22 

47 

87 

15 

46 

41 

3     > 

3 

0.0 

0.0 

92 

1*9 

32 

5.9 

23 

64 

51 

24 

45 

39 

3     1 

4 

0.0 

0.0 

138 

1*1* 

34 

6.4 

22 

57 

55 

46 

34 

38 

4     i 

5 

0.0 

0.0 

95 

1*2 

35 

17 

21 

48 

46 

27 

39 

33 

S         ) 

6 

0.0 

0.0 

88 

36 

32 

6.4 

21 

43 

38 

51 

38 

37 

6        1 

r 

0.0 

0.0 

110 

27 

29 

6.6 

7.3 

37 

31 

22 

37 

21 

7         I 

• 

0.0 

0.0 

88 

32 

31 

6.7 

0.0 

64 

31 

24 

37 

22 

•         1 

9 

0.0 

0.0 

88 

32 

15 

6.7 

0.0 

73 

38 

13 

36 

25 

9         ( 

10 

0.0 

0.0 

88 

36 

23 

6.6 

0.0 

64 

28 

13 

36 

36 

10      a 

11 

0.0 

0.0 

88 

31 

24 

6.6 

0.0 

64 

33 

11 

36 

32 

11      n 

13 

0.0 

0.0 

88 

31 

24 

6.6 

0.0 

42 

40 

17 

39 

29 

13 

13 

0.0 

26 

88 

33 

22 

31 

16 

65 

30 

12 

39 

19 

13 

14 

0.0 

23 

92 

32 

25 

23 

21 

66 

25 

11 

39 

63 

14 

IS 

0.0 

19 

64 

32 

19 

5.0 

33 

63 

40 

11 

40 

45 

IS 

16 

0.0 

20 

92 

61 

12 

10 

18 

59 

39 

38 

46 

26 

16 

17 

0.0 

20 

TO 

57 

23 

17 

24 

45 

29 

56 

44 

28 

17 

It 

0.0 

20 

h3 

71 

20 

14 

27 

59 

30 

60 

38 

29 

;; 

19 

0.0 

20 

92 

80 

21 

18 

27 

17 

19 

35 

46 

28 

20 

0.0 

21 

90 

74 

20 

14 

30 

30 

20 

31 

46 

27 

30 

21 

0.0 

22 

77 

75 

24 

21 

24 

31 

27 

19 

45 

26 

21 

32 

0.0 

21 

82 

68 

26 

23 

7.2 

50 

28 

32 

44 

25 

22 

23 

0.0 

22 

69 

61* 

15 

33 

3.0 

35 

19 

36 

41 

24 

23 

24 

0.0 

21 

71 

58 

18 

22 

0.0 

28 

33 

35 

65 

24 

24 

25 

0.0 

20 

60 

63 

21 

29 

0.0 

30 

19 

35 

59 

23 

2S 

26 

0.0 

21 

58 

57 

2.5 

21 

0.0 

31 

29 

39 

59 

21 

26 

27 

0.0 

21 

57 

54 

5.5 

38 

0.0 

21 

37 

35 

56 

20 

27 

23 

0.0 

31 

1*9 

58 

13 

16 

11 

37 

31 

36 

56 

15  * 

2t 

29 

0.0 

63 

56 

47 

17 

15 

54 

31 

36 

52 

35 

29 

30 

0.0 

129 

50 

47 

20 

12 

78 

36 

36 

51 

28 

30 

31 

0.0 

hi 

48 

20 

57 

36 

52 

31 

MEAN 

0.0 

18.0 

79-0 

49.5 

23.2 

15.6 

13-5 

47.9 

35.4 

29.6 

44.8 

29.8 

IMEAM 

MAX. 

0.0 

129 

138 

80 

43 

38 

33 

78 

87 

60 

65 

63 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

h3 

27 

2.5 

3.2 

0.0 

17 

19 

11 

34 

15 

MIN. 

V^CFT. 

0.0 

1071 

uaeo 

3043 

1291 

961 

802 

2943 

2108 

1819 

2755 

1771 

AC.FTjl 

I      -  ESTIMATED 
Nt  -  NO  RECOtD 

*  -  DISCHAIOE  MEASUUMENT  Ot 

OtSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    • 


WATER    YEAR   SUMMARY 


MAXIMUM 


OAOi  HT.       *M>. 


Z^C 


DOOiAMf 

0.0 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 


AOH  nn 

23420 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  01  44        121  46  53 


SE30  14n  2E 


JAN  25-DATE 


Plant  located  on  north  levee  of  Tisdale  Bypass,   2.1  ml.  E  of  Tlsdale  Weir,   6.8  ml.  SE  of  Grimes.     This  drainage  returned  by  pumping 
and  gravity. 
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s 


^BLE    B-5  (CONT) 
MVf  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


Wrat  YiM 

HATION  NO. 

HATION  NAMI 

^ 

1971 

ACG926 

RECLAMATION  DISTRICT  I5OO  DWVmWSE  TO  SACRAMEHTO  SLOUOT 

J 

»AY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


Fa. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SiPT. 


i^ 


61* 
36 

73 

0.0 

85 

0.0 

35 

0.0 

60 
30 

0.0 

i*S 
0.0 


0.0 

0.0 

21* 
1*8 

0.0 
55 

0.0 

55 
0.0 

1*8 

0.0 
1*8 

0.0 


0.0 

1*8 

0.0 
1*8 

0.0 

60 

0.0 
53 

0.0 
53 

0.0 

55 

0.0 

1*7 
0.0 

1*8 
21, 
0.0 

52 

1*5 


0.0 
0.0 

39 
0.0 

39 

0.0 

^+5 

56 
716 
35T 


623 

753 
608 
681* 
1*80 

^♦55 
393 

1*16 
356 
331* 

262 
359 
292 
270 

38I* 

371 
330 
376 
391* 
522 

1*67 
1*00 

313 
296 


190 
230 

21*7 
21*0 
209 
^16 


329 
229 

213 
202 

198 

190 
180 
172 
165 
11*2 

166 

150 
153 
11*9 
11*9 

172 
187 
216 
21*0 
235 

236 
237 
238 
3IT 
223 

230 

228 
218 
218 
208 
190 


180 
173 
155 
136 
152 

125 

11*1 

119 
103 

96 

lOl* 
101+ 
lOl* 
lOl* 

96 
96 

89 

97 


1*8 
1*2 
1*6 
52 
57 

1*9 
53 
53 


61 
53 
^'i 
59 
51 

1*5 
55 
1*1 
57 
69 

37 

39 
105 

61* 
151+ 

0.0 

71 

0.0 

0.0 

76 
0.0 
68 
62 


75 
70 
68 
135 
176 
i*5 


0. 

138 

51* 

11*0 

ll*0 

U7 
11*1 
11*1 
125 
32 

182 

111 

63 

95 

127 
159 
203 
151 
196 

108 
178 
222 
21*7 
301 

172 
239 
226 
276 
285 


277 
387 
1*70 
356 
568 

1*05 
357 
361 
390 
361 

31*8 
369 
365 
339 
321 

31*1* 
316 
252 
232 

21*1 

365 
3i*7 
286 
302 
392 

1*26 
1*17 
512 
566 
55^ 
358 


1*76 
1*61* 
332 
336 
293 

27I* 
271 
273 
270 
276 

281 
281* 
279 
287 
353 

330 
387 
595 
371 
390 

3r5 

3-58 
1*01 

405 
1*20 

1*25 
1*88 
1*71 

1*51 
1*21 


337 
31*1 
293 
25? 
291* 

291* 
21*1 

279 
263 

2l*T 

272 
2U2 
261 
251 
238 

21*9 
21*7 
263 
21*7 
268 

263 
251 
261* 
256 
211* 

268 
272 
268 
301 
31*6 
21*3 


235 
300 
259 
312 
350 

312 
201 
263 

321 

321* 

321* 
301* 

323 

335 
286 

302 
335 
290 
341* 
392 

351 
372 
375 

1*21* 
1*1*6 

1*17 
559 
357 
1*06 
377 
387 


386 
303 
317 
261 
296 

323 
30it 
316 
399 

1*16 

538 
522 
365 
1*15 
336 

312 
187 
233 
152 

138 

160 
136 
152 
131 
117 

loe 
loi* 
160 
123 
106 


AEAN 
MAX. 

mm. 

JCFT 


30.1 
85 

0.0 

1851 


59-5 

716 

0.0 
35^0 


379 

753 

190 

23320 


206 

329 

ll*2 

12650 


99-9 
180 
1*2.0 
55^8 


61.1 
176 
0.0 
3755 


157 
301 
0.0 

93't6 


371* 

568 

232 

22980 


362 

1*88 

270 

21510 


269 

31*6 

211* 

16530 


3^1 

559 

201 

20990 


260 

538 

102 

I5U9O 


E     -  ESTIMATfD 
Ni  -  NO  RfCOtD 

-  DISCHAIOE  MEASUUMENT  M 
OBSERVATION   OF  NO  PLOW 

#     -  E  AHD     * 


WATER    YEAR   SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

f                         MAXIMUM                        ^ 

r                         MINIMUM                         > 

MSCHAROI 

217 
V                 J 

DOCMAaOi 

HR 

V 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TVMI 

DOCHAMM 

0.0 
V 

MO. 

DAY 

IMfV 

C        TOTAL       >. 


157300 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARCE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38  1*7  05         121  39  18  HE20  IIN  3E 


APR  30-OCT  38  9 
JAN  39-DATE 


Plant  located  on  west  levee  of  Sutter  Bypass,   3.7  mi.  SB  of  Khights  Landing.     This  is  drainage  returned  by  punping  and  gravity. 
fl  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FST  PER  SECOND) 


1971 


AO2925 


STATION  NAMf 


SACRAMEHTO  SLOUGH  AT  SACSAMEHTO  RIVER 


1:^ 


(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

B 

1 

337 

220 

F 

F 

F 

636 

p 

656 

1990 

740 

612 

mo 

2 

369 

237 

F 

F 

F 

617 

F 

866 

1940 

789 

672 

1120 

, 

3 

382 

244 

F 

F 

P 

571 

P 

1200 

1850 

713 

724 

n?o 

3 

4 

3^ 

282 

F 

P 

F 

575 

F 

1460 

2000 

630 

659 

1130 

4  ] 

S 

39T 

275 

F 

F 

F 

534 

F 

1640 

i860 

662 

670 

1070 

S 

6 

334 

358 

F 

F 

3510 

329 

F 

1590 

1700 

654 

692 

1010 

« 

7 

3T5 

387 

F 

2940 

3OTO 

526 

F 

1560 

1640 

615 

736 

1020 

7 

• 

284 

609 

F 

2530 

2640 

524 

F 

1620 

1570 

569 

731 

1000 

• 

9 

329* 

795 

P 

2200 

2190 

268 

2320 

1620 

1380 

486 

784 

956 

9 

10 

288 

783 

F 

1870 

1760 

279 

2470 

1610 

1250 

446 

854 

1020 

Id 

II 

283 

695 

F 

1690 

1560 

252 

2200 

1500 

1150 

452 

833 

1140 

n 

IS 

305 

936 

F 

989 

1380 

362 

1940 

1620 

1100 

485 

756 

1310 

12 

13 

306 

870 

F 

880 

1370 

728 

1670 

1620 

1070 

580 

749  ♦ 

1040 

13 

14 

329 

798 

F 

1220 

1270 

0.0 

1900 

1480 

1010  * 

577 

772 

1060 

14 

15 

297 

565 

F 

1630 

1260 

988 

1550* 

1580 

919 

522  * 

860 

1090 

15 

1« 

310 

511 

F 

1310 

1180  * 

1610 

1410 

1620 

845 

521 

869 

976 

14 

17 

241 

413   * 

F 

F 

1150 

1580 

1490 

1670 

773 

517 

895 

971 

17 

13 

256 

374 

F 

F 

1140 

1750 

1740 

1660 

727 

577 

870 

920 

11 

19 

273 

451 

F 

F 

1080 

1540 

1590 

1700  * 

699 

607 

830 

884 

19 

30 

279 

640 

F 

P 

1070 

1270 

1500 

1720 

682 

583 

791 

771 

M 

>l 

333 

687 

F 

F 

1060 

1100 

1300 

1730 

670 

593 

829 

773 

21 

23 

340 

668 

F 

P 

974 

937 

1290 

1780 

662 

495 

867 

774 

22 

23 

313 

713 

F 

F 

880 

873 

1180 

1750 

634 

634 

983 

882 

23 

34 

366 

678 

F 

F 

821 

788 

1040 

1670 

634 

669 

993 

836 

24 

2S 

295 

715 

F 

F 

795 

563 

939 

1580 

655 

683 

977 

814 

25 

2« 

316 

537 

F 

F 

705 

0.0 

934 

1570 

614 

670 

1060 

768 

26 

27 

258 

662 

P 

F 

688 

p 

899 

1510 

636 

604 

1090 

766* 

27 

23 

291 

804 

F 

P 

671 

F 

876 

1540 

743 

574 

1080 

772 

23 

29 

264 

0.0 

F 

F 

F 

787 

1470 

833 

570 

1110 

752 

29 

30 

276 

p 

P 

F 

P 

606 

1560 

819 

579 

1040 

709 

30 

31 

250 

P 

F 

P 

i860 

545 

1040 

31 

MCAN 

310 

NR 

BR 

HR 

NR 

NR 

NR 

1549 

1102 

592 

853 

952 

MAX. 

397 

NR 

NR 

NB 

NR 

NR 

NR 

i860 

2000 

789 

1110 

1310 

MAX  ' 

MM. 

241 

HR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

656 

614 

446 

612 

709 

MMl 

VkCFT. 

19080 

m 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

95230 

65560 

36380 

52420 

56660 

M,fd 

t      -  ESTIMATE) 
Nt  -  NO  KCOtO 

*  -  MSCHAIOE  MEASURfMBff  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

*  -  Eaho    • 


/■     MtAN      \  /• 


y  V. 


MAXIMUM 


OAOC  HT. 


WATER    YEAR   SUMMARY 


MINIMUM 


r       TOTAl       >. 


ACIf  twn 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.SJut. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  46  52 


121  38  27 


SE21  IIN  3E 


JUN  24-OCT  39  9    APR  45-DEC  46  tf 
JAN  40-IATE  APR  47-mTE 


Station  located  O.5  mi.  above  mouth,   4.6  mi.  SE  of  Knights  Landing.     During  low  flows  this  represents  combined  flows  of  Sutter  Bypass  and 
Reclamation  District  I5OO.     During  high  flows   (above  gage  height  26.0  +)  the  slough  is  entirely  submerged  as  it  lies  within  the  bypass 
srea.     Sharp  rises  in  the  Sacramento  River  cause  zero  or  negative  flow. 

A  -  An  undetermined  amount  of  negative  flow. 

F  -  Flooded. 

fl  -  Irrigation  season  only. 


74 


I 


[ABLE  B-5  (Cont.) 
AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


HATION  NAAM 


FEAThEH    RIVEft.MIOOUt    FO«K|NEAR    PCRTOLA 


W 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

13      • 

3H 

167 

98 

417 

220      • 

909 

720 

1,110 

20  1 

44 

21       • 

1 

I 

1* 

38 

147 

98 

405 

210 

788 

739 

1,150 

205 

♦  0 

22 

3 

i 

1* 

38 

no 

90 

395 

179       • 

680 

879 

1,100 

202 

36 

21 

3 

4 

IS 

3*1 

35) 

71 

297 

237 

619 

1,050 

966 

187 

32 

19 

4 

S 

15 

48 

201 

62 

171 

294 

592 

1,170 

832 

165 

30 

16 

S 

« 

15 

60 

140 

55 

185 

325 

604 

1,200 

751 

139      . 

28      • 

18 

« 

lb      • 

71 

154 

52       • 

231 

304 

655 

1,150 

691 

127 

27 

19 

r 

• 

15 

m 

248        • 

56 

236 

293 

758 

1,290 

624 

11« 

29 

15 

• 

16 

10? 

500 

59 

238 

343 

752 

1,590 

544 

109 

29 

13 

f 

10 

17 

97 

764 

65 

186       « 

400 

«S8 

1,780       • 

507 

9b 

29 

15 

10 

n 

IB 

85 

rtil 

76 

182       « 

490 

901 

1,580 

461 

85 

28 

15 

11 

12 

19 

91 

S14 

77 

208 

919 

915 

1,440 

356 

80 

27 

14 

13 

13 

19 

9?       • 

270 

64 

254 

If  520 

.911 

1,310 

345 

77 

25 

13 

13 

14 

20 

9S 

193 

51 

301 

3,020 

955 

1,260 

335 

73 

22 

13 

14 

15 

?0 

9? 

114 

134 

371 

2,210      • 

921      • 

1,200 

317      • 

71 

19 

14 

IS 

1« 

?1       • 

SO 

79 

344 

466 

1,600 

918 

1,140 

295 

65 

20 

14 

U 

17 

?3 

70 

75 

262 

573 

1,700 

952 

1,110 

270 

63 

19      . 

15 

ir 

It 

94 

64 

75 

281 

555 

1,460 

988 

1,070 

246 

64 

19 

U 

It 

19 

?4 

62 

75 

298 

469 

1,4  70 

975 

988 

217 

60 

17 

13 

1* 

30 

?7       • 

60 

75 

317 

431 

1.360 

910 

853 

186 

59 

15 

13 

30 

31 

28 

5B 

90 

337 

415 

1,450 

865 

800 

162 

60 

15 

13 

31 

33 

32 

sn 

94 

395 

357 

1,520 

830 

809 

149 

57 

16 

12 

33 

33 

38 

57 

97 

563 

334 

1,740 

783 

831 

141 

55 

22 

13 

33 

34 

39 

59       • 

92 

687 

334 

2,650 

731 

837 

130 

52 

20 

16 

34 

3S 

40 

79 

90 

676       • 

331 

2,100 

723 

797       • 

123 

50 

29 

16 

3S 

3« 

42 

102 

94 

627 

347 

3,600 

849 

721 

139 

50 

28 

17 

3* 

37 

40 

166 

95 

582 

339 

6,050 

9o6 

697 

162 

48 

28 

20 

37 

3t 

38 

264 

96 

542 

264 

3,380 

860      • 

706 

179 

47       • 

24 

23 

33 

3* 

37 

294 

100       • 

506 

1,770       • 

802 

735 

198      • 

45 

23 

23      • 

39 

30 

37 

254 

98 

469 

1,230 

742  . 

835 

198 

47 

22 

28 

30 

31 

38 

'<}7 

437 

1,030 

1  ,040 

46 

20 

31 

MEAN 

24.9 

93.3 

199 

272 

331 

1,454 

822 

1,042 

429 

90.4 

25.2 

16.6 

MiAM 

'max. 

42.0 

294 

«21 

687 

573 

6,050 

988 

1,780 

1,150 

205 

44.0 

28.0 

MAX 

MIN. 

13.0 

38.0 

75.0 

51.0 

171 

179 

592 

697 

123 

45.0 

15.0 

12.0 

Mm. 

AC  FT. 

1533 

5552 

12270 

16723 

18430 

89<»03 

48936 

64120 

25555 

5558 

1551 

988 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -  ESTIMATfD 
NK  -  NO  UCOtD 

«   -  DISCHAROf  MEASUREMD4T  OR 

OBSERVATION  Of  R.OW  MADE  THIS  DAY. 

=    —    E  AND  « 


MAXIMUM 


^c 


DISCHAROI 

MSCHAROi 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

OMCHAME 

OAOt  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

401.4 

6580 
V 

9.64 

03 

27 

0645 

12.0 

1.99 

09 

13 

2300 

MINIMUM 


C        TOTAi        \ 


ACRE  nr 

290618 


r 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  49   13 

120  26   25 

NE   29      23N      lAE 

9,300 

10.34 

3-18-1967 

NOV    1955-DATE 

NOV    1955-DATE 

1955 

1965 

0.00 

LOCAL 

1965                            1.00 

LOCAL 

Station    lo 

cated    south   o 

E   State  Highway   7 

0,    1.8  mile 

s  northeast 

of   Portola. 

Stage-discharge 

relationship  at 

.imes   ai 

fee ted 

by   ice. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


fflMO.   YfAl 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

> 

1971 

Ab4455 

RED  CL0VE<5  CREtK  ABOVE  ASBtY  BRIDGE  UAMSITE 

J 

15/ 


/^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.7 

1.4 

2.6 

8.6 

70 

47 

415 

239 

300   • 

23 

4.5 

2.2« 

l-jl 

2 

I.9« 

1.6 

1.6 

8,7 

71 

45 

422 

248 

291 

21 

4.3 

2.3 

*m 

3 

1.7 

1.6 

0.5 

8.5 

67 

41   • 

431 

331 

306 

19 

4.0 

2.4 

s« 

4 

1.7 

2.4 

6.2 

11 

62 

33 

442 

404 

272 

18 

3.8 

2.3 

«1 

S 

1.9 

7,6 

17 

14 

60 

3? 

464 

345 

265 

17 

3.7 

2.4 

»•' 

4 

2.0 

7.3 

20 

14   • 

58 

32 

483   • 

309 

209 

16   • 

3.6, 

2.4 

4 

7 

2.1* 

5.7 

21 

14 

62 

27 

434 

282 

179 

15 

3.5 

2.3 

7  ■ 

• 

2.1 

2.5 

31 

14 

59   • 

27 

379 

447 

159   • 

14 

3.4 

2.4 

• 

9 

2.4 

3.1 

41   • 

14 

58 

28 

391 

358 

143 

14 

3.3 

2.4 

9  ' 

10 

2.3 

7.7» 

31 

17 

53 

29 

498 

318   • 

132 

14 

3.4 

2.2 

10  ! 

11 

2.0 

3.9 

25 

22 

69 

38 

34  1 

326 

120 

13 

3.3 

2.1 

"  , 

ia 

l.fl 

A. 5 

17 

32 

84 

101 

325 

393 

106 

13 

3.2 

2.0 

13  <{ 

13 

1.9 

4.9 

12 

51 

95 

133 

330 

328 

101 

13 

3.1 

2.0 

laa 

14 

1.9 

3.0 

10 

61 

105 

111 

334 

295 

90 

12 

2.9 

2.1 

I4l| 

IS 

1.9 

2.2 

8.4 

55 

116 

85 

348 

257 

81 

12 

2.9 

1.9 

IS  i 

16 

i.e 

1.6 

4.Q 

59 

119 

88 

344 

228 

74 

11 

2.6 

1.9 

1* 

17 

1.9 

1.5 

7.8 

86 

91 

99 

360 

195 

68 

12 

2.6 

2.2 

17  i 

It 

2.1 

1.3 

8.7 

178 

76 

81 

286 

170 

62 

15 

2.4 

2.0 

'•  i 

19 

2.3 

1.1 

7,4 

232 

73 

77 

236 

148 

57 

12 

2.6 

2.3 

M 

2.6 

0.9 

7.0 

250 

69 

95 

231 

136   • 

54 

5.7 

2.6 

2.4 

31 

2.5 

1.2 

S.l 

239 

67 

136 

211 

165 

48 

4.5 

2.6 

2*4 

23 

2.8 

1.2 

7.8 

197 

55 

196 

183 

228 

42 

7.0 

2.4 

2.9 

33 

3.3 

1.2 

6.9 

157 

48 

480 

170 

201 

37 

7.3 

2.4 

5.2 

34 

4.1 

1.0 

6.5 

132 

46 

527 

161 

157 

33   • 

7.1 

2.4 

4.4 

3S 

2.5 

14 

7.4 

108 

51 

483 

175 

142 

30 

6.7 

2.4 

3.1 

34 

2.0 

16 

8.9 

90 

51 

l,l5o 

276 

135 

42 

6.6 

2.4 

3.2 

37 

1.5 

8.0 

9.8 

81 

51 

707 

212 

147 

60 

6.2 

2.5 

3.6 

33 

1.6 

S.6 

9.4 

75 

47 

555 

207 

161 

37 

5.8 

2.5 

3.2 

39 

1.4 

7.8 

6.4 

71 

5S4 

218 

176 

30 

5.5 

2.6 

3.7 

30 

1.5 

5.8 

11 

69 

622 

224 

210 

26 

6.0 

2.5 

5.0 

31 

1.6 

9.3 

70 

485 

270 

4.8 

2.4 

31  1 

MEAN 

2.1 

4.4 

12.0 

78.7 

6<*.0 

230 

317 

250 

115 

11. ij 

3.0 

2.7 

MEAM 

MAX. 

4.1 

16.0 

41.0 

250 

119 

1.150 

498 

447 

306 

23.0 

4.5 

5.2 

MAX 

Mm. 

0.7 

0.9 

n.5 

8.5 

46.0 

27.0 

161 

135 

26.0. 

4.5 

2.4 

1.9 

MIN. 

V^C.FT. 

127 

261 

737 

4837 

3834 

14170 

18904 

15370 

6855 

707 

1B4 

160 

Acnj 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  UCORD 
•  -  DISCHAROE  MEASUREMOrr  OR 

OBSERVATION  Of  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

3   —   E  AND  * 


^ 

MAXIMU 

¥\ 

N 

^ 

MINIMI 

IM 

>v 

nSCHAROi 

132u 

OAOf  HT. 

9.20 

MO. 

03 

DAY 
26 

TIME 
0830 

0.0 

OAOf  HT. 
2.57 

AM). 
12 

DAY 
03 

TMU 

0445 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GACE  HEIGHT 
OHLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


120  31  09        SE  4       24N     13E     3,460  E 


12-22-1964        DEC   1962-DATE 


DEC    1962-DATE 


1962 


Station  located  above  bridge  on  Forest  Service  road,  13  miles  east  of  Genesee,  11  miles  north  of  Portola.   Stage-discharge  relationship  at 
times  affected  by  ice.   Drainage  area  is  87.9  square  miles. 
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ABLE  B-5  (Cont.) 
)AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


f^ATM  VIAR 

HATION  NO. 

HATION  NAM! 

N 

1<J71 

4S*750 

LAST    CHANCE    CREEK    AT    DIXIE    «EFU6£    OAMSITE 

J 

|_DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEFT.   DAY\ 


0.0 

0.0 
0.1 
0.1 

o.i 

o.i 
o.i» 

0.1 
0.3 
0.2 

0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
U.2 

O.A 
0.5 
0.7 
0.7 
0.8 

o.n 

0.9 
1.0 
1.0 
0.9 

0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 


l.O 
1.0 

1.1 

2.6 

2.4 
1.9 
1.4 
1.6 
2.3* 

2.1 
2.6 

1.6 
1.4 
1.2 

0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 

O.A 
0.6 
0.4 
0.2 
6.1 

4.1 
1.2 
0.9 
1.1 
0.7 


0.5 
l.B 
0.1 
O.S 
1.2 

20 
14 
11 

12  * 
10 

7.1 
6.3 
7.3 
5.4 
3.6 

2.9 
4.2 
3.7 
3.6 
3.2 

5.0 
4.6 
3.8 
3.6 
3.2 

2.9 
2.7 
2.9 
8.0 
8.5 
7.2 


*).4 
5.4 
3.9 
2.9 
2.4 

2<2« 

2*2 

i.Z 

1.9 
3.7 


11 
24 
42 
<»9 
53 

62 

56 

254 

282 

185 

103 
62 
44 
32 
24 

20 
19 
19 
19 
20 
22 


22 

24 

22 
22 
21 

21 
18 
16 
14 

Id 

27 
32 
38 
38 
43 

30 
23 
22 
14 
13 

U 
13 
11 
12 
13 

13 
10 
12 


15 
14 

13   « 
10 
7.7 

7.2 

5.9 
8.1 
8.8 
8.4 

17 
37 
41 
22 
16 

20 
24 
20 
22 

30 

45 

71 
183 
151 
139 

34b 
179 
150 
166 
174 
121 


107 
113 
114 
118 
122 

126 
118 
100 
106 
134 

92 

89 

95 

104 

104 

101 

116 

97 

76 

70 

70 
60 
56 
57 
69 

191 

116 

96 

93 

94 


101 
110 
190 
249 
183 

159 
148 
277 
189 
163 

177 
187 
163 
145 
128 

113 
97 
82 
70 
66 

92 
220 
152 
118 
102 

8b 
132 
126 
162 
177 
205 


208 
186 
166 
183 
164 

122 
102 

89      < 

80 

72 

63 

58 
52 
47 
42 

37 
33 
28 
25 
22 

19 
16 
14 

12      < 
10 

20 
26 
15 
U 
8.7 


7.6 
6.5 
6.2 
6.1 
5.7 

5.H 

4.8 

4.3 

3.9 

3.7 

3.7 
3.5 
3.2 
3.2 
2.7 

2.7 
2.7 
3.3 
3.5 

3.2 

3.0 
2.2 
2.0 
1.8 
1.7 

1.6 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 


1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.1 

1«1* 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1*0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 

0.7 
0.4 

0.4 
0.4 
0.4 

0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 

0*2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 


<L 


0.4 

1.0 

0.0 

27 


1.4 

5.1 

0.2 

85 


5.5 

20.0 

0.1 

339 


46.3 
282 
1.9 

2847 


20.6 
43.0 
10.0 
1142 


66.8 
346 
5.9 
4U0 


100 

191 
56.0 
5958 


147 

277 
66.0 
9062 


64.4 
208 
8.7 
3829 


3.4 
7,b 
1.2 

207 


0.7 

1.4 

0.2 

40 


iMiAM 
MAX 


I      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  UCORD 

•  -  DISCHAROE  AACASUUMENT  Ol 

OBSERVATION  Of  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

S  -  E  AMD  * 


WATER   YEAR 

SUMMARY 

f     MEAN     > 

r                       MAXIMUM                       > 

f                       MINIMI 

M                           > 

OOCHAROI 

38.2 
V                    J 

MtCHAHOi 

435 

OAOf  HT. 
2.73 

MO. 

05 

DAY 
22 

TIME 

1745 

DiSCHAROi 

0.0 

OAOi  HT 
0.96 

MO. 

10 

DAY 

01 

TIME 

0700 

C        TOTAl 


ACRE  nr 

27666 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


40  05  28 


SE   23     26N     14E 


1,570  E 


7.42 


12-22-1964 


OCT   1964-DATE 


JULY   1963-DATE 


1963 
1968 


0.00 
0.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station   located  on  Forest  Service  road,   5.7  miles   south  of  Milford.      Tributary  to   Indian  Creek  via  Red  Clover  Creek.      Stage-discharge  rela- 
tionship at   times   affected  by   ice.     Maximum  discharge   listed   is   at  site  and  datum  then  in  use.      Prior   to  October  2,    1968,   station   located 
0.8  mile  dovmstream. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€CT  KR  SKOND) 


1971 


A54370 


CTATION  NAME 


INDIAN  CREEK  NtAB  TArLOhSVlLLE 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

bA^* 

1 

44        • 

65 

^06 

159 

407 

273 

1,860 

1,580 

2,360 

484 

214 

163 

I 

a 

43 

63 

?41 

151 

390 

24S      • 

1,870 

1,640 

2,240 

460 

207 

157 

a 

3 

43 

61 

?05 

115 

370 

277 

1.910 

2,080 

2,200 

397 

202 

157 

3 

4 

44 

60 

337 

137 

363 

286 

1.990 

2.600 

2,020 

338 

196 

15»7 

4 

5 

44 

116 

270 

140 

362 

272 

2,100 

2,520      • 

2,120 

326 

193 

157 

S 

4 

44        • 

125 

268 

155 

347 

255 

2.310 

2,230 

1,900 

326 

l9l 

154 

6 

7 

44 

US 

310 

ISS 

334 

262 

2.250 

2,050 

1,800 

370 

186 

157 

7 

• 

4S 

96 

376 

146 

326 

261 

1.960 

2,540 

1.720 

342 

184 

157 

• 

9 

45 

101 

465 

146 

317 

261 

2.060 

2,390 

1,640 

329 

184 

157 

9 

10 

44 

126 

365       • 

164 

323 

268 

2.550 

2,270 

1,540 

322 

180 

155      • 

10 

n 

39 

111 

314 

198 

347 

276 

1.970 

2,300 

1,460 

314 

160 

158 

11 

la 

36 

131 

253 

197       • 

408 

806 

1.840 

2,660 

1,370 

306 

177 

156 

13 

13 

34 

113 

220 

199 

479 

1,040 

1.890 

2,480      • 

1,290 

295 

175 

157 

13 

14 

34 

97 

205 

208 

546 

804 

1.870 

2,330 

1,200 

288 

171 

155 

14 

IS 

34 

88 

186 

195 

594 

645       • 

2.020 

2,200 

1,140 

284 

170 

152 

IS 

1* 

35 

83 

182 

203 

625 

579 

2,040 

2,08o 

1,100 

273 

168 

152 

16 

17 

35 

82      ♦ 

170 

310 

605 

617 

2*090 

1,820 

1,060 

267 

166 

152 

17 

u 

37 

90 

165 

796 

538 

539 

1.810 

1,620 

984 

280 

166 

1*9 

It 

19 

38 

8a 

157 

1.110 

504 

508 

1.S40 

1,510 

914 

276 

168      • 

149 

19 

ao 

41 

84 

152 

ItllO 

446 

548 

1.490 

1.480 

862 

276 

163 

154 

30 

ai 

45 

83 

159 

992 

424 

654 

1.390 

1.60O 

796 

273 

163 

154 

ai 

aa 

49 

83 

150 

865 

412 

819 

1.230 

1.660 

702 

259 

165 

154 

33 

33 

54 

8S 

139 

752 

390 

1.550 

1.130 

1.910 

644 

248 

165 

150 

33 

34 

71 

84 

134 

658 

359 

2,200 

1.060 

1.670 

598 

241 

163 

152 

34 

as 

83 

275 

120 

569 

363 

2,160 

1.040 

1,680 

547 

235 

165 

1*9 

3S 

a* 

fl3 

330 

141 

508 

320 

4,630 

1.450 

1,690 

743 

233 

170 

152 

a* 

a7 

76 

213 

153 

464 

300 

3,300 

1,450 

1,670 

864 

227 

180 

152 

37 

at 

74 

205 

151 

438 

295 

2,550 

1.350      • 

1,850 

731 

225 

170 

1*4 

3t 

39 

70 

214 

160 

426 

2,380      • 

1,430 

1,920 

613      • 

225      • 

166 

157 

39 

30 

69 

207 

149 

420 

2,640 

1,490 

2,160 

bl9 

219 

164 

166 

30 

31 

67 

155 

♦  17 

2,320 

2,270 

217 

165 

31 

MEAN 

49.9 

122 

214 

403 

410 

1,104 

1.748 

2,014 

1,256 

295 

176 

154 

MiAM    1 

MAX. 

83.0 

330 

465 

1«110 

625 

4,630 

2.550 

2,660 

2,360 

484 

214 

166 

MAX 

MM. 

34.0 

60. 0 

120 

115 

295 

245 

1.040 

1,480 

519 

217 

163 

144 

MM. 

VfCFT. 

3066 

7287 

13206 

24799 

?279o 

67884 

104013 

123888 

74771 

18159 

10867 

9197 

ACFtJ  , 

E      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  MCOtO 
•  -  fMSCHAlOE  MEASUUAAB4T  M 

OtSHVATION  or  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

s  -  Eamo  « 


WATER  YEAR  SUMMARY 


r    MEAN     >v 

f                         MAXIMUM                         ^ 

r                       MINIMI 

M                           > 

OOCHAIOC 
6b2.9 
V                 J 

MSOiAaOC 
5610 

OAOC  HT 
11.90 

MO. 

03 

DAY 

26 

TIME 

0930 
J 

DBCHAJraf 
34,0 
V 

OAOf  HT. 
4.15 

MO. 

10 

DAY 

13 

TIME 
1215 

J 

>.  . 

TOTAi       A 


ACSf  1ST 
479936 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


120  48   55        NW   12      25N      lOE     30,200   E 


2-1-1963 


APR  45-AUG  54 »  APR-45-AUG  54  • 
AUG  54-DATE      AUG  54-DATE 


1954 
1963 


0.00 
0.00 


LOCAL 


Station  located  0.5  mile  above  Montgomery  Creek,  2.3  miles  southeast  of  Taylorsville.  Maximum  discharge  listed  at  site  and  datum  then  in 
use.   Drainage  area  is  526  square  miles. 

•  -  Maintained  by  watermaster  service  for  irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
>AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


/WATH  YCAI 

STATION  NO. 

HATION  NAMi 

^ 

1971 
V 

A52250 

FEATHER  RIVER, 

WEST  BRANCH, 

NEAR   PARADISE 

J 

DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


Fa. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.       DAY\ 


1 

9 
9 
4 
S 

• 
7 
• 
f 
10 

n 
u 

13 
14 
IS 

1* 

Yl 

ia 

30 

31 
33 
3) 
34 
35 

3* 
V 
7% 
3f 
30 
31 


1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 

1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 

1.4 
1.4 
1.6 
2.6 
62 

54 

76 
102 
143 

52 

39 
30 
20 
20 
17 
2.8 


1.6 

1.6 
1.6 
32 
789 

280 
289 
131 
643 
450 

220 
295 
118 

77 

58 

44 
27 
20 
16 
13 

13 
12 
14 
20 
521 

308 
240 
627 
790 
808 


517 
824 
806 
1,760 
845 

695 
616 
848 
952 
560 

419 
340 
286 
242 
246 

331 
283 
248 
218 
208 

242 
205 
184 
166 
140 

146 
150 
231 
670 
343 
259 


222 

208 

170 
156 
146 

137 
131 
130 
128 
200 

367 
286 
245 
253 
323 

597 
900 
890 
825 
695 

608 
472 
398 
355 
322 

301 
295 
289 
286 
289 
301 


304 
322 

295 
271 
253 

242 
230 
225 
218 
215 

265 
370 
398 
384 
367 

358 
328 
292 
316 
256 

238 
242 
245 
232 
222 

218 
222 
208 


208 
202 
198 
196 
172 

140 
137 
162 
174 
160 

154 

2,480 

1,350 

770 

588 

500 
472 
394 
361 
361 

361 

361 

1,180 

1,230 

1,640 

4,420 
1,820 
1,310 
1,110 
1,000 
850 


760 
715 
695 
735 
775 

790 
740 
655 
653 
990 

730 
670 
670 
660 
730 

750 
828 
632 
568 
600 

516 
456 
426 
398 
380 

367 
364 
416 
492 
552 


588 
588 
588 
568 
600 

588 
620 
670 
612 
765 

805 
,000 
996 
930 
905 

850 
705 
655 
680 
715 

700 
580 
685 
765 
815 

915 
755 
685 
596 
588 
508 


468 
398 
377 
394 
436 

484 
548 
564 
556 
556 

452 
430 
380 
380 
374 

388 
364 
361 
374 
361 

331 
310 
274 
245 
194 

403 
453 
262 
205 
184 


144 
124 
104 
105 
95 

82 
70 
56 
56 
47 

43 
36 
30 
28 
26 

26 
24 
23 
23 
21 

18 
17 
15 
12 
13 

11 

10 
9.4 
7.2 
7.2 
6.9 


5.8 
5.1 
4.0 
3.4 
2.6 

4.2 
4.4 
4.4 
4.2 
2.6 

1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.9 

1.7 
1.6 
4.2 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
1.9 

1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
14 


7.7 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 

0.9 
1.7 
1.3 
1.8 
23 


^CFT. 


20.8 
143 
1.1 
1,280 


229 
808 
1.6 
13,610 


451 

1,760 

140 

27,730 


352 

900 

128 

21,670 


276 

398 

208 

15,340 


789 

4,420 

137 

48,520 


624 

990 

364 

37,120 


710 

1,000 

508 

43,680 


384 

564 

184 

22,820 


41.6 
144 
6.9 
2,560 


3.55 
14 
1.3 
219 


1.90 
23 

0.7 

113 


MEAN 
MAX. 


P     -  ESTIMATED 
fB  -  NO  RECOtO 
«     -  DISCHAROE  MEASUREMENT  Ol 
OOSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#    -  Eamd   • 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     "\ 

C                         MAXIMUM                        ^ 

r                         MINIMI 

M                           \ 

MSCHAROE 

324 
V                   J 

DISCHAROE 

6,990 

OAOi  HT. 

13.62 

MO. 

3 

DAY 

26 

TIME 

0330 

DBCHAROC 

0.7 
V 

OAOf  HT. 

MO. 

9 

DAY 

18 

TIME 
J 

C        TOTAl        > 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


l/<  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


38  47   15  121  33  40       SE  6     22N     4E  26,300  26.2  12-22-1964         OCT   1957-DATE         OCT   1957-DATE  1957  0.00 

Station  located  0.6  mile  upstream  from  Griffin  Gulch  and  4.0  miles  northeast  of  Paradise.      Drainage  area   is   110  square  miles. 
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•4y 

TABLE    B-5  (CONT 

) 

GE 

'WAm  YIAt  STATION  Na 

RATION  NAMi 

^ 

I 

DAILY  MEAN  DISCHAR 

(M  CUMC  F«T  rat  SECOND) 

^     1971 

A55100 

FEATUilK  RIVER,    MIDDLE  FOKK,   HEAR  ICRRDUC 

J 

y 

fOAY 

oa. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

FB. 

MAt. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

$0T. 

OA^ 

i 

1 

153 

247 

1,910 

921 

1,810 

1,210 

4,230 

3,390 

3,770 

1,680 

435 

272 

1 

.  a 

152 

247 

2,110 

870 

1,790 

1.130 

3,920 

3,610 

3,600 

1,600 

421 

271 

2 

s 

152 

245 

1,630 

783 

1,750 

1.140 

3,670 

3,940 

3,540 

1,500 

409 

264 

3 

) 

4 

154 

364 

2,450 

757 

1,700 

1,130 

3,580 

4.170 

3,520 

1,410 

392 

264 

4 

4 

s 

157 

1,310 

2,110 

744 

1.540 

1,150 

3,640 

4,300 

3,580 

1,330 

385 

260 

S 

S 

« 

159 

1,100 

1,860 

724 

1.400 

1.160 

3,880 

4.340 

3,770 

1,260 

377 

256 

« 

i 

7 

156 

1,100 

1,890 

721 

1.400 

1.190 

3,940 

4,270 

3,970 

1,170 

370 

250 

7 

7 

■ 

156 

758 

2,670 

698 

1.400 

1.160 

3,770 

5,100 

4,010 

1,110 

360 

248 

s 

1 

« 

166 

1,390 

3,300 

699 

1.400 

1,170 

3,710 

5,020 

3,890 

1,040 

353 

248 

9 

f 

10 

168 

1,660 

2,550 

828 

1.390 

1.240 

4,730 

5,540 

3,730 

993 

352 

240 

»• 

11 

171 

1,050 

2.330 

1,200 

1.520 

1,360 

4,140 

5,750 

3,620 

922 

345 

236 

11 

n 

12 

142 

1,460 

2.050 

1,120 

1.710 

5.420 

3,910 

5,740 

3,490 

869 

342 

232 

IS 

t 

13 

142 

935 

1.590 

1,020 

1.940 

5,800 

3,850 

5,810 

3,290 

819 

330 

232 

13 

t 

14 

162 

734 

1,390 

1,060 

2,120 

5,190 

3,920 

5,710 

3,180 

784 

321 

224 

14 

N 

15 

170 

636 

1,280 

1,040 

2,250 

4,870 

4,170 

5,590 

3,130 

761 

320 

216 

IS 

t 

1* 

171 

579 

1,340 

1,160 

2,250 

3,780 

4,370 

5,400 

3,160 

742 

312 

208 

1« 

» 

17 

173 

531 

1,200 

2,210 

2,200 

3.570 

4,580 

4,820 

3,080 

712 

305 

204 

17 

t 

It 

180 

490 

1,070 

3,550 

2,150 

3.470 

4,050 

4,490 

2,900 

711 

300 

200 

13 

1 

If 

191 

461 

985 

3,600 

2,000 

3.030 

3,750 

4,580 

2,760 

694 

297 

200 

19 

II 

ao 

261 

435 

969 

3.330 

1,950 

3,010 

3,640 

4,540 

2,670 

659 

289 

208 

33 

1 

21 

283 

418 

983 

2,910 

1,900 

3.070 

3,390 

4,400 

2,480 

635 

285 

212 

n 

, 

22 

330 

408 

928 

2,510 

1,750 

3.230 

3,110 

3,960 

2,300 

611 

281 

212 

31 

1 

23 

443 

409 

870 

2,320 

1,650 

5.020 

2,950 

4,080 

2,160 

577 

280 

212 

33 

1 

24 

551 

475 

831 

2.290 

1,550 

6,310 

2,780 

4,500 

2,000 

553 

280 

212 

34 

1 

2S 

349 

2,650 

791 

2.210 

1,540 

6.580 

2,620 

4,850 

1,850 

532 

281 

212 

33 

1 

2* 

286 

2,620 

805 

2,090 

1,390 

U.500 

2,660 

5,280 

3,180 

509 

281 

224 

33 

1 

27 

266 

1,530 

826 

2,000 

1,390 

11.900 

2,720 

4,690 

3,520 

492 

281 

248 

27 

1 

23 

258 

1,590 

867 

1,940 

1,340 

9.000 

2,860 

4,400 

2,350 

477 

281 

260 

38 

1 

29 

252 

1,%0 

1,160 

1,880 

6.340 

3,010 

4,030 

1,950 

461 

278 

297 

29 

1 

30 

249 

2,020 

1,050 

1,850 

5.450 

3,160 

3,980 

1,780 

446 

270 

426 

33 

31 

244 

963 

1,820 

4,800 

3,970 

439 

270 

31 

1 

MEAN 

221 

994 

1,508 

1,640 

1,721 

4.077 

3,624 

4,653 

3,074 

855 

325 

242 

MM* 

, 

MAX 

551 

2,650 

3,300 

3,600 

2,250 

U,500 

4,730 

5,810 

4,010 

1,680 

435 

426 

MAX 

1 

MM. 

142 

245 

791 

698 

1,340 

1,130 

2,620 

3,390 

1,780 

439 

270 

200 

MMl 

1 

V^FT. 

U,580 

59,130 

92,740 

100,900 

95,570 

250.700 

215,600 

286,100 

182,900 

52,560 

20,000 

14,380 

^ 

t 

I      -  ESTIMATD 
Nt  -  NO  tfCO«0 

•  -  OeCHMOf  MCASUIfAtaiT  Ot 

MSCRVkTION   OF  HO  FLO* 

#  -t*m  * 


WATER   YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     A 

f                         MAXIMUM                        ^ 

r                        MINIMUM 

■\ 

DaoiMWi 

1,912 

oaoum 

15,700 

•AHM. 

14.11 

MO. 

3 

DAY 

26 

TIMI 

1100 

oaoxMwi 

142 

SAM  m. 

MO. 

10 

OAT 

12 

IMi 

LOCATION 


LOMGITUDE 


121   16  10 


1/4  SEC.  T.  &  B. 
M.D.B.UfL 


KE  2      21N     6E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


86,200 


PERIOD  OF  RECORD 


12-22-1964       OCT   1951-DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT    1951-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


Station   located  400   feet  from  bridge  on  Milsap  Bar  Road,    500   feet  downstrean  froa  Little  North  Fork,  4.5  axles   southeast  of  Merriaac,   and 
20  miles  northeast  of  Oroville.      Altitude   1,560   feet.      Drainage  area   is   1,062   square  oules. 
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•ABLE    B-5  (CONT.) 

fWATBI  YfAt  STATION  NO. 

HATION  NAME 

N 

>AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

1971 

A56080 

FEATHER  RIVER,   SOUTH  PORK,   AT  PONDEROSA  DAM 

J 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

42 

89 

632 

460 

438 

394 

568 

427 

330 

310 

175 

173 

1 

2 

100 

84 

882 

432 

438 

213 

562 

422 

335 

310 

177 

178 

a 

3 

102 

86 

669 

416 

438 

171 

538 

427 

394 

305 

177 

179 

> 

4 

95 

89 

1,340 

410 

438 

350 

520 

454 

366 

305 

176 

173 

4 

5 

101 

90 

672 

405 

432 

366 

514 

449 

350 

305 

178 

167 

s 

6 

105 

94 

532 

378 

427 

361 

496 

416 

340 

300 

178 

164 

« 

7 

103 

251 

508 

378 

422 

356 

496 

405 

335 

129 

179 

159 

7 

1 

103 

231 

520 

378 

422 

350 

478 

405 

330 

74 

176 

166 

• 

9 

99 

236 

612 

366 

422 

350 

472 

405 

330 

171 

173 

169 

9 

10 

99 

308 

526 

378 

422 

350 

544 

405 

335 

175 

171 

177 

la 

)| 

86 

262 

502 

550 

432 

361 

502 

400 

320 

173 

165 

175 

11 

11 

82 

276 

466 

568 

432 

837 

466 

405 

325 

167 

163 

174 

13 

13 

91 

267 

432 

450 

432 

773 

460 

410 

315 

167 

167 

170 

IS 

14 

97 

258 

405 

475 

432 

632 

460 

405 

315 

174 

176 

170 

14 

" 

98 

249 

271 

550 

438 

568 

449 

356 

320 

170 

173 

172 

IS 

16 

100 

227 

295 

532 

438 

520 

454 

361 

320 

172 

164 

171 

1* 

17 

104 

218 

478 

632 

438 

508 

466 

528 

325 

173 

173 

175 

17 

11 

103 

376 

490 

652 

432 

484 

454 

626 

310 

164 

172 

173 

It 

19 

100 

515 

422 

652 

444 

472 

444 

606 

295 

156 

171 

169 

1» 

20 

110 

395 

416 

606 

432 

449 

444 

612 

295 

168 

176 

161 

ao 

21 

108 

211 

460 

568 

432 

422 

438 

528 

295 

174 

173 

167 

21 

22 

107 

200 

432 

538 

427 

416 

427 

335 

280 

171 

173 

173 

n 

23 

109 

214 

422 

514 

422 

387 

422 

340 

270 

170 

171 

174 

n 

24 

104 

246 

405 

502 

416 

580 

422 

320 

300 

170 

170 

174 

M 

25 

103 

416 

405 

484 

405 

774 

416 

320 

310 

174 

172 

174 

2S 

26 

106 

432- 

383 

472 

405 

2,200 

416 

330 

325 

167 

177 

176 

M 

27 

105 

400 

400 

460 

405 

1,150 

410 

330 

320 

165 

175 

175 

27 

2t 

107 

600 

416 

449 

400 

902 

416 

345 

310 

173 

174 

175 

M 

29 

108 

544 

448 

444 

780 

416 

356 

310 

173 

171 

173 

M 

m 

98 

561 

538 

444 

690 

422 

309 

310 

172 

172 

173 

30 

3' 

89 

508 

444 

645 

345 

176 

176 

31 

MEAN 

98.8 

281 

512 

483 

427 

575 

466 

412 

320 

192 

173 

172 

IMUW 

MAX. 

109 

600 

1,340 

652 

444 

2,200 

568 

626 

394 

310 

179 

179 

MAX 

MIN. 

82 

84 

271 

366 

400 

171 

410 

309 

270 

74 

163 

159 

MM. 

^.FT. 

6,080 

16,710 

31,510 

29,730 

23,720 

35,330 

27,750 

25,350 

19,070 

11,810 

10,640 

10,210 

Hun) 

WATER    YEAR   SUMMARY 

E      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RECOtD 

r    MEAN     A 

r                     MAXIMUM                     ^ 

(                      MINIMUM                       > 

'■       TOTAl       > 

DiSCHAMM 

MSCHAME 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TUMI 

DBCHAMH 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

ACM  im 

*     -  DtSCHAlOE  MEASUIEMENT  Ot 

342 

3.010 

3 

26 

08OO 

247,900 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

V                J 

V, 

J 

V 

y 

J 

#     -  E  AHO     * 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

CACE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

CAGE 

DATUM 

39  32  54 

121   18   11 

SE  33     20N     6E 

11,000 

12.70 

12-22-1964 

JULY  1962-nATE 

JULY  1962-DATE 

1962 

1967 

0.00 

LOCAL 

1967 

0.00 

usees 

Station  located   at  entrance   to  Miners  Rai 

ich  Canal  on  the   left  end  of  Fonderosa  Dam,   2,800   feet  upstream  from  Sucker  Run,   an 

d   2.6  mile 

s  north- 

west  of  Fo 

rbestown.      Prj 

Lor   to  October  1, 

1967,   at  8 

ite   1,800   f 

eet  downs  treai 

n.     Drainage   area 

Is   108  square  mJ 

les. 

TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBK  FST  rat  SKONO) 


HATION  NAME 


PALERMO  CANAL  AT  (XIOVILLE  DAM 


DAY 


oa. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


D^ 


21 
20 
20 
20 
20 

20 
21 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
16 
6.4 

4.3 
4.4 
4.3 
4.3 
4.4 

4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.5 
4.5 


4.6 
4.6 

4.4 
4.4 
4.3 

4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 

4.5 
4.5 
4.5 
4.6 
4.6 

4.6 
4.6 
4.7 
4.7 
4.5 

4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 

4.4 
4.4 
4.5 
4.5 
4.4 


3.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

5.0 
5.0 
5.1 
5.0 
5.0 

5.1 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

5.1 
5.0 
5.0 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.0 
5.1 

5.0 
5.1 
5.0 
5.1 
5.1 
5.1 


5.1 
5.2 
5.1 
5.1 
5.0 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.2 

5.2 
5.2 
5.2 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

5.0 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

5.1 
5.2 


5.2 
5.2 
5.3 
5.3 
5.2 

5.2 
5.2 
5.3 
5.3 
5.3 


4.8 
4.6 
4.6 
4.7 
4.6 

4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 

4.7 
4.7 
4.8 
4.8 
4.8 

4.8 
5.0 
5.4 
5.4 
5.4 

5.4 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 


4.7 
4.8 
4.9 


5.6 
5.5 
5.5 
5.4 
5.5 

5.5 
5.4 
5.5 
5.5 
5.5 

5.5 
5.6 
5.5 
5.6 
5.6 

5.6 
5.7 
5.7 
5.7 
5.8 

5.8 
5.8 
5.8 
5.9 
5.9 

10 
12 
12 
12 
12 


5.7 


12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
11 
11 
11 

11 
11 
12 
12 
12 

12 
12 
14 
19 
21 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 


22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 


22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 


21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 


20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
19 
19 


V^CI 


14.0 
21 
4.3 
858 


4.5 
4.7 
4.3 
266 


5.0 

5.1 
3.6 
307 


5.1 
5.2 
5.0 

315 


5.0 
5.3 
4.5 

275 


5.1 
5.7 
4.6 

313 


6.6 
12 
5.4 

394 


16.0 
22 
11 
982 


22.0 
22 
22 
1,309 


21.3 

22 

21 

1,309 


20.7 

21 

20 

1,275 


19.9 
20 
19 
1,186 


MEA^ 


WATER    YEAR   SUMMARY 


E     -  ESTIMATH) 

M-  NO  RKOtD 

*    -  DKCHAJIOC  MEASUtEMBIT  Ol 

OBSERVATIOM   OF  NO  FLOW 
«     -  E  AMD     « 


r  mtM    >i 

f                         MAXIMUM                         ^ 

(                       MINIMI 

M                         > 

12.1 
V              J 

DSCMAKX 

22 

OME  HI. 
1.17 

MO. 

7 

DAY 
2 

TIME 

0415 

DSCHAItaE 

OAOt  HT. 

MO. 

12 

OAT 

1 

TIME 

1115 
J 

V 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.UI. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  32  00  121  28  55        SW  1     19N     4E  29  E        |        1.32        |    1-20-1964         APR  1963-nATE         APR  1963-nATE  1963 

Station  is   located  at   the  outlet  of   the  relocation  tunnel  of  Palermo  Canal,   50  feet  southeast  of   toe  of   the  At 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  PER  SECOND) 


CTATION  NAMI 


FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


DAY\ 


I 

» 
10 

II 

12 
13 
14 
IS 

16 
17 
1* 
19 
M 

21 
22 
23 
24 
2S 

2« 
27 
23 

29 

90 
31 


406 
406 
406 
403 
399 

409 
410 
415 
416 
412 

407 
409 
409 
408 
409 

410 
409 
407 
407 
414 

420 
421 
422 
415 
414 

413 
416 
413 
414 
415 
419 


418 
416 
409 
408 
405 

403 
401 
401 
402 
404 

411 
412 
412 
414 
412 

414 
414 
415 
413 
412 

411 
411 
413 
416 
415 

411 
412 
428 
431 
414 


409 
414 
410 
420 
414 

410 
412 
411 
413 
409 

411 
411 
407 
412 
412 

412 
410 
413 
407 
403 

413 
414 
415 
415 
411 

411 
412 
410 
414 
409 
•408 


408 
413 
413 
413 
413 

413 
413 
399 
386 
386 

402 
415 
414 
413 
412 

415 
415 
411 
407 
408 

405 
404 
405 
403 
403 

402 
403 
405 
405 
401 
403 


400 
401 
400 
398 
398 

398 
397 
399 
399 
400 

399 
400 
396 
394 
394 

401 
413 
991 
405 
406 

412 
418 
416 
418 
414 

408 
408 
408 


406 
409 
411 
410 
410 

410 
421 
423 
411 
411 

410 
403 
406 
408 
413 

419 
415 
409 
407 
408 

404 
410 
420 
414 
427 

2,480 
6,910 
6,960 
6,960 
5,530 
2,510 


421 
408 
395 
396 
407 

413 
414 
418 
409 
402 

402 
416 
415 
416 
405 

400 
401 
405 
410 
407 

408 
409 
408 
401 
394 

405 
414 
412 
409 
408 


404 
405 
412 
413 
410 

398 
397 
393 
399 
402 

407 
406 
401 
399 
394 

394 
401 
401 
399 
401 

401 
401 
404 
411 
415 

410 
400 
401 
400 
395 
395 


398 
404 
402 
406 
408 

402 
408 
408 
409 
415 

415 
414 
412 
414 
412 

410 
414 
412 
412 
413 

414 
416 
416 
412 
410 

412 
410 
414 
413 
412 


414 
417 
415 
417 
418 

424 
419 
407 
409 
407 

402 
406 
408 
410 
405 

404 
401 
400 
400 
403 

399 
394 
396 
401 
403 

413 
407 
406 
404 
406 
404 


403 
410 
407 
404 
409 

424 
406 
410 
412 
410 

407 
411 
407 
404 
405 

409 
414 
408 
407 
407 

402 
402 
402 
402 
405 

411 
411 
413 
407 
407 
411 


407 
409 
409 
409 
406 

413 
413 
410 
413 
412 

409 
405 
407 
407 
416 

411 
412 
406 
406 
412 

414 
410 
404 
406 
406 

403 
406 
404 
402 
397 


MEAN 
MAX. 


411 

422 

399 

25,300 


412 

431 

401 

24,510 


411 

420 

403 

25,290 


407 

415 

386 

25,010 


425 

991 

394 

23,590 


1,343 

6,960 

403 

82,600 


408 

421 

394 

24,250 


402 

415 

393 

24,730 


411 

416 

398 

24,430 


407 

424 

394 

25,030 


408 

424 

402 

25,080 


408 
416 
397 

24,290 


MEAN 
MAX. 


i      -  BTIMATH) 
Mt  -  NO  HCOtO 

*  -  DKCHAIOE  MEASUtEMfNT  Ot 

OBSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

(                         MAXIMUM                        ^ 

f                         MINIMUM                         ^ 

OtSCHAaOE 

489 
V                  J 

7,720 

MO. 

3 

DAY 

26 

TIMC 

1915 

DBCHAMf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

f        TOTAt       N 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  31  07 


121  32   50       SE  8     19N       4E 


230,000 


3-19-1907 


OCT  1901-DATE 


OCT   1901-DATE 


1912 
1934 
1962 
1964 


1934 
1962 
1964 


139.53  usees 

182.02  usees 

0.00  usees 

148.97  usees 


Station  located  300  feet  above  Fish  Barrier  Dam,  0.6  mile  northeast  of  Oroville.  Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  powerplants.  Flows 
diverted  through  Fish  Hatchery  are  included.  Maximum  discharge  listed  at  site  then  in  use  (approximately  167.5  feet,  USCCS  Datum).  Drainage 
area  is  3,626  square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  nST  PER  SECOND) 


'WATB  VIAK 

nATION  NO. 

nATION  NAiMi 

^ 

1971 

A05975 

THERMALITO  AFTERBAY  RELEASE  TO  FEATHER  RIVER  NEAR  OROVILLE 

J 

'day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

P^ 

1 

2,620 

2,550 

2,330 

6,210 

2,040 

1,500 

17,000 

6,050 

9,500 

4,870 

3,930 

7.140 

1 

3 

2,580 

2,690 

2,960 

6,390 

1,840 

1,500 

16,900 

6,020 

9,450 

4,870 

3,970 

7.110 

3  ' 

3 

2,530 

2,580 

3,890 

6,590 

1,610 

1,510 

13,100 

6.080 

9,610 

4,880 

3,980 

7,100 

3 

4 

2,540 

2,910 

4,850 

6,580 

1,500 

1,420 

8,950 

6,080 

9,650 

4,880 

3,980 

7,080 

4 

S 

2,560 

2,940 

5,520 

5,620 

1,490 

1,490 

8,890 

6,080 

9,600 

4,860 

3,980 

6,990 

S 

6 

2,570 

2,620 

5,560 

5,350 

1,490 

1,480 

8,960 

6,070 

9,560 

4,960 

3,980 

7,060 

« 

7 

2.570 

2,560 

5,960 

5,070 

1,470 

1,510 

9,540 

6,070 

9,300 

4,540 

3,980 

7,100 

7 

■ 

2,570 

2,550 

6,560 

4,790 

1,470 

2,280 

9,920 

6,080 

8,400  E 

4,070 

3,960 

7,140 

• 

9 

2,560 

2,580 

6,560 

4,530 

1,500 

3,300 

9.920 

6,030 

7,420 

4,000 

3,980 

7,210 

9 

10 

2,540 

2,550 

7,020 

4,310 

1,500 

4,630 

9,910 

6,790 

7,110 

3,990 

4,700 

7,180 

10 

11 

2,560 

2,570 

7,550 

4,520 

1,490 

5,670 

9,870 

6,790 

6,840 

3,950 

5,680 

7,090 

II 

13 

2,560 

2,560 

7,540 

6,500 

1,490 

7,020 

10,400 

6,810 

6,070 

3,990 

6,660 

7,010 

It 

13 

2,580 

2,560 

7,530 

7,060 

1,480 

10.800 

10,900 

6,800 

6,070 

3,980 

7,100 

7.290 

IS 

14 

2,560 

2,560 

7,560 

7,040 

1,480 

13,000 

10,900 

6,810 

6,110 

3,970 

7,050 

8.260 

14 

IS 

2,560 

2,540 

7,570 

9,000 

1,480 

13,400 

10,900 

6,750 

6,100 

3,980 

7,030 

9,340 

IS 

16 

2,560 

2,590 

7,580 

10,500 

1,490 

13,500 

10,900 

6,770 

6,050  E 

3,980 

7,090 

9,360  E 

U 

17 

2,560 

2,560 

7,560 

10,400 

1,500 

13,500 

10,900 

6,860 

5,850  E 

3,960 

7,100 

8,330  E 

17 

1« 

2,560 

2,560 

7,080 

10,600 

893 

13,500 

10,900 

6,390 

4,880  E 

3,930 

5,040 

7,370 

It 

1» 

2,580 

2,560 

6,010 

13,400 

1,500 

13,400 

10,900 

5,580 

3,880 

3,960 

7,080 

7,010 

19 

30 

2,570 

2,560 

5,000 

14,500 

1,490 

U.400 

10,400 

4,830 

2,800 

3,970 

7.100 

7,090 

ao 

31 

2,570 

2,560 

4,050 

14,400 

1,470 

13,300 

9.430 

4,380 

2,770 

3,970 

7.090 

7,100 

31 

33 

2,570 

2,570 

5,150 

13,300 

1,490 

12,900 

8.470 

4,260 

3,510 

3,970 

7.070 

6,850 

21 

33 

2,580 

2,4A0 

6,570 

10,700 

1,500 

12,000 

7,430 

4,220 

3,860 

3,970 

7,080 

6,290 

23 

34 

2,570 

2,130 

5,670 

9,390 

1,480 

12,200 

6,870 

4.290 

3,880 

3,980 

7,090 

5,800 

24 

35 

2,570 

2,140 

5,580 

8,450 

1,490 

13,600 

6,910 

4,310 

3,880 

3,970 

7,090 

5,290 

2S 

3« 

2,580 

2,110 

5,570 

7,430 

1.510 

16,300 

7,010 

4,540 

3,890 

4,000 

7,090 

4,740 

2* 

37 

2,570 

2,140 

5,570 

6,450 

1,490 

17,500 

7.000 

5,510 

3,850 

3,990 

7,100 

4,310 

27 

33 

2,570 

2,130 

5,570 

5,460 

1,470 

17,500 

6,990 

7,350 

3,890 

3,990 

7,080 

3,840 

2t 

39 

2,600 

2.110 

5,570 

4,510 

17,500 

6,100 

9,160 

4,600 

3,990 

7,010 

3,360 

29 

30 

2,600 

2,120 

5,770 

3,460 

17.500 

6.060 

9,500 

4,880 

3,980 

7,070 

2,860 

30 

31 

2,570 

6,130 

2,540 

17,300 

9,570 

3,960 

7,130 

31 

MEAN 

2,569 

2,487 

5,916 

7,582 

1,504 

9,852 

9,744 

6,220 

6,109 

4,173 

5,976 

6,657 

MEAh 

MAX. 

2,620 

2,940 

7,580 

14,500 

2,040 

17,500 

17,000 

9,570 

9,650 

4,960 

7,130 

9,360 

MAX 

MM. 

2,530 

2,110 

2,330 

2,540 

893 

1,420 

6,060 

4,220 

2,770 

3,930 

3,930 

2,860 

MIN. 

V^FT. 

158,000 

148 , 000 

363,700 

466,200 

83,510 

605,800 

579,800 

382,500 

363,500 

256,600 

367,500 

396,100 

*cry 

WATER   YEAR    SUMMARY 


E      -  BTIMATB) 

m  -  NO  REcmo 

*  -  DISCHAIOE  MEASUtEMB«T  01 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD    « 


^ 

MAXIMU 

^ 

N 

f 

MINIMUM 

N 

VSOWtM. 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

MSCHAMM 

OAOf  HT. 

MO. 

BAY 

TIME 

17,500 
V 

9.04 

3 

27 

0615 

46 

0.37 

2 

18 

1515 

f        TOTAL       A 


AOK  rST 

4,171,000 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  27  23 


121  38   10       SE  33      19N     3E 


21.600 


1-28-1970        DEC   1967-nATE 


DEC  1967-DATE 


Station  located   in  river  outlet  channel.   5.7  miles   southwest  of  Oroville.      Station  measures  flows  released   to  Feather  River   through  Therma- 
11  to  After bay. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


A051<S& 


STATION  NAIMi 


FtAThEH  RIVER  NEAR  GRIOLEV 


foAf 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

I 

3.1  in 

3.070 

?,«H0 

^,590 

2,620 

1,770 

17,?i00 

6,560 

9,720 

5,290 

4,5*0 

7,640 

1 

3.O90 

3,?90 

3,S30 

6,H50 

2,410 

1,800 

17,300 

6,490 

9,680 

5,290 

4,570 

7,590 

2 

■>l,r30 

3.ono 

♦  ,*20 

6,930 

2,150 

1,8*0 

14,400 

6,560 

9,880 

5,330 

4,580 

7,560 

a 

3.r30 

3,300 

1,590       • 

6,660 

2,010 

1,830 

10,000 

6,540 

9,920 

5,350 

4,580 

7,5*0 

4 

3,030 

3,730 

6.2tt0 

6,230 

1,980       • 

1  ,800    . 

9,650 

6,510 

9,890 

5,320 

*,59o 

7,*70 

s 

3,P50 

3.220 

6,330 

5,940 

1,890 

1,820 

9,780       • 

6,470 

9,870 

S,*10 

*,58o 

7,520 

* 

3,030 

3,120 

6.^00 

5,6*0 

1,830 

1,800 

10,200 

6,460 

9,650 

5,0*0 

*,59o 

7,520 

7 

3fOS0 

3.080 

7.?5n 

5.390 

lt820 

2,*20 

10.600 

6,440 

8,780 

*,570 

*,5ao 

7,5*0 

• 

3,n*0 

3,110 

7,210 

5,010 

1,830 

3,380 

10,600 

6,360 

7,930 

*,*60 

4,580 

7,630      • 

f 

3,P?0 

3.090 

7,530 

4,870 

1,830 

*,abo 

10,600 

6,990       • 

7,530 

4,460 

5,260 

7,610 

to 

3,060 

3,120 

",130 

4, 690 

1,840 

5,930 

10,500 

7,060 

7,310 

*,*20 

6,390 

7,500 

II 

3,050 

3,090 

8,110 

6,650 

1,820 

7,020 

10,800 

7,o9o 

6,610 

*,*80 

7,420 

7,4*0 

12 

3,n50 

3.090 

8,100 

7,410 

1,810 

10,500 

11,400 

7,090 

6,540 

*,500 

7,910 

7,670 

13 

3,0*0 

3.110 

8,110 

7,430 

1,800 

13,000 

11,400 

7,090 

6,580 

*,500 

7,920 

8,570 

14 

3,ob0 

3.080 

8,150 

8,910 

1,800 

13,500 

11,400 

7,050 

6,600       • 

*,S20 

7,8*0 

9,640 

IS 

3,050 

3,110 

fi,l7o       • 

10,800 

1,800 

13,600 

11,*00 

7,020 

6,540 

*,520 

7,920 

9,830       • 

1« 

3,P50 

3,090 

8,140 

10,900 

1,810 

13,600 

11,*00 

7,060 

6,340 

*,500 

7,950 

8,910 

17 

3,0*0 

3.080 

7,770 

11,100 

1,780 

13,600       • 

11,300 

6,820 

5,360 

*,500 

6,020      • 

7,860 

It 

3,0*0 

3,070 

6,6<Jo 

13,500 

1,820 

13,500 

11**00 

5,920 

4,480 

*,S*0 

7,870 

7,**0 

If 

3,o90 

3,090 

5,760 

15,000 

1,780 

13,500 

lltOOO 

S,2S0 

3,440 

*,5«0 

7,890 

7,*90 

30 

3,080 

3.090 

♦  ."OO 

14,900       • 

1,790 

13,500 

10,000 

4,830 

3,220 

*,630 

7,850 

7,530 

21 

3,oB0 

3,090 

5,370 

14,000 

1,800 

13,200 

9,1*0 

4,690 

3,910 

*,67o 

7,780 

7,350 

32 

3,110 

3.010 

7,080 

11,800 

1,810 

12,*00 

8,130 

4,640 

*,260 

*,6*0       • 

7,770 

6,83o 

33 

3,o70 

2.720 

6,340 

10,200 

1,820 

12,300 

7,430 

4,690 

*,310 

*,600 

7,750 

6,330 

34 

3,060 

2,710 

6,1*0 

9,210 

1,790 

13,600 

7,420 

4,720 

4,280 

*,59o 

7,740 

5,780 

2S 

3to50 

2,670 

6tl20 

P,l7o 

l»79o 

16, Son 

7,520 

4,89o 

4*320 

*t6*0 

7.710 

5.190 

3* 

3,060      • 

2,720 

6,120 

7,170 

1,820 

23,800 

7,500 

5,730 

*,2eo 

*,630 

7,720 

*,750 

37 

3,060 

2.830 

6,160 

6,240 

1,790 

24,000 

7,500 

7,410 

*,290 

*,600 

7,650 

*,330 

2« 

M 

3,090 

2.900 

'•,180 

5,290 

24,100       • 

6,740 

9,220 

*,920 

*,620 

7,560 

3,860 

2» 

M 

3,100 

2.820 

6..270 

4,190 

23,400 

6,590 

9,660 

5,290 

*,600 

7,580 

3,350 

30 

31 

3,070 

6,620 

3,230 

20,500 

9,750 

*,560 

7,650 

31 

MCAN 

3,059 

3,052 

6,514 

8,100 

1,887 

10,924 

10,353 

6,550 

6,52* 

*,721 

6,656 

7,109 

MiAM 

MAX. 

3,110 

3,730 

8,170 

15,000 

2,620 

24,100 

17,500 

9,750 

9,920 

5,*10 

7,950 

9,830 

MAX 

MIN. 

3,020 

2.670 

2»H80 

3,230 

1,780 

1,770 

6,590 

4,640 

3,220 

*,*20 

4,540 

3,350 

MM. 

V^C.FT. 

leaua 

1«164fc 

400562 

498049 

10*8o7 

671722 

616066 

402763 

388225 

290301 

409269 

*23015 

»c.nj 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -   ESTIMATH) 
Nl  -  NO  UCOtD 
•  -  OlSCHAIOf  MEASUREMBfT  0« 

OBSHVATION  OF  ROW  MADE  THIS  DAT. 

~    —    I  AND   « 


r    MEAN     >v 

c 

MAXIMUM                         ^ 

f 

MINIMUM                         ^ 

MSCMACOI 

OOCMAMi 

MO. 

DAY 

TMM 

DBCHAaOl 

MO 

MY 

TMill 

6318,7 

?4300 

33.61 

03 

30 

09*5 

1600.0 

25.33 

08 

18 

1130 

V                   J 

V 

> 

V 

J 

C        TOTAi       > 


457*536 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  22  01 

121  38  43 

SW  33     18N     3E 

102.25 

12-23-1955 

JAN   1944- DATE 

MAR  29-MAY  37   y 
OCT  37-APR  39 
NOV  39-JUL  40 
OCT  40-JUL  43 
OCT  43-DATE 

1929 
1929 

0.00 
-2.91 

USED 

usees 

Station   located  near  highway  bridge  2.7  miles  east  of  Gridley.      Subsequent   to   1962,    tabulations   include  all   left  bank  overflow.     Records  of 
discharge  published   prior   to   1963   listed  only   that  water   in  the  main  channel.      Drainage  area   is  3,676   square  miles. 

f  -  Flood 

season  only. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATR  YEAI 


i'iri 


STATION  NAMf 


A05/3b    •     iNORTn    hCNCUT    CREEK    NEAR    BANGOR 


DAY 


oa. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT.       DAYl 


I 

2 
3 
4 
S 

« 
7 
• 
9 
10 

II 
13 
13 
14 
IS 

U 
17 
II 
1* 
30 

31 
33 
33 
34 
U 

3* 
37 
33 

3f 

M 

31 


2.1* 
2.3 

1.6 
l.A 
2.5 

3.2 

3.2 
2.7 
2.8 
3.1 

3.2 
3.4 
3.5 
3.4 

3.1 

3.0 
2.8 
2.T 
2.9 
3.9 

6.6 
4.5 
4.2 
8.4 
5.6 

3.5 
2,6 
2.3 
2.1 

2.0 
2.0 


2.0 

i.e 

1.5 
2.3 

4.9 

24 
34 

13 

8.9 
13 

12 
14 
13 
11 

9.4 

8.4 
7.8 
7.3 
7.0 
6.6 

b.9 
7.2 

7.3 
7.3 
8.1 


11 
11 

304 
1.130 

443- 


364 
1  .190 

232 
1.340 

317 

150 
117 
200 
198 
105 

75 
57 
45 
41 
34 

103 

172 

108 

83 

63 

598 

220 

118 

87 

67 

71 
118 
126 
498 
174 
112 


90 
145 
90 
68 
56 

46 
39 
35 
32 
30 

183 
155 
228 
200 
131 

197 

213 

129 

99 

82 

67 
56 
47 
41 
37 

34 
31 
29 
27 
25 
24 


23 
23 
Z2 

20 
19 

19 
19 
18 
18 
17 

17 
16 
15 
15 
15 

15 
15 
13 
14 
13 

12 
13 
11 
11 
11 

10 
10 
10 


10 
9,9* 
9.5 
9,2 
9,2 

8,8 
9,0 
9,0 
8,8 
8.8 

9.2 
97 
Bl 
32 
34 

26 
23 

20 
17 
15 

14 

15 

87 
1*6 
572 

1,020 

16? 

97 

68 
51 

41 


34 
30 
26 
24 
21 

19 
22 

21 
20 

28 

24 

20 
18 
17 
16 

19 
27 
23 

20 
24 

39 
27 
23 
21 
19 

18 
17 
17 
16 

16 


15 
15 
15 
16 
16 

15 
14 
14 
14 
13 

13 
12 
11 
11 
10 

8,9 

8,4 

8.0 

7.6* 

7,0 

7.0 
7,0 
8,2 
9,3 
9,3 

9,2 

9,5 
U 
12 

14 
15 


12 

11 

10 
9,9 
9,2 

8,4 
7,6 
7,0 
6,6 
6.5 

6.0 
5.6 
4.8 
4.3 
4,0 

3,5 
3,1 
2,8 
2,4 

1,9 

1*1 
1*3 
0,6 
1*1 
1*2 

2,4 

5,8 
5.2 
4.2 

3,9 


3.7 
3.2 
3.1 
2.5 

2.0 

1.6 

0.8 
0.5 
0.7 
l.J 

1.0 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 

0.4 
0.5 

o.a 

0,<* 
0,8* 

0,6 
0.5 
0.3 
0.1 
0.0 

0.0 
0.1 
0.1 
0.0 

0.0 
0.0 


0.0* 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0*0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

CO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0*0 
0*0 
0.0 
0*0 
0*0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0*0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0*0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0,5 
1.0 
1.5 


II 

19 
30 

]l 

22 
23 
24 
2S 

24 
27 
30 
39 
30 
31 


v^ 


3.2 
8.4 
1.4 

200 


71.3 
.130 
1.5 
4240 


231 
1»340 
34.0 
14247 


86.0 
228 
24.0 
5268 


15,5 

23.0 

10.0 

361 


87,7 
1«020 

8,6 
5394 


22,2 
39,0 
16,0 
1321 


11,5 

16,0 

7,0 

705 


5,1 

12.0 

0,6 

304 


0,9 
3.7 
0.!) 

56 


0.0 
0.0 
0.0 


0.1 
1.5 

0.0 

6 


MCAM 
MAX 
MIN. 

AC  FT, 


C      -  fSTIMATiO 
Nt  -  NO  RKOCD 
•  -  DISCHAROC   MEA5UKEMB4T  0« 

oescRVATioN  or  h.ow  maoc  this  day. 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MIAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

r                       MINIMI 

M                           > 

OiSCHAaOi 

-5.1 

DHCHAMI 

3480 
V 

OAOf  HT. 

9.02    ■ 

MO. 

12 

BAY 

02 

TIM! 

0615 

OaCMAAOf 

u.o 

OAOf  HT. 

3.54 

MO. 

07 

BAY 

25 

1MK 
1800 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUOE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


SW   11      17N     4E 


10,700   E 


12-26-1964 


OCT  59- SEPT  62 
JUL  63 -DATE 


OCT  59-SEPT  62 
JUL  63 -DATE 


1959 
1963 


0.00 
0.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station   located  0.4  mile  north  of  Honcut-Wyandotte  Road  and  Bangor  Highway  junction,   5.7  miles   southwest  of  Bangor. 
River.     Flow  partly  regulated  by  Lake  Wyandotte.      Drainage  area   is  47.1   square  miles. 


Tributary   to  Feather 


86 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SECOND) 


fwATH  VIAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMi 

A 

1971 

405)130 

FEAThtB    HIVErt    BELOW    SHANGHAI    BENC 

J 

(xifCi 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

5t780 

5.930 

9,550      • 

u,boo 

7,870 

3,90n 

21,200 

A, 430 

I3t000 

8,770 

6*780 

10,200 

1 

2 

5,f90 

5,980 

\\  ,700 

11,800 

7,540 

3,650 

19,200 

^',230 

13,400 

8,280 

6,750 

10,200 

3 

3 

■5,700 

6.050 

n,boo 

12,000 

7,280 

3,630 

17,300 

rt,28o 

13,400 

8,230 

6,750 

10,200 

3 

4 

5,730 

b,990 

J4,900 

n,7oo 

6,990 

3,640 

12,800 

8,390 

13,100 

8,210 

6,750 

10,200 

4 

S 

5,740 

6,540 

)6,300 

11,200 

6,860 

3,610 

11,000 

8,420 

13,000 

7,850 

6,780 

10,100 

S 

6 

5,760 

6,440 

13, ♦'00 

10,600 

6,800 

3,580 

11,600       • 

8,320 

12,900 

7, Boo 

6,790 

10,100 

A 

5,740 

6,910 

12,300 

10,100 

6,730 

3,570 

11,900 

8,250 

12,800 

7,650 

6,820 

10,300 

7 

1 

5,740 

6,9in 

12,500 

9,860 

6,650 

3,680 

13,100 

8,290 

12,100 

7,130 

6,870 

10,300 

• 

9 

5,760 

6,850 

12,900 

9,360 

6,600 

4,360 

13,100 

8,330 

11,400 

6,790 

6,870 

10,400 

• 

10 

5,750 

6, 790 

12,400        • 

9,290 

6,b40 

5,330 

13,200 

8,670 

10,800 

6,790 

7,040 

10,400 

10 

11 

5,710 

6,540 

12,«00 

9,980 

6,480 

6,310 

13,200 

9,280 

10,600 

6,780 

7,950 

9,680 

n 

13 

5,710 

6.430 

12,900 

12,200 

6,370 

7,490 

12,400 

9,280 

10,500 

6,730 

8,990 

9,530 

13 

13 

5,750 

6.320 

1?,UOO 

12,600 

6,320 

11,600 

12,600 

9,290 

10,300 

6,750 

9,700 

10,100 

IS 

14 

5,740 

6,430 

12,800 

13,200 

6,270 

14,500 

11,900 

9,290 

10,400 

6,750 

9,900 

11, 400 

14 

IS 

5,720 

6,390 

12,«00 

13,500 

6,2bO 

15,200 

12,600 

9,150     . 

10.400      • 

6,760 

9,890 

12,300 

IS 

16 

5,720 

6,350 

13, 200       • 

15,600 

6,220 

15,200 

12,800 

"»,120 

10,300 

6,77o 

9,920 

12,900      • 

u 

17 

5,700 

6,360 

13,900 

16,700 

5,950 

15,200 

12,800 

9,150 

10,100 

6,740 

9,970 

12,000 

17 

1( 

5,680 

6,340 

n.t^oo 

16,600 

5,370 

15, ion      • 

12,800 

9,210 

10.300 

6,760 

8,920 

10. 400 

It 

19 

5,6fl0 

6,340 

12, =-00 

17,300 

5,29p 

15,000 

12,700 

8,280 

9,750 

6,730 

9,330 

9,570 

I* 

M 

5, BOO 

6,350 

11  ,300 

19,700       • 

5,250 

14,400 

13,000 

7,400 

8,700 

6,730 

9,980      • 

9,410 

ao 

31 

5,P30 

5.780 

11,000 

20,100 

5,180 

14,200 

12,400 

6,930 

8,330 

6,740 

10,000 

9,470 

31 

23 

5, "60 

6,27o 

11 ,100 

19,500 

5,010      • 

14,100 

11,500 

6,400 

8,340 

7,030 

10,000 

9,430 

33 

33 

5,910 

6,300 

12,200 

19,200 

4,620 

13,700 

10,600 

6,270 

8,180 

6,740      • 

10,100 

8,980 

33 

34 

5,960 

6,130 

11,^00 

16,200 

4,37o 

14,500 

9,780 

6,210 

8,630 

6,000 

10,100 

8,460 

34 

3S 

5,9S0 

6,050 

10,900 

15,000 

4,230 

15,400 

9,520 

6,l9o 

8,450 

6,180 

10,100 

8,020 

3S 

34 

5,960 

6,240 

10,700 

13,900 

3.960 

25,800 

9,410 

6,310 

8,110 

6,740 

10,100 

7,520 

3* 

37 

5,990 

6,210 

1 O,H00 

12,800 

3,980 

30,700 

9,330 

7,150 

11,300 

6,780 

10,100 

7,000 

37 

3t 

e,9fln 

6,540 

11,000 

11,«100 

3,960 

29,oon 

9,310 

8,670 

10,100 

6,760 

10,100 

6,590 

3a 

39 

5,980 

«.330 

11,600 

10,800 

28,300       « 

8,980 

11,600 

9,400 

6,760 

10,100 

6,170 

3« 

30 

c.pao 

9,650 

11,900 

9,710 

27,500 

8,550 

12,700 

6,980 

6,710 

10,000 

5,510 

30 

31 

5,950 

11,600       • 

8,660 

25,200 

12,900 

6,730 

10,200 

31 

MfAN 

5,«01 

6.524 

12,282 

13,305 

5,890 

13,140 

12,352 

8,528 

10,569 

7,037 

8,827 

9,561 

MiAM 

MAX. 

5,9<?0 

9.650 

16,300 

2C,100 

7,870 

30,700 

21,200 

12,900 

13,400 

8,770 

10,200 

12,900 

MAX 

MUN. 

5,^«0 

5.780 

9,b50 

f,660 

3,960 

.3,570 

8,550 

6,190 

8,110 

6,000 

6,750 

5,510 

MM. 

V^C.FT. 

356707 

■588244 

755206 

818102 

327154 

807967 

735034 

524410 

628899 

432734 

542777 

568939 

AC.Fy 

E      -  ESTIMATB) 
Nl  -  NO  UCORD 

*  -  DISCHAROC  MEASUUM04T  Ol 

OBSMVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

3  —  E  ANS  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 

f     MEAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

r                           MINIMI 

IM                       > 

DHCHAMI 

9511.7 

mCHAMf 

31700 

OAOf  HT. 

48.95 

MO.  MY 

03    26 

TUMI 

2245 
J 

3550.0 

OAOi  HT. 

34.28 

MO. 

03 

DAY 

07 

TIMI 

0945 

y 

r       TOTAl       >y 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


NE   11     14N     3E 


JUN  44-OCT  55  o 
JAN  46 -DATE 


1926 
1926 


0.00 
-3.01 


12-24-1955       JUN  44-OCT  55  o     NOV  26-MAY  35  # 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-JUL  41 
NOV  41-JUL  43  # 
OCT  43-nATE 

Station  located  approximately  4  miles   south  of  Yuba  City.      Flow  partly  regulated  by  reservoirs   and  powerplants.      Drainage  area   is   5,337 
square  miles. 

o   -   Irrigation  season  only. 
if  -  Flood   season  only. 


USED 

usees 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUMC  FEET  PER  SECOND) 


A02903 


STATION  NAME 


SACRAKENIO  WEIR  SPILL  TO  YOLO  BYPASS    (a) 


|1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

0.0 

1 

1 

5.8 

0.0 

3 

3 

80 

0.0 

3 

4 

104 

0.0 

4 

5 

232       * 

0.0 

S 

* 

190 

0.0 

6 

7 

172       * 

0.0 

7 

• 

147 

0.0 

• 

* 

117 

0.0 

♦ 

10 

M 

N 

86 

0.0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

H 

N 

10 

11 

0 

0 

103 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

13 

114 

0.0 

13 

13 

81 

0.0 

l> 

14 

38 

0.0 

14 

15 

F 

F 

2.7 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

IS 

16 

L 

L 

0.0 

0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

16 

17 

0.0 

0.0 

17 

ia 

0 

0 

0.0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ia 

19 

0.0 

0.0 

i« 

30 

W 

W 

0.0 

80 

W 

W 

H 

W 

H 

H 

W 

W 

M 

31 

0.0 

152       * 

31 

33 

0.0 

140 

23 

33 

0.0 

107 

33 

34 

0.0 

64 

34 

3S 

0.0 

23 

3S 

36 

0.0 

0.0 

36 

V 

0.0 

0.0 

37 

3t 

0.0 

0.0 

33 

3* 

0.0 

0.0 

39 

30 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

47.5 

18.2 

MEAK 

MAX 

232 

152 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

2,920 

1,123 

tcnj 

(a)     Leakage   through  needles  during   1971 
E     —  ESTIMATD  water  year 

Nt  -  NO  KCOtO 

*  -  OlSCHAJtOE  MEASURfAUNT  Ot 

OBSCRVATIOM   OF  NO  FLOW 

#  -  Eamo  * 


WATER    YEAR   SUMMARY 

r    MEAN     >v 

r                         MAXIMUM                         ^ 

r                         MINIMI 

IM                           N 

DBCHAtOE 

5.6 

V              J 

OeCMAtQE 

OMi  HT. 

Ma 

OAT 

TCME 

DSOiAME 

OAOf  HT. 

MO. 

OAV 

TIME 

r       TOTAl       \ 


4,043 

V J 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1  4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.UI. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


118,000  E|       32.8 


1926-DAIE 


See   Sacramento  Kiver  at  Sacramento  Weir  for  stage  record   and   location.      Elevation  of   fixed  crest  of  weir   is  24.5*  feet,   USED  Datum;   elevation 
of  movable  crest    (top  of  needles)    is  30.5*  feet,   USED  Datum.      There  are  48  gates,   each  38   feet   in  length. 

*Froa   1964  surveys.      Previously   listed  as   25.0  and  31.0,   respectively. 
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TABLE  B-5  (Cent.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  KR  SECOND) 


l«7i 


A00047 


HATION  NAMi 


ORY  CREEK  AT  ROSEVILLE 


['day 

OCT. 

NOV. 

KC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

) 

21 

34 

486   • 

137 

73 

49 

31 

50 

18 

20 

, 

20 

33 

887 

220 

71 

46 

40 

49 

17 

21 

3 

21 

34 

287 

135 

67 

48 

49 

44 

16 

17 

a 

4 

22 

♦  2 

943 

118 

65 

49 

54 

39 

18 

12 

4 

s 

25 

64 

477 

113 

63 

48 

55 

35 

18 

14 

s 

27 

199 

263 

108 

63 

46 

52 

31 

18 

19 

• 

29 

183 

233 

10* 

62 

44 

50 

26 

17 

14 

7 

1 

31 

79 

202 

100 

59 

52 

80 

24 

15 

13 

• 

29 

65 

189 

98 

58 

♦2 

71 

25 

15 

13 

• 

10 

30 

53 

151 

94 

57 

*0 

59 

26 

17 

12 

10 

11 

31 

49 

137 

131 

58 

43 

52   • 

23 

21 

9.5 

11 

11 

u 

32 

58 

129 

175 

57 

96 

47 

21 

18 

9.S 

9.7 

13 

13 

34 

48 

121 

239 

57 

136 

44 

24 

16 

10 

l> 

14 

36 

44 

112 

167 

56 

71 

39 

23 

19 

9.4 

14 

IS 

3T 

43 

107 

130 

57 

66 

47   • 

32 

22 

13 

9.0* 

IS 

14 

39 

♦  I 

198 

127 

58 

59 

28 

20 

12 

9.2 

U 

17 

38 

40   • 

217 

131 

58   • 

51 

28 

18 

12 

9.4 

17 

It 

38 

♦  1 

161 

118 

55 

49   • 

23 

17 

12 

11 

18 

19 

40 

♦  1 

138 

lio 

72 

46 

24 

17 

13 

11 

1* 

N 

46 

43 

130 

104 

64 

43 

27 

17 

15 

11 

30 

]1 

56   • 

43 

248 

98 

58 

41 

29 

15 

28   • 

12 

31 

23 

58 

42 

181 

94 

57 

38 

28 

13 

28 

13 

33 

23 

60 

41 

136 

92 

57 

102 

25 

14 

28 

14 

33 

24 

70 

46 

120 

89 

56 

93 

23 

14 

24 

14 

34 

2S 

62 

137 

HI 

as 

49 

184 

23 

14 

21 

18 

2S 

24 

55 

220 

132 

79 

49 

449 

28 

22 

22 

18 

3* 

37 

53 

109 

163 

81 

48 

170 

29 

31 

21 

21 

37 

33 

49 

462 

165 

80 

51 

106 

37 

30 

20 

23 

38 

tf 

42 

1.150 

291 

78 

88 

43 

25 

18 

25 

39 

30 

39 

♦  I* 

194 

74 

72 

46 

22 

17 

31 

30 

31 

37 

146   • 

73 

68 

40 

17 

31 

MEAN 

38.9 

129 

240 

115 

59.1 

81.8 

49.5 

40.1 

25.0 

18.1 

13.5 

14.7 

IMAM 

MAX. 

70.0 

1.150 

943 

239 

73.0 

449 

67.0 

60.0 

50.0 

26.0 

19.0 

31.0 

MAX 

MIN. 

20.0 

33.0 

107 

73.0 

48.0 

38.0 

31,0 

23.0 

13.0 

12.0 

9.5 

9.0 

MM. 

V^C.FT. 

2394 

7732 

14791 

7105 

3283 

5028 

2943 

2467 

1490 

nil 

829 

874 

AC.  FT  J 

E      -  eriMATB) 
Nt  -  NO  UCMD 
•   -  DISCHAIOE  MCASURUASO  Ol 

OaSHVATION  or  HOW  MAOf  THIS  DAY. 

3   —   E  AMD  « 


WATER  YEAR  SUMMARY 

r     MEAN  >i 

r                         MAXIMUM          ^ 

f                         MINIMI 

M          > 

DOCHAMi 
69.1 
V        J 

MSCHA«Oi 
1480 

OAOf  HT. 

9.58 

MO. 

12 

DAY 
04 

TIMI 
1500 
■J 

DOCHAMt 
8.6 

3.14 

MO 

08 

DAY 
11 

TUM 
0400 

J 

r        TOTAl 


S0046 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


2,370 


1-26-1969        APR   1966-DATE 


APR   1966-DATE 


Station   located   1,400  feet  above  Douglas   Street  bridge.      Prior   to  November  3,    1969,    station   located    100   feet   above  Douglas   Street  bridge. 
Tributary   to  Sacramento  River  via  Back  Borrow  Pit   of  Reclamation  District   1000  and  Linda  Creek. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FKT  PER  SECOND) 


HATION  NAMf 


SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 


foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

16,300 

15,100 

53,700 

51,400 

50,600 

19,000 

62,600 

23,600 

34,000 

25,100 

18,500 

26,400 

1 

2 

16,700 

15,000 

65.900 

51,300 

46,900 

18 ,  500 

59,500 

24,200 

34,200 

24,500 

18,500 

26,300 

3 

3 

16,500 

15,300 

70,500 

50,900 

44,500 

17,800 

56,400 

25,200 

34,400 

23,700 

18,700 

26,400 

3 

4 

16,400 

16,000 

71,000 

48,600 

42,700 

17,000 

53,500 

26,400 

33 ,400 

23,400 

18,700 

26,400 

4 

S 

15,900 

16 , 100 

73.200 

45,000 

40,800 

17,000 

49,500 

27.300 

32,500 

23,000 

19.100 

25,700 

S 

6 

15,400 

17,300 

72,300 

42.400 

39,400 

16 , 700 

46,000 

28,000 

32,100 

22,600 

19.900 

25,100 

6 

7 

14,900 

18,400 

71,800 

40.200 

38,100 

16,400 

44,100 

28,800 

31,400 

22,100 

20,200 

24,900 

7 

t 

14,400 

20,300 

71,100 

38.400 

36,400 

16,400 

43 , 100 

29,500 

30,600 

21,500 

20,200 

24,900 

3 

9 

14,300 

20,800 

70,500 

36,800 

34,700 

16,300 

42,700 

30,200 

29,000 

20,900 

20,500 

24,800 

9 

10 

14,600 

19,900 

69.700 

35.500 

33.400 

16,700 

41.500 

30,800 

28,000 

20,400 

20.500 

25,100 

10 

11 

14.500 

21,300 

70.300 

34.600 

32,500 

17,500 

40.300 

31.600 

27,200 

20,300 

20,800 

25.400 

11 

13 

14,400 

23,800 

70,400 

35,600 

32,000 

18,500 

39,500 

32,200 

26,900 

20,500 

22,000 

25.400 

13 

13 

14,400 

22,100 

69,600 

38,700 

31,400 

22,000 

38,800 

32 , 100 

26,500 

20,600 

22,800 

25.000 

13 

14 

14,500 

21,000 

68,500 

40.100 

30,500 

30,600 

38,300 

32,000 

26.400 

20,600 

23 ,400 

25.200 

14 

IS 

14,600 

20,200 

67.200 

40,100 

29,800 

36,400 

37,800 

32 , 100 

26.200 

20.700 

23.700 

25,700 

IS 

16 

14,400 

19,600 

66,000 

43,200 

29.000 

36,200 

37,400 

32,300 

25,800 

20,500 

23,900 

25,800 

16 

17 

14,300 

19,600 

65,400 

46,500 

28,200 

35,400 

36,700 

32,200 

25,300 

20,600 

24,000 

26,700 

17 

13 

14,300 

20,000 

65.200 

52,100 

27.600 

34,400 

36,200 

32,000 

25,000 

20.600 

23,900 

26.200 

13 

19 

14,200 

21,600 

64,700 

61,100 

26,600 

32,600 

34,700 

31,800 

25,700 

20.600 

22.600 

24,700 

19 

20 

14,600 

23,000 

63.900 

70,500 

26 , 100 

30,900 

33.500 

30,400 

25,300 

20.500 

23,500 

23,200 

30 

31 

15,100 

23,700 

63 .400 

71,700 

24.800 

29,500 

32,900 

29,200 

24,200 

20,300 

23,600 

23,900 

31 

33 

15,400 

23,900 

63 ,  100 

71,400 

23.600 

28,400 

31,900 

28,400 

23,600 

20,100 

23,200 

24,000 

33 

33 

15,700 

24,300 

62.700 

70,500 

22,400 

28,000 

30,400 

27.700 

23,700 

20,300 

22.600 

24,100 

33 

34 

16,200 

24.300 

62,200 

69,200 

21,500 

27,800 

28,800 

27.000 

23,600 

20,000 

23 ,  100 

23,800 

34 

35 

16,200 

24.500 

60 ,  100 

68,100 

20,800 

30 , 100 

27.100 

26.000 

24,000 

19,400 

24,500 

23,300 

25 

36 

16,300 

25.100 

56,800 

66,400 

20,200 

36.100 

26.200 

25.600 

23,800 

20,100 

25,200 

22,500 

26 

37 

16,200 

27,900 

53,300 

64.400 

19,700 

49.700 

25.300 

25,800 

23,900 

20,500 

25.400 

21,500 

27 

33 

15,900 

30.400 

50,400 

62,800 

19,300 

58,700 

24,900 

27,000 

27,000 

20,100 

25,600 

20,400 

23 

39 

15,600 

38,100 

49.000 

61.300 

62,700 

24,700 

29,800 

26,900 

19,400 

25,700 

19,700 

39 

30 

15,500 

47,000 

50,000 

58,400 

63,300 

23,800 

32,100 

25,900 

18,900 

25,900 

19,300 

30 

31 

15,400 

51,200 

54,800 

64,300 

33,600 

18,600 

26,200 

31 

MEAN 

15,260 

22,520 

63.970 

52.320 

31,200 

30,480 

38,270 

29,190 

27,550 

20,980 

22,460 

24,390 

MEAN 

MAX. 

16,700 

47,000 

73.200 

71,700 

50,600 

64,300 

62,600 

33.600 

34.400 

25,100 

26,200 

26,700 

MAX 

MM. 

14,200 

15,000 

49,000 

34,600 

19.300 

16,300 

23,800 

23,600 

23.600 

18,600 

18,500 

19,300 

MIN. 

V^CFT. 

938,400 

1.340.000 

3,933,000 

3.217,000 

1,733,000 

1,874,000 

2,277,000 

1,795,000 

1,639,000 

1,290,000 

1,381,000 

1,452,000 

AC.  FT 

E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  HCOtD 

*  -  DSCHAME  MEASUUM04T  Ot 

OISCRVATION  OF  NO  PLOW 

#  -  E  AND     * 


^     MEAN      \r 


OBCHAMt 

31,590 


DBCHAMC 

73,700 


MAXIMUM 


WATER    YEAR    SUMMARY 

/ 


21.79 


TIMi 

0600 


DHCHAMf 

14,200 


MINIMUM 


/^        TOTAl       \ 


,    22.870.000 

V : : y 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

0.12 

usees 

0.00 

usees 

2.98 

USED 

-0.23 

usees 

0.00 

usees 

121  30   15       NW  35     9N     4E 


104,000 


30.14 


12-21-1950 


1904-1905 
JUN  21-NOV  21 
MAY  24-DEC  42   o 
MAY  43 -DATE 


JAN  04-JUL  05 
20-DATE 


1904 
1956 
1956 

1965 


Station  located  1,000  feet  above  I  Street  bridge,  0.5  mile  below  the  American  River.   Below  approximately  30,000  cfs,  the  stage-discharge 
relationship  is  affected  by  tidal  influence.   Maximum  discharge  listed  at  site  and  datum  then  in  use.   Records  furnished  by  U.  S.  Ceological 
Survey.   Drainage  area  is  23,530  square  miles. 

o  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE  B-5  (Cent.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATR  ViAl 


1971 


STATION  NO. 


A81810 


STATION  NAM! 


MIDDLE  CREEK  NEAR  UPPERLAKE 


/DAY 

OCT. 

NOV. 

M€. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

bA^ 

1 

0.0 

1.0 

418 

204 

60 

21 

137 

12 

2.0 

0.0 

0.0 

1 

J 

0.0 

1.1 

660       • 

163 

55 

21 

lie 

12      • 

1.9 

0.0 

0.3 

0.0 

1.3 

1.810 

127 

49 

21 

100 

9.9 

1.7 

0.0 

0.5 

0.0 

1.5 

li930 

108 

46 

22 

90 

8.6 

1.6 

0.0 

0.6 

5 

0.0 

1.7 

652 

90 

44 

22 

83 

8.1 

1.5 

0.0 

0.6 

s 

* 

0.0 

1*7 

366 

79 

41 

22 

78 

7.6 

0.9 

0.0 

0.6 

0.0 

1.3 

313 

73 

38 

22 

75 

6.7 

0.8 

0.0 

0.6 

7 

1 

9 
10 

0.0 

1.3 

369 

68 

35 

22 

71 

6.2 

0.8 

0.0 

0.6 

0.0 

1.4 

309 

64 

33 

23 

77 

5.9 

0.7 

0.0 

0.6 

f 

0.0 

1.3 

215 

102 

30 

23 

109 

4.9 

0.6 

0.0 

0.6 

10 

)) 

0.0 

1.4 

156 

152 

30 

25 

78 

4.4 

0.6 

0.0 

0.6 

11 

11 

o.s 

54 

125 

151 

29 

636 

71      • 

3.9 

0.6 

0.0 

0.4 

13 

13 

0.5 

32 

112 

139 

27 

293 

70 

3.2 

O.S* 

0.0 

0.6 

13 

M 

0.6 

21 

94 

200 

26 

201 

77 

2.7 

0.5 

0.0 

0.6 

14 

IS 

0.6 

15 

139 

925 

26 

168 

66 

2.3 

0.5 

0.0 

O.S 

is 

16 

0.6 

12 

338 

2.920 

26 

143 

63 

2.2 

0.6 

0.0 

O.S 

U 

17 

0.7 

9.1 

269 

1.750 

24 

135 

73 

2.3 

0.8 

0.0 

0.3 

17 

)• 

0.7 

7.9 

216 

944 

24 

115 

67 

2.3 

0,5 

0.0 

0.1 

U 

19 

o.a 

7.1 

161 

566 

24 

101 

61 

2.2 

0.5 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.9 

6.2 

171 

402 

23 

89 

59 

2.1 

0.4 

0.0 

0.0 

ao 

21 

1.1 

6.0 

169 

307      • 

22 

79 

57 

2.1 

0.5 

0.0 

0.0 

31 

22 

1.0 

5.9 

142 

240 

22 

72 

54 

2.2 

0.4 

0.0 

0.0 

33 

23 

1.1 

5.5 

126 

186 

22 

214 

53 

2.1 

0.5 

0.0 

0.0 

33 

24 

1.0 

5.6» 

114 

154 

21 

150 

52 

2.0 

0.3 

0.0 

0.0 

34 

2$ 

1.0 

81 

103 

129 

21      • 

396 

49 

2.0 

0.2 

0.0 

0.0 

3$ 

2« 

1.0 

82 

99 

106 

21 

1.180 

47 

2.1 

0.1 

0.0 

0.0 

34 

27 

1.0 

269 

94 

90 

21 

574 

45 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

21 

1.0 

711 

222 

80 

21 

381 

43 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

1.0 

392 

612 

73 

291 

42 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

30 

1.0 

504 

.     334 

67 

222 

41 

12 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

1.1 

245 

63 

159 

12 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.6 

74.7 

357 

345 

30.8 

188 

70.2 

36.3 

4.4 

0.6 

0.0 

0.3 

MiAN 

MAX. 

1.1 

711 

lt930 

2.920 

60.0 

1.180 

137 

47.0 

12.0 

2.0 

0.0 

0.6 

MAX 

MIN. 

0.0 

1.0 

94.0 

63.0 

21.0 

21.0 

41.0 

12.0 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

34 

4446 

219P3 

21267 

1708 

11589 

4177 

2231 

259 

40 

17 

K.nJ 

E      -  UTIMATEO 
Nt  -  NO  UCOID 
*   -  DISCHARGE  MEASUREMBH  OR 

OBSERVATION  OF  FlOW  MADE  THIS  DAY. 

3    -    i  AMO   « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     > 

r                       MAXIMUM                       > 

f                           MINIMUM                           > 

OOOUROI 

93.6 

OtSOIARM 

4020 

ftAOf  MT 

12.17 

MO. 

01 

DAY 
16 

TUM 

1415 

J 

DBCHAROi 
0.0 

OAOf  MT. 

4.92 

MO. 

10 

DAY 
01 

IWM 

0000 

J 

C        TOTAl       >. 


Adf  ma 

677SI 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  10  59 


122  5^+  39 


NEL  15N  low 


OCT  It8-SEP  53 
MAS  59-SEP  59 
AUG  62-mTE 


OCT  48-nA.TE 


1959 
1962 


1962 


1353.6 
0.00 


USCGS 
LOCAL 


Station  located  at  Rancheria  Road  Bridge,   I.3  ml.  N  of  Upper  Lake.     Tributary  to  Clear  Lake.     Flow  affected  by  upstream  diversion 
Drainage  area  is  liS.S  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


Wtbi  yiai 

STATION  NO. 

STATKM  NAMi 

N 

1971 

A81845 

SCOTTS    CREEK    AT    EICKHOFF    ROAD    NEAR    LAKEPORT 

J 

(ntci 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

0.0 

0.0 

228 

138 

S6 

16 

87 

23 

4.7 

0.3 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

lilOO      • 

123 

51 

15 

76 

25 

4.3* 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

1.870 

93 

47 

15 

67 

34 

4.6* 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

2i010 

78 

44 

16 

61 

26 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

500 

66 

42 

15 

56 

24 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

• 

0.0 

0.0 

301 

53 

40 

14 

51 

22 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

1 

0.0 

0.0 

258 

46 

38 

14 

SO 

21 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

% 

0.0 

0.0 

284 

42 

35 

14 

45 

20 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

• 

0.0 

0.0 

247 

38 

33 

14 

54 

19 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

179 

43 

32 

13 

76 

18 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

130 

65 

30 

15 

49 

17 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

ia 

0.0 

0.0 

98 

94 

29 

714 

45      • 

16 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

0.0 

0.0 

87 

105 

28 

257 

45 

16 

2.3 

0.0* 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

71 

368 

27 

177 

66 

15 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

110 

934 

26 

140 

48 

14 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

1* 

0.0 

0.0 

350 

2t940 

25 

109 

45 

13 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

ir 

0.0 

0.0 

309 

1.580 

24 

102 

51 

13 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

13 

0.0 

0.0 

237 

623 

22 

80 

44 

12 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

1* 

0.0 

0.0 

179 

383 

23 

65 

40 

12 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

0.0 

0.0 

177 

282 

21 

55 

39 

11 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

220 

219      • 

20 

47 

36 

9.8 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

32 

0.0 

0.0 

196 

178 

19 

42 

34 

9.8 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

156 

149 

18 

80 

34 

9.7 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

34 

0.0 

0.0 

126 

125 

17 

64 

32 

8.6 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

0.0 

0.0 

101 

107 

16      • 

300 

31 

4.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24 

0.0 

0.0 

93 

96 

15 

1.360 

29 

3.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

27 

0.0 

124 

85 

87 

16 

430 

28 

3.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

23 

0.0 

526 

137 

80 

17 

234 

26 

5.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

0.0 

152 

433 

73 

165 

25 

6.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

273 

240 

66 

126 

24 

6.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

170 

61 

101 

5.7 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

35. fl 

344 

301 

29.0 

155 

46.5 

14.3 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAM 

MAX. 

0.0 

526 

2t010 

2.940 

56.0 

1.360 

87.0 

34.0 

4.7 

0.3 

0.0 

0.0 

MAX 

NUN. 

0.0 

0.0 

71.0 

38.0 

15.0 

13.0 

24.0 

3.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

2132 

21187 

16516 

1609 

9539 

2765 

879 

140 

1 

AC.ny 

WATER   YEAR  SUMMARY 


I      -  BTIMATB) 
Mt  -  NO  MCOID 

•  -  MSCHAIOC  /MCASUUMENT  OK 

OUHVATION  or  R.OW  MAOC  THIS  DAY. 

S   -   lAM*  « 


r  HUM   ^ 

/" 

MAXIMU 

M 

\ 

DOOUMi 

MfCHAMC 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

78.4 

3940 

12.90 

01 

16 

1545 

V               J 

V 

> 

DOCMAMt 

0.0 


MINIMUM 


OAOi  HT. 
1.65 


TIMI 

0000 


r       TOTAl       A 


ACM  f«T 

56767 


LOCATION 


AUXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  05  y* 


122  57  38 


IW3  14n  ICW 


llOCX) 


1/23/70 


OCT  68-DATE 


OCT  68-MTE 


1968 


0.00 


Station  located  at  Eickhoff  Road  Bridge,  4.2  mi.  BW  of  lakeport.  Tributary  to  Clear  Lake  via  Middle  Creek.  How  affected  by  upstream 
diversion.  Daily  flows  for  January  are  total  flows  and  Include  water  by-passing  due  to  levee  breaks  as  follows:  January  I6,  220  cfs; 
January  12,   I80  cfs;  January  23,   I9IO  cfs;  and  January  2U,   51O  cfs. 

*     MsLximum  discharge  includes  7500  cfs  by-passing  station  due  to  levee  breaks.     Drainage  area  is  55.2  sq.  mi. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€n  PER  SECOND) 


WAm  YIAI  HATION  NO.     CTATION  NAiMi 


1971         A81940  CLOVER  CREEK  BYPASS  NEAR  UPPER  lAKE 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 
3 

1210  « 

1 
3 

3 

980 

> 

4 

895 

4 

S 

308 

s 

* 

150 

* 

7 

lUO 

7 

• 

11*5 

• 

9 

9 

10 

10 

11 

It 

13 

206 

13 

13 

107 

13 

14 

150 

14 

15 

523 

IS 

16 

178 

1360 

16 

17 

126 

705 

17 

It 

1*35 

13 

19 

272 

19 

M 

172 

30 

31 

117  ♦ 

31 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

117 

35 

36 

5U0 

3* 

37 

212 

37 

31 

150 

107 

33 

39 

284 

39 

30 

131 

30 

31 

31 

MEAN 

MiAM 

MAX. 

MAX 

MIN. 

MM. 

V^cn. 

»cnj 

E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RECOtO 

*  -  MSCHAROE  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eano    * 


w 

ATE 

R    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >v 

r                         MAXIMUM                         ^ 

f                         MINIMI 

M                           ^ 

MSCHAMK 

OOCHAROf 

2860 

OAOi  HT. 

6.61 

MO. 

12 

MY 

3 

TIME 

1915 

DOCHAMM 

0.0 

OAOI  HT. 

MO. 

10 

OAY 

1 

KMI 
J 

C        TOTAL       \ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                "^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  10  33 

122   5*^  00 

SE6  15N  9tf 

4970               7.6J* 

1/23/70 

NOV  59-SEP  66 

NOV  59-DATE 

1959 

0.00 

LOCAL 

OCT  68-DATE 

Station  located  0.2  ndL.  above  Late  Plllsbury  Road  bridge,   0.8  mi. 

N  Of  Uppei 

-  Lake .     Tributar; 

i  to  Clear  Lake  v 

La  Middle  Creek 

.      Jlovs  of 

less  than 

100  dally  mea 

a  tfs  not  publish! 

sd. 

, 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER   SECOND) 


WATBt  YiAR 


1971 


A81250 


nATION  NAAU 


BEAt*    ChEEK    nEAS    RU^SEY 


foAY 

OCT. 

NOV. 

KC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

1.0 

1.7 

181 

63 

52 

23 

31 

12 

8.1 

2.7 

0.6 

1.0 

1 

2 

n.s 

1.6 

774 

109 

49 

i:2 

30 

13 

8.2 

2.6* 

0.5 

1.0 

2 

3 

O.'J 

2.0 

704 

S7 

45       • 

22 

28 

16 

7.9 

2.5 

0.5 

0.9 

3 

4 

1.0 

4.9 

1.590 

49 

44 

23 

27 

14 

7.7 

2.3 

0.4 

0.8 

4 

S 

1.0 

6.3 

216       • 

46 

44 

22 

27 

14 

7.2 

2.Z 

0.4 

0.6 

5 

* 
7 

1.0 

6.6 

111 

44 

43 

20 

25 

14       • 

6.6 

2.1 

0.4 

0.6 

6 

0.9 

5.0 

78 

42       • 

40 

19 

25 

12 

5.9 

2.1 

0.4 

0.6 

7 

t 

0.9 

3.5 

96 

41 

39 

19 

25 

12 

5.7 

1.9 

0.4 

0.6 

• 

« 

o.s 

3.0 

73 

40 

38 

19 

25      • 

13 

5.5 

1.8 

0.4 

O.S 

9 

10 

1.1 

2.8 

52 

42 

37 

18 

27 

13 

5.2 

1.9 

0.3 

0.6 

10 

II 

1.1 

2.6 

43 

60 

36 

19 

24 

12 

5.5 

1.9 

0.2 

0.6 

11 

13 

1.1 

2.4 

37 

61 

35 

237 

22 

11 

5.4 

1.9 

0.2 

0.6 

12 

13 

1.1 

2.1« 

34 

173 

34 

161 

22 

10 

5.5 

1.8 

0.2 

0.6 

13 

14 

1.1 

2.1 

33 

333 

34 

54 

33 

10 

4.9 

1,7 

0.2 

0.5 

14 

IS 

l.l 

2.2 

108 

299 

33 

51 

24 

9.5 

4.9 

1.7 

0.2 

0.4 

15 

u 

1.1 

2.2 

306 

1.240 

33 

39 

21 

9.0 

4.7 

1.6 

0.2 

0*4 

U 

17 

1.2 

?.2 

98 

580 

33      • 

33 

21 

9.2 

4.3 

l.b 

0.2 

0.3 

17 

It 

1.8 

2.3 

163 

241 

30 

28 

20 

9.4 

4.1 

1.5 

0.2 

0.3 

13 

19 

2.3 

2.3 

136 

X71 

30 

26 

18 

9.2 

4.0 

1.4 

0.3 

0.2 

19 

W 

2.5 

2.4 

196 

138 

28 

25 

18 

a. 4 

4.2 

1.2 

0.3 

0.2 

20 

21 

2.* 

2.5 

231 

113 

27 

24 

17 

7.7 

3.8 

1.1 

0.3 

0.4 

31 

23 

2.(.» 

2.6 

106 

99 

28 

23      • 

17 

7.7 

3.5 

0.9 

0.4 

O.S 

22 

23 

2.9 

2.6 

79 

88 

28 

25 

17 

7.6 

3.3 

0.8 

0.7 

0.6 

33 

34 

2.3 

2.8 

67 

81 

26 

25 

16 

7.4 

3.5 

0.8 

0.7 

0.7 

34 

3S 

1.9 

3.2 

58 

75 

25 

33 

15 

7.3 

3.4 

0.9 

0.6 

0.7 

3S 

2* 

1.7 

3.6 

57 

71 

23 

496      • 

15 

7.4 

3.3 

1.0 

0.6 

0.9 

3« 

27 

1.6 

30 

54 

66 

24 

9S 

14 

8.8 

3.4 

0.9 

0.5 

1.0 

37 

23 

1.4 

641 

50 

63 

24 

54 

13 

10 

3.1 

0.7 

0.5 

1.0» 

33 

29 

1.5 

875 

162 

59 

43 

12 

10 

3.0 

0.7 

O.S 

1.0 

29 

30 

1.6 

212 

92 

56 

37 

12 

9.7 

2.9 

0.8 

0.7« 

1.3 

30 

31 

1.7 

67 

54 

33 

9.2 

0.8 

0.94 

31 

MEAN 

1.5 

61.2 

195 

150 

34.4 

57.0 

21.4 

10.4 

5.0 

1.5 

0.4 

0.6 

MiAM 

MAX. 

2.9 

875 

1.590 

1.240 

52.0 

496 

33.0 

16.0 

8.2 

2.7 

0.9 

1.3 

MAX 

Mm. 

0.8 

1.6 

33.0 

40.0 

23.0 

18.0 

12.0 

7.3 

2.9 

0.7 

0.2 

0.2 

MM. 

V^C.FT. 

90 

36'»1 

12004 

9231 

19oa 

3507 

1271 

642 

295 

9S 

26 

38 

ACFd 

E      -  ESTIMATEO 
Nt  -  NO  RKOIID 

•  -  OISCHAIIOE  MEASUUMBH  Ol 

OCSHVATION  or  HOW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  AND  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     > 

f                         MAXIMUM                         ^ 

f                           MINIMI 

IM                         A 

DOCHAMI 

45.2 

V             J 

IMOMaOi 

3740 

V 

OAOf  HT. 

8.01 

MO. 

12 

MY 

04 

TIME 

0445 
J 

MSCHAMM 

0.0 

OAOf  HT. 

0.41 

MO. 

08 

DAY 

11 

TIME 
1915 
J 

C        TOTAl        \ 


Aoa  Nn 

32746 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38   56   38  122   20  34        SW  30      13N     4W  9,270  11.93  1-5-1965  SEPT   1955-DATE        SEPT    1955-DATE        1955  0.00  LOCAL 

Station   located   7.3  miles  northwest  of  Rumsey,    1.4  miles   above  mouth.      Tributary  to  Cache  Creek.      Drainage  area  is   100   square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCn  PER  SECOND) 


WATfR  VIA* 


isn 


AAIZOO 


STATION  NAMi 


CAChE  CREEK  ABOVE  HUMSEY 


foA^ 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

137 

8.2 

1.540 

1,840 

911 

147 

2,560 

518 

437 

610 

507 

339 

, 

2 

161 

8.0 

2.850 

I, 900 

1,200 

ISO 

2,530 

518 

428 

566 

482 

332 

2 

3 

141 

8.4 

3.560 

1,720 

351       • 

157 

2,470 

515 

448 

539 

523 

344 

3 

4 

138 

18 

10.200 

1,650 

323 

157 

477 

466 

603 

536 

532 

369 

4 

S 

ne 

40 

2,240 

1,610 

29o 

156 

329 

423 

510 

535 

532 

376 

S 

137 

74 

\,pyo 

1,290 

298 

142 

309 

382 

491 

561 

546 

378 

« 

7 

134 

76 

896 

436       • 

28»> 

138 

296 

362 

bia 

532 

520 

359 

r 

• 

1?1 

56 

956       • 

401 

274 

143 

277 

382 

612 

543 

484 

362 

• 

9 

107 

11? 

H34 

382 

262 

142 

270       • 

399 

642 

544 

448 

356 

9 

10 

loa 

84 

659 

357 

254 

140 

339 

382 

593 

571 

425 

323 

10 

11 

108 

61 

539 

516 

246 

136 

304 

365 

602 

558 

419 

290 

11 

13 

75 

48 

ft59 

565 

238 

882 

267 

357 

599 

575 

446 

283 

13 

13 

64 

50       • 

404 

701 

233 

1,320 

249 

365 

598 

593 

477 

259 

13 

14 

63 

49 

373 

1,260 

230 

604 

292 

396 

603 

609 

461 

302 

14 

IS 

58 

38 

381 

2.130 

229 

525 

26* 

447 

613 

621 

449 

3*1 

IS 

14 

56 

3? 

lfl80 

8,440 

223 

422 

337 

482 

598 

679 

435 

3*7 

1* 

17 

56 

28 

885 

7,960 

221       • 

.^78 

349 

499 

630 

684 

493 

3*2 

17 

11 

51 

26 

860 

5,540 

211 

333 

350 

499 

700 

710 

495 

339 

It 

19 

40 

24 

803 

4,540 

207 

305 

330 

518      • 

722 

735 

481 

303 

19 

M 

44 

23 

746 

3.950 

195 

^6l 

328 

547 

706 

713      • 

469 

259 

M 

21 

40 

22 

1,090 

3,560 

188 

260 

320 

562 

666 

7l8 

418 

280 

31 

n 

41       • 

21 

763 

3.280 

185 

Z<^2      • 

312 

567 

683 

716 

417 

291 

n 

23 

35 

21 

691 

3,010 

181 

257 

350 

584 

717 

710 

453 

292 

33 

24 

18 

21 

1,310 

2,870 

173 

327 

410 

611 

715 

721 

451 

275 

34 

2S 

13 

23 

1,560 

2,730 

167 

337 

497 

576 

7X2 

695 

446 

276 

3S 

24 

11 

25 

1»540 

2»610 

158 

2,900 

488 

610 

696 

664 

424 

250 

3* 

27 

10 

88 

1,520 

?,510 

155 

2,730 

495 

651 

693 

649 

430 

209 

37 

23 

10 

3,55n 

1,520 

2,450 

154 

2,350 

536 

681 

646 

615 

423 

211      • 

U 

29 

9.0 

2.87C 

2,590 

2,140 

2,390 

553 

563 

643 

572 

406 

210 

39 

30 

8.7 

1.370 

•2,iao 

993 

2,640 

521 

490 

654 

541 

408      • 

189 

30 

31 

8.4 

1,950 

947 

2,600 

423 

541 

374      • 

31 

MCAN 

69.1 

295 

1,559 

2.396 

287 

764 

580 

488 

612 

617 

460 

302 

MfAM 

MAX. 

161 

3.550 

10,200 

8,440 

1,200 

2,900 

2,560 

681 

722 

735 

548 

378 

MAX 

MIN. 

a. 4 

8.0 

373 

357 

154 

136 

249 

357 

428 

532 

374 

189 

MM. 

\^C.FT. 

4247 

17603 

9S899 

147348 

15953 

46990 

34530 

30030 

36452 

37995 

28316 

18022 

AcrxJ 

i      -  ESTIMATED 
Nl  -  NO  UCOtD 

*   -  DISCHAROf  MEASUtEMB4T  OR 

OBSERVATION  Of  ROW  MADE  THIS  DAY. 

3  -  E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r     MEAN     > 

r                         MAXIMUM                         ^ 

r                         MINIMI 

)M                         > 

DHOiAIOi 

709.1 

mSCHAROf 

17900 

OAOf  HT. 

14.46 

12 

DAY 

04 

TIME 

0530 

OOCHAROf 

7.9 
V 

OAOf  HT. 

0.70 

MO. 

10 

DAY 
31 

TIME 
0945 
J 

I 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38   54  47 

122    16   14 

SE  2      12N     4W 

43,400 

19.59 

1-24-1970 

OCT  59-SEPT  63 

OCT   59-DATE 

1959 

0.00 

LOCAL 

JUN  65- DATE 

Station   located  0.4  mile  below  State  Highway   16  bridge,   2.5  miles   northwest 

of  Rumsey.      Flow  regulated  by  CI 

ear  Lake.      Drainage   area 

is 

955   square 

miles. 

I 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATER  YfAR 


1971 


A95010 


STATION  NAAU 


POPE  CREEK  NEAR  POPE  VALLEY 


WATER   YEAR  SUMMARY 


foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.2 

n.5 

466 

122 

63 

27 

68 

16 

6.3 

1.4 

0.2 

0.0 

1 

2 

0.1 

n.5 

1.400 

181 

60 

27 

61 

18 

6.2 

1.4 

0.1 

0.1 

3 

3 

n.i 

n.7 

2.180 

93 

56 

27      « 

56 

19 

7.9 

1.4 

0,1» 

0.1* 

3 

4 

0.1 

3.2 

3.450 

73 

54 

27 

52 

18 

7.4 

1.4 

0,1 

0.0 

4 

S 

0.1 

35 

740 

63 

52 

26 

46 

17 

7.0 

1.4 

0,1 

0.0 

s 

6 

0.1 

120 

311 

55 

51 

25 

45 

l6 

6,6 

1.4 

0,1 

0.0 

6 

7 

0.1 

30 

20? 

49 

48 

25 

43 

15 

6.2 

1.3 

0,1 

0.0 

7 

I 

0.1 

1? 

?12 

43 

46 

25 

40 

14 

5.7 

1.3 

0.1 

0.0 

• 

9 

0.1 

8.8 

159 

43 

44 

24 

38 

14 

5.0 

1.3» 

0.1 

0.0 

9 

10 

0.1 

14 

115 

77 

42 

24 

48 

13 

.  4.5 

1.2 

0,1 

0.0 

10 

11 

0.1 

9.6 

90 

275 

41 

24 

39 

12 

4.0 

1.1 

0,1 

0.0 

11 

U 

0.1 

15 

72 

367 

40 

Stf> 

36 

12       • 

3.9 

1.1 

0,1 

0.0 

13 

13 

0.1 

10 

58 

600 

38 

241 

36 

11 

3,7 

1.0 

0,0 

0.0 

13 

14 

0.1 

7.6 

50 

893      • 

37 

145 

45 

11 

3,6 

0.9 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.1 

6.5 

93 

587 

36 

133 

36       • 

10 

3.4 

0.8 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.1 

5.6 

511 

730 

35 

68 

32 

9,9 

3.5« 

0.7 

0.0 

o.o 

u 

17 

0.1 

5.2 

?76      • 

648 

34 

72 

33 

9.4 

2,5 

0.7 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.1 

4.7« 

308 

417 

32       « 

58 

29 

8.9 

2,2 

0.7 

0.0 

0,0 

It 

19 

0.1 

4.1 

204 

300 

33 

51 

27 

7.0 

2,1 

0.6 

0.0 

0,0 

19 

30 

0.2 

3.7 

445 

236 

31 

45 

26 

8,7 

2,0 

0.6 

0.0 

0.0 

30 

21 

0.4 

3.5 

587 

191 

30 

41 

25 

8.6 

1.9 

0,5 

0.0 

0.0 

31 

33 

0.5 

3.3 

239 

157 

30 

38 

24 

8.1 

1.9 

0.5 

0.0 

0.0 

33 

23 

o.?;« 

3.1 

144 

134 

29 

44 

23 

7.9 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

33 

34 

0.6 

3.4 

105 

114 

29 

64 

22 

7.9 

1,9 

0.4 

0,0 

0.0 

34 

2S 

0.6 

27 

87 

100 

28 

84 

22 

7.8 

1,7 

0.3 

0.0 

0.0 

3S 

2« 

0.5 

3<5 

79 

92 

27 

1,060 

21 

7.7 

1.7 

0.3 

0.0 

0.0 

3* 

27 

0.4 

399 

73 

85 

28 

257 

19 

8.2 

1,7 

0.3 

0.0 

0.0 

37 

21 

0.4 

1.680 

149 

79 

28 

155 

19 

9.6 

1.7 

0.3 

0*0 

0.0 

3* 

29 

0.4 

H88 

574 

74 

116 

18 

10 

1,7 

0,2 

0.0 

0.1 

39 

30 

0.4 

455 

?23 

69 

93 

17 

9.7 

1.6 

0,2 

0.0 

0.2 

30 

31 

0.5 

130 

66 

77 

H.7 

0,2 

0.0 

31 

MEAN 

0.2 

126 

443 

226 

39,4 

U9 

34,9 

11.4 

3.8 

0,8 

0.0 

0.0 

MiAM 

MAX. 

0.6 

1.610 

3f450 

893 

63.0 

1,060 

68.0 

19.0 

8.3 

1,4 

0.2 

0.2 

MAX 

MIN. 

0.1 

O.S 

50. P 

43.0 

27.0 

24.0 

17.0 

7.0 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

MIN. 

^C.FT. 

15 

7533 

27237 

13910 

2186 

7317 

2079 

702 

229 

50 

3 

1 

AC.  Fry 

E      -  UTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 
•  -  DISCHARGE  MEASUREMmT  OR 

OBSERVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

s  —  E  AND  * 


f 

MAXIMUM 

■\ 

f 

MINIMUM 

>, 

OtSCHARM 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

DKCHAMM 

OAOf  HT. 

«*o. 

DAY 

TIMI 

6H50 

13.25 

12 

03 

2245 
J 

0.0 

2.33 

08 

16 

1300 

C        TOTAl 


ACM  WT 

61261 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  37  48  122   19  52        SW  17     9N     4W  18,000     E        19.79  1-31-1963  DEC   1960-DATE  DEC   1960-DATE  1960 

Station  located   5.2  miles   east  of  Pope  Valley.      Tributary   to  Lake  Berryessa.      Drainage  area  is   78.3   square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cent.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


fwATIR  riAt 

STATION  NO. 

STATION  NAMI 

^1 

l«7l 

A09115 

PUTAH   CREEK,    SOUTH   FORK, 

NEAR   DAVIS 

J 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

1.3 

2.8 

67 

26 

496 

143 

922 

52 

24 

12 

12 

5,2 

2 

5.S 

4.8 

448 

22 

371 

102 

728 

52 

22 

18 

11 

3,8 

] 

3 

1.0 

1* 

138 

28 

470 

93 

752 

52 

20 

16 

2*4 

2*4 

1 

4 

0.4 

8.8 

1.330 

27 

495 

85 

571 

58 

23 

12 

3*2 

0*9 

4 

S 

5.2 

11 

251 

34 

355 

83 

488 

50 

29 

16 

6.7 

0.2 

S 

t 

>! 

15 

79 

32 

316 

83 

408 

46 

20 

11 

7.9 

1*1 

« 

7 

13 

17 

37 

23 

342 

82 

317 

42 

25 

16 

9.6 

9,1 

• 

10 

7.7 

25 

26 

364 

68 

220 

42 

23 

14 

5.0 

7,8 

« 

1* 

8.1 

17 

27 

358 

52 

216 

45 

15 

19 

5*0 

10 

8.3 

7.1 

19 

27 

357 

44 

216 

48 

18      • 

10 

3.0 

10 

11 

6.3 

5.4 

19 

28 

342 

42 

220 

41 

19 

6.1 

1.5 

11 

13 
13 
14 
IS 

12 

6.8 

♦  .♦ 

19 

26 

235 

47 

208 

39 

24 

6.4 

0.8 

13 

9.7 

5.9 

16 

34 

238 

429 

129 

39 

26 

12 

2.7 

14 

9.7 

6.4 

13 

45 

271 

531 

138 

44 

24 

3.7 

6.5 

IS 

10      ♦ 

13 

14 

35 

289 

588 

152 

42 

20 

5.5 

3,1 

1* 

8.1 

13 

59 

33 

284 

663 

140 

34 

21 

3.9« 

1.9 

1* 

17 

10 

12 

78      • 

27 

259 

563      • 

96 

38 

20 

10 

2*1 

17 

It 

8.1 

8.7 

65 

68 

276      • 

539 

109 

40 

29 

7,5 

1.4 

t( 

1* 

15 

7.0 

91 

242 

253 

448 

99 

41 

19 

10 

1,2 

It 

30 

17 

5.9» 

42 

329 

247 

360 

68 

37 

15 

7.9 

1,3 

90 

21 

10 

4.6 

445 

469 

227 

336 

55 

32 

21 

12 

0,8 

31 

23 

1* 

5.5 

90 

425      • 

191 

285 

55 

33 

20 

13 

0,7 

33 

23 

15 

7.6 

51 

408 

211 

253 

52 

31 

16 

13 

1,4 

3) 

24 

12 

7.7 

37 

485 

192 

340 

47 

32 

19 

13 

1.5 

34 

2S 

19 

8.6 

24 

641 

186 

266 

45 

29 

18 

15 

6.1 

3S 

2* 

20 

8.3 

25 

573 

189 

734 

45 

21 

15 

11 

8,4 

34 
37 

27 

12 

8.8 

23 

535 

167 

1,450 

44 

27 

20 

5.3 

4,8 

21 

7,7 

53 

21 

532 

131 

1.480 

48 

28 

22 

6.3 

2,9 

3t 

29 

8.7 

198 

20 

473 

1,450 

43 

43 

24 

8.4 

6,2 

3* 

30 

4.6 

205 

70 

545 

1.360 

48      • 

37 

26 

15 

10 

30 

31 

3.2 

52 

561 

1,170 

35 

10 

8,7 

31 

MtEAN 

9.7 

22.8 

118 

218 

289 

457 

222 

39.7 

21.2 

10.9 

4.5 

MAM 

MAX. 

20.0 

205 

1.330 

641 

496 

1,480 

922 

58.0 

29.0 

19.0 

12*0 

MAX 

MIN. 

0.4 

2.8 

13.0 

22.0 

131 

42.0 

43.0 

21.0 

15.0 

3.7 

0,7 

Mm. 

V^c.n. 

594 

1359 

7309 

13460 

16090 

28104 

13248 

2440 

1263 

672 

277 

100 

»c.fy 

WATER   YEAR  SUMMARY 


i      -  BTIMATEO 
NR  -  NO  UCORO 
•  -  DISCHAKOC  M£ASUItIMB4T  OR 

ORSCRVATION  Of  FlOW  MAOC  THIS  DAY. 

S   —    I  AND  * 


(■     MEAN     > 

r 

MAXIMUM                         > 

f 

MINIMUM                         ^ 

OaOUUKM 

117,3 
V               J 

OtSCHAMf 

1590 

7.17 

MO. 

03 

DAY 

27 

TIMI 
1745 

DOCMAXOi 
0.1 

V 

OAOf  HT 
2.17 

MO 

09 

DAY 

26 

TIMI 

0615 

r        TOTAl       >. 


84916 


r 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

38  31  02 

121  45   21 

NE   28        8N        2E 

14,700 

18.48 

1-24-1970 

OCT    1957-DATE 

OCT    1957-DATE 

1957 

24.57 

usees 

Station   lo 

cated   at   low 

water  bridge,   O.fi 

mile   belo« 

U.    S.    High 

way  40   bridge 

,    2.3   miles   sout 

iwest  of  Davis. 

rrlbutai 

■y   to  Yc 

lo   Bypass 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


CTATION  NO. 


A02935 


HATION  NAME 


YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

48 

6.6 

4,170 

2,460 

1,620 

109 

3,590 

12 

868 

6.6 

0.2 

0.0 

1 

2 

25 

6.1 

5,310 

2,410 

1,540 

95 

2,960 

23 

860 

6.1 

0.1 

21 

2 

3 

12 

6.6 

15,100 

2,350 

1,610 

94 

2,780 

30 

832 

13 

0.1 

72 

3 

4 

6.6 

11 

21,700 

2,220 

1,160 

102 

2,650 

39 

788 

26 

0.2 

83 

4 

S 

6.1 

16 

32,500 

2,110 

815 

100 

1,720 

42 

558 

26 

0.3 

92 

5 

6 

6.6 

20 

30,100 

2,040 

670 

94 

1,150 

46 

342 

13 

0.6 

85 

6 

7 

6.6 

40 

32,000 

1,880 

614 

88 

778 

202 

175 

3.3 

0.3 

90 

7 

• 

3.3 

50 

28,800 

1,290 

572 

90 

502 

568 

88 

1.2 

0.2 

85 

• 

9 

4.6 

45 

23,400 

942 

542 

83 

445 

666 

80 

1.2 

0.2 

79 

9 

10 

5.6 

31 

21,500 

758 

518 

69 

455 

815 

74 

0.9 

0.2 

72 

10 

11 

5.6 

13 

22,500 

710 

498 

57 

361 

973 

54 

0.9 

0.2 

63 

11 

12 

6.6 

9.6 

21,600 

735 

500 

63 

287 

1,080 

52 

0.9 

0.2 

40 

12 

13 

29 

7.8 

16,800 

825 

508 

138 

222 

1,130 

51 

0.9 

0.2 

19 

13 

14 

32 

7.8 

11,100 

942 

500 

824 

169 

1,130 

45 

0.3 

0.1 

13 

14 

15 

18 

5.1 

6,160 

1,560 

488 

728 

122 

1,120 

1.5 

0.1 

0.1 

11 

IS 

16 

12 

4.1 

3,840 

2,400 

470 

580 

77 

1,130 

0.0 

0.0 

0.1 

11 

16 

17 

12 

3.0 

2,850 

6,660 

452 

440 

69 

1,170 

0.0 

0.0 

0.1 

12 

17 

1* 

12 

3.0 

2,640 

7,600 

424 

301 

69 

1,090 

0.0 

0.2 

0.1 

12 

It 

19 

13 

1.8 

2,590 

6,590 

354 

246 

69 

990 

0.0 

0.3 

0.1 

10 

19 

20 

14 

1.5 

2,880 

22,100 

263 

180 

63 

856 

0.0 

0.6 

0.1 

10 

20 

21 

14 

1.2 

2,860 

30,600 

186 

148 

72 

757 

0.0 

0.6 

0.0 

11 

21 

22 

13 

1.8 

3,010 

26,500 

169 

126 

68 

611 

0.0 

0.6 

0.0 

11 

22 

23 

13 

2.1 

2,740 

21,500 

160 

118 

54 

529 

0.0 

0.6 

0.0 

9.0 

23 

24 

14 

2.4 

2,360 

16,300 

142 

115 

44 

352 

0.0 

0.2 

0.0 

4.1 

34 

25 

19 

3.0 

2,260 

11,200 

130 

99 

25 

109 

0.0 

0.1 

0.0 

3.7 

25 

26 

25 

5.6 

2,330 

7,150 

122 

164 

12 

74 

0.0 

0.1 

0.0 

12 

26 

27 

25 

5.6 

2,280 

4,990 

109 

1,830 

5.6 

56 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

27 

2t 

24 

22 

2,200 

3,790 

H8 

2,750 

6.1 

58 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

33 

29 

21 

1,650 

2,190 

3,060 

3,990 

11 

80 

9.6 

0.0 

0.0 

22 

29 

30 

13 

4,110 

2,840 

2,590 

6,180 

9.6 

466 

16 

0.1 

0.0 

20 

30 

31 

9.0 

2,700 

1,840 

5,180 

822 

0.2 

0.0 

31 

MEAN 

15.1 

203 

10,820 

6,400 

545 

812 

628 

549 

163 

3.4 

0.1 

34.1 

MEAM 

MAX. 

48 

4,110 

32,500 

30,600 

1,620 

6,180 

3,590 

1,170 

868 

26 

0.6 

92 

MAX 

MIN. 

3.3 

1.2 

2,190 

710 

109 

57 

5.6 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

929 

12,080 

665,100 

393,300 

30,260 

49,950 

37,380 

33,770 

9,710 

207 

6.7 

2,030 

tkcrtj 

E      -  ESTIMATH) 
Nt  -  NO  RECOtD 

*  -  DISCHAIOE  MEA$UUMB4T  01 

OBSERVATION  OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     « 


WATER   YEAR    SUMMARY 


r    MEAN     ^ 

^ 

MAXIMUM 

N 

(                       MINIMI 

IM 

N 

OaCHAItOt 

1,705 

DBCHAtOf 

33,300 

OAOI  HT. 

25.64 

MO. 

12 

DAY 

5 

TIME 

0700 
J 

DISCHAIIOE 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

6 

DAY 

16 

TIME 

r        TOTAl.       \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


121   38   35        SE   28      ION     3E 


272,000 


2-8-1942 


MAR  30-OCT  38 
JAN  193 9 -DATE 


1940-1941 
1941 -DATE 


1930 
1941 
1941 


0.73 
0.00 
-3.41 


USED 
USED 

usees 


Station  located  just  above  the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,  6  miles  above  the  Sacramento  Bypass,  7  miles  below  Fremont  Weir,  7  miles 
east  of  Woodland.  Supplementary  water  stage  recorder,  located  7  miles  downstream,  used  for  computations  during  periods  of  low  flow.  Stage- 
discharge  relationship  at  supplementary  recorder  location  at  times  affected  by  tidal  action.   Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey. 

o  -  Irrigation  season  only. 
jf  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


fwAtU  YtAI 

HATION  NO. 

HATION  NAiMi                                                                                                                                  ^ 

1971 

B07020 

SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 
.  .                                                                J 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SETT. 

^ 

I 

1,420  * 

1,120 

3,580  * 

5,880 

4,730  * 

2,620  * 

2,270  * 

1.390 

1,910  * 

2,040 

780 

1,000  * 

a 

1.530 

1,140  * 

3,430 

5,920 

4,740 

2,570 

2,130 

1,560 

1,760 

1,700 

870 

1,010 

3 

1,550 

1,150 

3,590 

6,080 

5,100 

2,420 

2,050 

1,760  * 

1,650 

1,530 

870  * 

980 

4 

1,590 

1,190 

3,590 

6,110 

4,980 

2,380 

2,000 

1,830 

1,600 

1,490 

790 

986 

S 

1,600 

1,270 

3,640 

6,040  * 

4,710 

2,400 

1,820 

1,860 

1,500 

1,530 

775 

1,020 

6 

1,640 

1,360 

4,620 

5,780 

4.670 

2,380 

1,820 

1,900 

1,440 

1,370  * 

770 

1,010 

7 

1,570 

1,470 

5,230 

5,100 

4,700 

2,390 

1,930 

1,860 

1,480 

1,180 

830 

1,030 

• 

1,530 

1,530 

5,270 

4,780 

4,700 

2,470 

1,980 

1,960 

1,380 

1,140 

845 

986 

• 

1,500 

1,520 

4,730 

4,710 

4,580 

2,440 

1,940 

2,360 

1,550 

1,090 

850 

997 

10 

1,540 

1,480 

3,830 

4,660 

4,600 

2,280 

1,950 

2,620 

2,030 

1,050 

795 

930 

10 

11 

1,570 

1,470 

3,260 

4,560 

4,620 

2,280 

2,050 

2,430 

2,470 

1,080 

757 

940 

11 

1,560 

1,550 

3,590 

4,410 

4,740 

2,300 

2,000 

2,240 

2,450 

1,110 

762 

1,110 

13 

1,550 

1,560 

3,900 

4,380 

4,690 

2,470 

1,740 

1,980 

2,350 

1,050 

734 

1,150 

14 

1,590 

1,590 

4,150 

5,070 

4,290 

2,690 

1,980 

1,860 

2,330 

940 

795 

1,040 

IS 

1,650 

1,600 

4,350 

5,660 

4,010 

3,020 

2,150 

1.650 

2.760 

900 

950 

935 

16 

1,820 

1,570 

4,550 

5,900 

4,140 

3,140 

2,060 

1.590 

3,060 

865  * 

1.010 

890 

17 

1,860 

1,600 

4,660 

5,530 

4,630 

3,060 

2,240 

1.840 

2,890     ■ 

860 

945 

890 

It 

1,670 

1,570 

5,060 

5,150 

4,670 

2,860 

2,440 

2.260 

2,700 

945 

875 

945 

19 

1,530 

1,540 

5,470 

5.080 

4,670 

2,630 

2,570 

2,330 

2,860 

1,040 

870 

986 

20 

1,440 

1,520 

5,760 

5.140 

4,580 

2,500 

2,500 

2,270 

3,030 

930 

890 

1,050 

M 

21 

1,370 

1,520 

6,100 

5,160 

4,560 

2,330 

2,440 

1,840 

2,960 

830 

830 

1.020 

21 

22 

1,300 

1,620 

6,330 

5,220 

4,510 

2,320 

2,110 

1.700 

2,590 

762 

930 

1,050 

22 

23 

1,280 

1,750 

6,630 

5,230 

4,410 

2,290 

1,700 

1.530 

2,510 

757 

1,070 

1,120 

23 

24 

1,280 

1,800 

6,610 

5,460 

3,980 

2,290 

1,660 

1.520 

2,360 

748 

1,080 

1,260 

24 

2S 

1,290 

1,860 

6,500 

5,560 

3,830 

2,310 

1,720 

1,390 

2,210 

805 

970 

1,300 

29 

26 

1,250 

1,950 

6.510 

5.370 

3,470 

2,880 

1,680 

1,300 

2,400 

935 

870 

1,350 

26 

27 

1,240 

1,990 

6,500 

5,030 

2,990 

3,220 

1,580 

1,230 

2.280 

905 

945 

1,440 

27 

2« 

1,200 

2,040 

6,400 

4,780 

2,660 

3,100 

1,550 

1,310 

2,860 

905 

925 

1,510 

at 

29 

1,200 

2,750 

6,310 

4,560 

2,970 

1,410 

1,590 

3,900 

875 

1,060 

1,480 

29 

30 

1,190 

3,570 

6,240 

4,440 

2,760 

1,370 

1,790 

2,390 

855 

1.120 

1,500 

30 

31 

1,140 

.    5,970 

4,560 

2,500 

2,060 

825 

1.080 

31 

MEAN 

1,466 

1,655 

5,04A 

5,204 

4,391 

2,589 

1,961 

1,833 

2,322 

1,066 

892 

1,097 

MEAh 

MAX. 

1,860 

3,570 

6,630 

6,110 

5,100 

3,220 

2,570 

2,620 

3,900 

2,040 

1,120 

1,510 

MAX 

MIN. 

1,140 

1,120 

3,260 

4,380 

2,660 

2,280 

1,370 

1,230 

1,380 

748 

734 

890 

MM. 

V^C.R. 

90,150 

98,480 

310,100 

320,000 

243,900 

159,200 

116,700 

112,700 

138,200 

65,540 

54,830 

65,290 

»cnj 

E      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RECOtD 

*  -  DISCHAtOE  MEASUKMOIT  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER   YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >> 

f                         MAXIMUM                         ^ 

(                         MINIMI 

M                       ^ 

DOOIAMK 

2,452 

MSCHAMC 

6,710 

OAOf  HT. 

16.69 

MO. 

12 

DAY 

23 

TIMi 

1530 
J 

DiSOUMX 

734 
V 

OAOf  HT. 

9.11 

MO. 

8 

DAT 

13 

THM 
J 

r       TOTAt       \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


37  40  34 


121    15  55        NW  13      3S 


79,000 


12-9-1950          JUL  22-DEC  23   i!  JUL  22-DEC  23  6'     1931 

JAN  24-FEB  25  JAN  24-FEB  25  1959 

JUN  25-OCT  28  8  JUN  25-OCT  28  i'     1959 

MAY  29-DATE  MAY  29-IJATE 


5.06 
0.00 
3.3 


USCGS 

usees 

USED 


Station  located  30  feet  above  the  Durham  Ferry  Highway  bridge,  3  miles  below  the  Stanislaus  River,  3.4  miles  northeast  of  Vernalis.  Maximum 
discharge  listed  at  site  then  In  use  and  present  datum.   Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey.   Drainage  area  Is  13,540  square  miles. 

o  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FKT  PER  SECOND) 


WATBt  YtM  STATION  NO.     HATION  NAMf 


1971  B02920  DUCK  CREEK  DIVERSION  NEAR  FARMINGTON 


|1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

108 

1 

> 

0.0 

45 

3 

3 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

5 

4 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

7 

• 

0.0 

0.0 

3 

» 

0.0 

0.0 

9 

10 

N 

0.0 

0.0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

11 
13 

0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 
13 

13 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

14 

15 

F 

0.0 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

15 

1* 
17 

L 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

16 
17 

13 
19 

0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 
19 

W 

W 

0.0 

0.0 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

30 

31 

0.0 

7.1 

31 

33 

0.0 

0.0 

33 

33 

0.0 

0.0 

33 

34 

0.0 

0.0 

34 

35 

0.0 

0.0 

35 

36 

0.0 

0.0 

36 

37 

0.0 

0.0 

37 

33 

36 

0.0 

33 

39 

345 

0.0 

39 

30 

12 

0.0 

30 

31 

0.0 

31 

MEAN 

13.1 

5.2 

MEAM 

MAX. 

345 

108 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

780 

318 

acftJ 

E     -  ESHMATB) 
Ml  -  NO  IKOtO 

*  -  MSCHAIOE  MEASMEMENT  Ot 

OaSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AHO    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >v 

f                       MAXIMUM                       > 

(                         MINIMI 

M                           N 

OHOtAMN 

1.5 

V             J 

OBCHAME 

910 
V 

OAOi  HT. 

MO. 

11 

DAY 

29 

TIMi 
-J 

MSCHAROf 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

10 

DAY 

01 

TIMI 
J 

f       TOTM 


1,100 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

CACE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

37  56   18 

Station   lo 
Corps   of  E 

120  59  21 

cated    1.0  mil 
ngineers.      Dr 

NE   16      IN       9E 

e   northeast  of  Fa 
alnage  area   is   28 

3,690 

rmington. 
square  mi] 

7.65 

Flows    are   c 
es. 

4-2-1958 
iversions    fro 

SEPT    1951-DATE 
m   Duck  Creek    to 

SEPT    1951-nATE 
Littlejohn  Creek. 

1951 
Re core 

s    furni 

105.0 
shed   by  U 

uses 
s. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SKONO) 


B02870 


STATMN  NAMI 


LITTLEJOHN  CREEK  AT   FARMINGTON 


'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

P^ 

1 

7.4 

2.9 

1051 

75 

25 

4.4 

17 

4.4 

4.6 

3.8 

4.8 

5.0 

a 

9.6 

2.4 

990 

98 

24 

4.2 

10 

4.8 

5.2 

4.2 

3.3 

4.6 

3 

11 

2.0 

1390 

108 

22 

3.8 

8.3 

5.6 

5.6 

5.6 

3.2 

4.6 

4 

10 

2.4 

1264 

78 

21 

3.6 

7.0 

4.6 

4.8 

5.2 

3.8 

5.8 

S 

9.2 

5.4 

537 

60 

18 

3.3 

5.2 

3.9 

4.8 

4.8 

5.0 

7.0 

* 

7.4 

6.6 

450 

45 

16 

3.4 

4.4 

4.2 

5.0 

5.2 

3.8 

6.8 

7 

7.4 

16 

344 

32 

16 

2.6 

4.4 

4.4 

5.6 

4.4 

4.2 

6.0 

• 

6.6 

11 

386 

48 

14 

3.5 

5.0 

5.6 

3.9 

5.2 

4.0 

4.8 

» 

6.2 

8.8 

348 

44 

13 

3.5 

4.4 

4.4 

4.8 

6.0 

3.7 

4.6 

10 

3.7 

8.8 

328 

42 

12 

3.3 

4.4 

5.6 

7.0 

7.2 

4.0 

6.0 

10 

II 

4.0 

7.4 

132 

40 

10 

3.2 

4.0 

6.6 

7.6 

7.0 

5.6 

5.6 

ia 

7.6 

6.6 

106 

39 

9.2 

2.8 

4.2 

7.8 

7.4 

5.8 

4.6 

7.0 

13 

7.0 

5.4 

87 

112 

8.0 

3.6 

4.4 

7.4 

6.0 

5.4 

4.0 

9.2 

14 

6.4 

6.0 

70 

312 

7.2 

6.0 

4.6 

6.4 

3.8 

4.4 

4.6 

12 

IS 

9.2 

3.4 

55 

348 

6.6 

10 

4.8 

5.8 

3.2 

4.6 

4.3 

12 

u 

9.2 

3.4 

41 

448 

6.0 

11 

5.0 

4.8 

3.3 

5.6 

5.6 

10 

17 

8.0 

3.3 

125 

159 

5.6 

9.5 

4.6 

4.2 

3.3 

5.6 

4.6 

8.3 

It 

7.6 

2.8 

218 

113 

5.2 

8.0 

5.4 

3.5 

4.4 

6.0 

4.2 

7.8 

If 

6.0 

2.3 

310 

88 

5.0 

6.4 

5.6 

2.7 

5.2 

5.8 

4.0 

7.4 

30 

8.4 

1.8 

356 

68 

4.8 

5.4 

5.6 

3.4 

4.4 

5.6 

3.9 

9.5 

30 

21 

18 

1.4 

354 

52 

4.6 

3.4 

5.8 

3.8 

4.0 

4,8 

5.0 

10 

21 

23 

17 

1.3 

515 

38 

4.8 

2.3 

5.4 

3.4 

3.5 

4.4 

5.8 

10 

22 

23 

13 

1.2 

342 

28 

5.2 

2.5 

5.6 

3.8 

3.9 

5.0 

5.6 

8.0 

23 

34 

9.6 

1.3 

412 

51 

4.8 

2.4 

4.4 

3.9 

4.0 

3.9 

5.2 

7.0 

M 

3S 

7.4 

2.2 

338 

48 

5.0 

2.4 

4.0 

5.6 

4.4 

4.4 

5.0 

5.0 

2S 

26 

6.2 

5.0 

125 

44 

4.6 

4.2 

3.6 

4.4 

3.7 

5.6 

3.9 

7.0 

U 

27 

5.2 

7.8 

129 

39 

4.4 

103 

3.6 

4.2 

3.6 

5.6 

4.4 

7.8 

27 

2t 

5.2 

26 

156 

35 

4.8 

74 

3.7 

4.4 

3.3 

3.9 

3.3 

7.8 

23 

n 

4.2 

669 

126 

32 

51 

4.2 

3.9 

3.4 

3.8 

3.6 

11 

2» 

30 

3.8 

814 

.      113 

29 

36 

5.2 

4.6 

3.7 

4.6 

5.2 

11 

30 

31 

3.4 

92 

27 

25 

4.4 

4.4 

4.8 

31 

MEAN 

7.9 

54.6 

364 

89.7 

10.2 

13.2 

5.5 

4.7 

4.6 

5.1 

4.4 

7.6 

MSAM 

MAX. 

18 

814 

1390 

448 

25 

103 

17 

7.8 

7.6 

7.2 

5.8 

12 

MAX 

MM. 

3.4 

1.2 

41 

27 

4.4 

2.3 

3.6 

2.7 

3.2 

3.8 

3.2 

4.6 

MM. 

V^CFT. 

486 

3,250 

22,390 

5,510 

569 

809 

325 

291 

272 

313 

272 

453 

tCftJ 

E      -  tfTIMATB) 
Nt  -  NO  KCOtO 

*  -  MSCHAROE  MEASUREMB4T  OR 

ORSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    • 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r  MEAN  ^ 

f                         MAXIMUM                         "\ 

f                         MINIMI 

M                           ^ 

DBOUMK 

DOOMtOi 

1,390 

OAOI  HT. 

MO. 

12 

MY 

03 

TUMI 

OBOiAROf 

OAOf  HT. 

MO. 

11 

DAY 

23 

TIMI 

f        TOTAt       N 


^^     34,950      J 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


37  55  38 


121  00  08 


NE  20        IM       9E 


3,590 


4-3-1958 


JUNE    1952-DATE 


JUNE   1952-DATE 


1952 


Station  located  340  feet  below  Farmington-Escalon  Highway  bridge.   Flows  entering  Llttlejohn  Creek  via  Duck  Creek  Diversion  are  included. 
Flow  regulated  by  Farmington  Reservoir.   Records  furnished  by  U.  S.  Corps  of  Engineers. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


B02805 


HATION  NAMC 


FRENCH   CAMP  SLOUGH  NEAR  FRENCH  CAMP 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.       DAY\ 


I 

3 
3 
4 
S 

6 
7 
• 

10 

II 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
1« 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
2t 

W 
30 

31 


NR 
NR 

70 

70 

72 

85 
93 
88 
61 
83 

81 
108 
79 
84 
90 

82 
87 
63 
54 
38 

27 
24 
20 

13 
10 

8.6 
6.9 
6.5 
5.2 

5.1 
4.6 


3.5 
2.6 
2.9 

14 

44 

51 
51 
50 
20 
15 

10 
8.9 
7.3 

10 
6.4 

2.9 
2.8 
3.3 
6.2 
5.8 

3.3 
2.8 
2.5 
3.2 
6.1 


24 

74 

37 

784 

1,020 


1,490 
1,360 
1,610 
1,560 
838 

522 
404 
200 
157 
136 

115 
94 
77 
65 
58 

51 

63 

164 

238 

404 

338 
547 
505 
237 
162 

125 
111 
143 
129 
112 
97 


83 
79 
110 
85 
71 

64 
58 
48 
42 
39 

39 

38 

39 

252 

373 

314 
174 
127 
102 
81 

68 
59 
51 
45 
40 

36 
33 
33 
34 
34 
28 


8.0 
8.3 
7.9 
8.2 
7.9 

5.9 
4.7 
5.2 
6.0 
5.6 

5.5 
4.8 
4.0 


4.0 
4.8 
5.5 
5.0 
3.8 

2.4 
4.8 
8.5 

37 

29 

69 
74 
99 
37 
26 

22 
22 
26 
26 
28 

22 
30 
42 
45 
75 

139 
154 
144 

97 

75 

56 


54 
65 
57 
57 
49 

44 
77 
56 
69 
65 

69 
48 
45 
102 
83 

65 
88 
98 
88 
74 

66 
54 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
102 
100 

90 
62 
55 
75 
94 

95 
79 
107 
83 
62 

42 
38 
24 
52 
42 

49 
14 
17 
17 
29 

21 
18 
33 
43 
44 


47 
44 
67 
75 
46 

49 
54 
40 
53 
54 

39 
30 
18 
24 
9.7 

7.3 
38 
26 
27 

9.8 


6. 

7. 
17 
38 
46 

40 
24 
24 
24 
39 
45 


40 
30 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
19 
23 
32 

35 
58 
59 
64 
65 

47 
57 
67 
100 
72 
81 


73 
75 
68 
74 
90 

98 
77 
84 
98 
126 

111 
87 
117 
142 
136 

142 
122 
118 
113 
102 

106 
100 
115 
115 
115 

131 
117 
111 
107 
127 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.FT. 


NR 
NR 
NR 


75.8 
1,020 

2.5 
4,511 


390 

1,610 

51 

24,024 


86.4 
373 
28 
5,314 


12.2 
25 
4.0 
678 


45.6 
154 
2.4 
2,802 


NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 
NR 


34.5 
75 
6.6 
2,120 


NR 
NR 
NR 
NR 


106 

142 

68 

6,341 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

AC.  FT, 


E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RECOtO 

*  -  DISCHAtOE  MEASUREMBIT  M 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r    MEAN     >i 

^ 

MAXIMU 

M 

N 

DOCHAME 

NR 

OBOMME 

1,720 

OAM  HT. 

9.27 

MO. 

12 

DAY 

3 

TIME 

2100 
-J 

/' 

MINIMUM 

N 

DHCHAtOE 

NR 

OAOE  KT. 

MO. 

DAY 

TIME 

r       TOTAl       > 


AOK  na 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


37   52   52 


121    14  53 


NE  6        IS       7E 


3,390 


JAN   50-MAY   50 
OCT   50 -DATE 


JAN  50-MAY  50 
OCT   50 -DATE 


1950 
1955 


0.00 
4.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  at  Airport  Way  bridge,  1.5  miles  east  of  French  Camp.  During  periods  when  backwater  from  a  temporary  diversion  dam  affects 
the  stage-discharge  relationship,  a  supplementary  water  stage  recorder,  located  0.5  mile  downstream  on  the  bypass,  is  used  for  computations. 
Tributary   to   San  Joaquin  River.      Maximum  discharge   listed   at   site  and   datum  then   in  use. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


0025?0 


STATION  NAMi 


CALaVE^aS    hive"    near    STOCKTON 


I 


foAf 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

1  .3 

0.0 

13 

12 

10 

0.2 

10 

12 

6.0 

9.3 

5.1 

26 

1 

3 

5.1» 

0.0 

in 

12 

2.9 

4.5 

*.!• 

13 

12 

19 

12 

30 

a 

3 

8.4 

0.0 

14 

13 

3.6 

4,2« 

1.7 

11 

17 

?2 

14 

24 

> 

4 

9.1 

0.0 

11 

9.1» 

7.4 

11 

1.1 

12 

14 

29 

12 

13 

4 

5 

9,9 

n.o 

13 

7.4 

T.5 

12 

1.3 

13 

S.9 

28 

10 

20 

S 

6 

5. a 

o.o* 

«.7 

6.2 

7.4 

12 

1.4 

6.6 

5.8 

16 

10 

18 

« 

7 

3.7 

0.0 

6.7 

5.4 

7.2 

12 

1.0 

1.9 

2.4 

7.4 

12 

17 

r 

I 

1.1 

0.0 

S.9 

4.8 

7.1 

12 

0.9 

1.7 

15 

3.1 

17 

12 

• 

« 

1.4 

0.0 

5.9 

7.0 

7.1 

8.8 

0.9 

2.0 

8.9 

9.0 

10 

9.5 

9 

10 

0.3 

0.0 

6.1) 

/.I 

6.9 

9.7 

0.9 

2.0 

18 

13 

4.9 

12 

10 

11 

0.1 

0.0 

4.'' 

7.1 

6.B 

9,5 

0.9 

5.3 

21 

U 

1.5 

16 

11 

13 

0.0 

O.0» 

4.0 

7.3 

6.8 

12 

1.0 

6.8 

17 

9.2 

14 

19 

13 

13 

0.0 

0.0 

3.3 

19 

6,7 

18 

0.7 

4.6 

15 

9.8 

8.1 

14 

13 

14 

0.0 

0.0 

2.e 

31 

6,6 

19 

0.2 

2.8 

24 

16 

14 

8.7 

14 

IS 

0.0 

0.0 

2.6 

20 

6.5 

15 

0,2 

2.4 

15 

11 

19 

2.9 

IS 

U 

0.0 

0.0 

2.5 

19 

6.5 

5.4 

0.3 

1.8 

6.8 

12 

12 

3.3 

U 

17 

0.0 

0.0 

5.5 

20 

6.4 

4.2 

0.4 

6.0 

19 

19 

15 

1.0« 

17 

U 

0.0 

0.0 

12 

19 

6.3 

3.0 

0.5 

7.3 

19 

27 

9.9 

6.5 

10 

19 

0.0 

0.0 

15 

19 

6.4 

1.7 

0.4 

4.6« 

17 

17 

17      • 

22 

19 

30 

0.0 

0.0 

16 

27 

6.4 

2.4 

0.4 

1.7 

23 

11       • 

14 

22 

30 

31 

0.0 

0.0 

20 

26 

6.4 

7.1 

0.4 

7.8 

15 

U 

4*8 

16 

31 

33 

0,0 

0.0 

18 

22 

6,3 

4.6 

0.3 

15 

9.6 

15 

24 

19 

» 

33 

0.0 

0.0 

15 

20 

*.2 

1.6 

0.2 

19 

11 

12 

7.3 

15 

sa 

34 

0,T 

0.0 

14 

20 

6.0 

2.2 

2.6 

21 

17 

13 

20 

18 

34 

35 

0.0 

0.0 

14 

20 

5,7 

19 

7.8 

20 

16 

13 

12 

16 

as 

36 

o.n 

0.0 

14 

22 

5,6 

3.8 

4.5 

22 

14 

4.2 

13 

13 

a* 

37 

0.0 

0.0 

15 

18 

0.9 

22 

2.5 

22 

22 

11 

IS 

9.8 

37 

31 

o.n 

0.0 

16 

16 

0.0 

7.5 

7.3 

9.6 

10 

26 

17 

19 

as 

39 

0.0 

7.8 

17 

15      • 

2.4 

19 

4.1 

5.9 

37 

22 

21 

39 

30 

n.o 

2?      » 

17 

11 

0.3 

17 

16 

3.7 

27 

16 

20 

30 

31 

n.o 

14 

10 

13 

14 

8.2 

13 

31 

MEAN 

1.5 

1.0 

11.1 

15.2 

6.1 

8.4 

3.0 

9.3 

13.6 

15.6 

12.9 

15.5 

MIAM 

MAX. 

9.9 

22.0 

20.0 

31.0 

10.0 

22.0 

19,0 

22.0 

24.0 

37.0 

24.0 

30.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

2.5 

4.B 

0.0 

0.2 

0.2 

1.7 

2.4 

3.1 

1.5 

1.0 

MM. 

V^C.FT. 

9? 

59 

6H4 

937 

336 

516 

178 

573 

811 

956 

791 

920 

AC.yy 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RKOKD 
*  -  DISCHAROE  MEASUREMMT  OR 

OeSERVATION  OF  aOW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  AND  * 


r     AttAN     ^ 

Z' 

MAXIMUM                         ^ 

f 

MINIMI 

M                       > 

DIS04ARM 

9.5 

DOCHAROf 

85 

OAOi  KT. 

4,65 

MO. 

03 

DAY 

25 

TIM 
1500 

MSCHAROf 

0.0 

OAOt  HT. 
3.10 

MO. 

10 

DAY 

08 

TIMI 

2330 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

38  01   14 

121   13  45 

SE   17     2N       7E 

760  E 

12.61 

1-6-1965 

DEC   1948-DATE 

DEC   1948-DATE 

1948 

1949 

0.00 

U»CAL 

1949 

1950            0.00 

LOCAL 

1950 

1952           0.00 

LOCAL 

1952 

1955            2.00 

LOCAL 

1955 

1959            0.00 

LOCAL 

1959 

1965            0.00 

LOCAL 

1965 

0.00 

LOCAL 

StaCion  located  below  Solari  Road  bridge 

,   5  miles  northeast  of   Stockton.      Prior   to  October  28,    1965,   station 

locatec 

0.5  mile  above  U.    S.           1 

Highway  99  bridge,    1.5  miles  downstream 

from  present   location.      Flows   are  regulated  by  diversion  dam  at  Belli 

3ta  opei 

ated  by  Stockton 

East 

San  Joaqui 

n  Water  Conse 

rvation  District. 

Maximum  d 

ischarge   li 

sted   at   site 

and   datum   then   ii 

1  use. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YEAR 


STATION  NAME 


MORMON   SLOUGH  AT  BELLOTA 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

NR 

0.0 

535     * 

479 

28 

11 

18 

1 

3 

NR 

0.0 

685 

384 

31 

12 

12 

2 

3 

NR 

0.0 

231 

365 

22 

6.6  * 

9.7 

3 

4 

NR 

0.0 

326     * 

325 

21 

1.9 

8.2 

4 

5 

NR 

0.0 

232 

245 

20 

1.5 

15 

S 

6 

NR 

0.0     * 

91 

205     * 

19 

1.5 

89 

6 

7 

NR 

0.0 

56 

191 

19 

1.5 

NR 

7 

S 

NR 

0.0 

35 

82 

17 

1.4 

NR 

• 

9 

NR 

0.0 

68     * 

44 

16 

1.3 

NR 

9 

10 

NR 

0.0 

57 

36 

16       * 

1.1 

NR 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

11 

NR 

0.0 

27 

33 

14 

1.3 

NR 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

12 

NR 

0.0 

16 

39 

13 

7.2 

NR 

13 

13 

NR 

0.0 

10 

190 

13 

69 

NR 

IS 

14 

NR 

0.0 

6.7 

351 

13 

31 

NR 

14 

IS 

NR 

0.0 

4.2 

642 

13 

22 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

IS 

16 

NR 

0.0 

31 

1.280 

13 

24 

NR 

E 

E 

E 

E 

E 

16 

17 

NR 

0.0 

430 

1,300 

13 

18 

NR 

17 

IS 

NR 

0.0 

616 

1,290     * 

13 

17 

NR 

C 

C 

C 

C 

C 

It 

19 

NR 

0.0 

955 

1,120 

14 

16 

NR 

19 

20 

NR 

0.0 

905 

499 

17 

8.6 

NR 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

21 

NR 

0.0 

1,230 

445 

14 

8.5 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

21 

22 

NR 

0.0 

1,000 

245 

12 

8.2 

NR 

22 

23 

NR 

0.0 

904 

224 

12 

13 

NR 

D 

D 

D 

D 

D 

23 

24 

0.0 

0.0 

875 

218 

12 

21 

NR 

24 

2S 

0.0 

0.0 

862 

198 

11 

33 

NR 

2S 

26 

0.0 

0.0 

860 

57 

10 

480 

NR 

36 

27 

0.0 

0.0 

920 

29 

9.5 

289 

NR 

27 

2S 

0.0 

17 

932 

23 

9.5 

121 

NR 

28 

29 

0.0 

725 

849 

24 

84 

NR 

39 

30 

0.0 

293 

617 

24 

39 

NR 

30 

31 

0.0 

568 

23 

15 

31 

MEAN 

NR 

34.5 

481 

342 

15.5 

44.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEAN 

MAX. 

NR 

725 

1,230 

1,300 

31.0 

480 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

4.2 

23 

9.5 

1.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MIN. 

V^C.R. 

NR 

2,053 

29,621 

21,045 

863 

2,709 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

ACFTj 

E      -  ESTIMATED 
Nt  -  NO  RECOtD 

*  -  DISCHAtOE  MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     > 

f                       MAXIMUM                       ^ 

r                       MINIMUM                       ^ 

DHCHAMI 

NR 

OnCHAROI 

1,420 

OAOi  HT. 

7.27 

MO. 

12 

DAY 

21 

TIME 

0745 

DBCHAMM 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

T1MI 
J 

(       TOTAi       \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38  03   10 


121  00  37 


2N       9E 


DEC   1948-DATE 


DEC   1948-DATE 


1948 
1952 


1952 


0.00  LOCAL 

0.00  LOCAL 


Station   located  0.2  mile  above  Farmlngton-Bellota  Highway  bridge,   0.2  mile  east  of  Bellota.      Flow  regulated  by  Hogan  Reservoir.      During  Irri- 
gation season,    flow  is  reregulated  by  boards   placed   across  diversion  dam  immediately  doynstream  which  control  diversion  of  water  between  the 
Calaveras  River  and  Mormon  Slough.      This   is   flow  from  Calaveras  River  which  is  returned   to   the  river  via  Stockton  Diverting  Canal.      Flows   are 
computed   for   the  period  when  boards   are  not   placed   across   the  diversion  dam. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


STATION  NO.     STATION  NAM! 


BOijSSO 


STOCKTON    DIVE«TING    CANaL    A^    STOCKTON 


/1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

2.1 

0,0 

><93      • 

529 

8.3 

0.0 

8.0 

3.3 

15 

0.4 

36 

38 

, 

7 

2.4 

0,0 

lil20 

390 

12 

0.1 

7.6« 

5.4 

18 

0.8 

26 

«J1 

3 

3 

U 

0,0 

573 

391 

12 

O.B« 

4.5 

4.7 

17 

2.1 

2.4 

56 

3 

4 

23 

S,6 

419      • 

342 

e.2 

1.1 

0.9 

4.0 

4.1 

12 

0.1 

45 

4 

S 

?0 

0,3« 

560 

259 

7.6 

0.2 

0.0 

3.2 

0.7 

24 

0.1 

33 

S 

2* 

7.S 

200 

213       • 

7.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.2 

2.4 

20 

35 

« 

7 

?i 

26 

96 

148 

7.2 

0.0 

0.0 

2.9 

0.5 

0.2 

4.7 

U 

r 

• 

P.-r 

17 

5? 

128 

9,h 

n.o 

0.2 

2.1 

0.5 

0.1 

1.2 

42 

1 

9 

2.1 

13 

137 

35 

8.7 

0.0 

7.0 

3.1 

0.2 

0.2 

0.0 

61 

« 

10 

0.0 

5.2 

139 

26 

7.0 

0.0 

4.0 

4.9 

0.1 

0.0 

0.0 

26 

10 

11 

0.0 

0.5 

57 

24 

5.4 

0.0 

1.2 

1.2 

0.0 

0.0 

12 

26 

11 

12 

o.n 

0.0 

33 

24 

5,1 

0.5 

0.1 

0.9 

0.0 

0.0 

43 

22 

13 

13 

0.0 

0.0 

21 

l04 

7.2 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

0,7 

0,1 

8,5 

13 

14 

0.0 

0.0 

13 

414 

5.4 

25 

0.1 

1.2 

0.2 

0.3 

0,0 

2,4 

14 

IS 

0,0 

0.0 

6.3 

549 

3.5 

11 

0.0 

2.5 

9.9 

0,0 

2.7 

2,7 

IS 

1* 

o.n 

0.0 

3.2 

1.320 

2.'^ 

8.8« 

0.0 

2.9 

17 

0,0 

16 

0.2 

1* 

17 

0.0 

0.0 

336 

1.350 

2.h 

9.8 

0.1 

a.i 

9.4 

0.0 

2.9 

0.6« 

17 

1« 

u.o 

0.0 

794 

1.310      • 

2.h» 

7.2 

0.0 

6.4 

2.3 

2.0 

0.0 

29 

It 

19 

0.0 

0.0 

1  ,?50 

1,260 

2.7 

5.8 

0.0 

0.8 

1.5 

54 

1.5* 

67 

19 

30 

0.0 

0.0 

1.210 

514 

3.1 

5.5 

0.0 

1.8« 

2.7 

6.9 

13 

41 

ao 

31 

o.n 

0.0 

1  .530 

470 

5,5 

1.1 

0.0 

2.1 

5.3 

0.6* 

50 

18 

31 

33 

0.0* 

0.0 

1«320 

261 

4,2 

0.1 

0.0 

1.0 

14 

0.0 

48 

IS 

33 

33 

0.0 

0.0 

1,080 

215 

2,6 

0.1 

0.0 

1.1 

12 

0.0 

43 

65 

33 

34 

0.0 

0.0 

1  .010 

207 

1,9 

0.0 

0.0 

1.6 

4.1 

0.0 

20 

70 

34 

3S 

0.0 

1.3 

966 

202 

0.7 

8,4 

0.2 

1.3 

0,9 

0.0 

2.8 

50 

3S 

3« 

0.0 

0.6 

952 

96 

0,3» 

2^1       « 

0.9 

0.6 

0.6 

0.1 

35 

28 

a« 

37 

0.0 

0,0 

1.000 

20 

0.6 

552 

0.9 

1.2 

6.6 

0.6 

13 

23 

37 

31 

0.0 

7.5 

1,050 

12 

0.0 

176 

0.5 

24 

7.7 

0.1 

1,0 

12 

3« 

39 

0,0 

978 

982 

8.5 

93 

0.1 

29 

0.6 

1.2 

0,0 

4.8 

a» 

30 

0.0 

73'J 

^94 

8.3 

48 

1.7 

35 

0.1 

17 

5,2 

8.4 

30 

31 

0.0 

619 

9.1 

17 

46 

38 

21 

31 

MCAN 

4.4 

60. 1 

610 

350 

5.1 

40.7 

1.3 

6.6 

5.0 

5.3 

13.6 

30.8 

MfAK 

MAX. 

?7,0 

978 

1.530 

1.350 

12.0 

55? 

6.0 

46.0 

18.0 

54.0 

50,0 

81.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

3.2 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0,0 

0.2 

MM. 

^C.FT. 

273 

3574 

37518 

21578 

286 

2504 

75 

409 

300 

325 

838 

1834 

K.nJ 

WATER   YEAR  SUMMARY 


i      -  BTIMATEO 
Nt  -  NO  UCOtO 

*  -  DISCHAROC  MEASUItlMB4T  OR 

OaSiRVATION  OF  FlOW  MAOi  THIS  DAY. 

S   —    E  AND  * 


r     MEAN     > 

f 

MAXIMU 

M 

N 

DHOUROI 

96.0 

DMCHAtOi 

2140 

OAOi  HT. 

9.40 

MO. 

11 

DAY 
29 

TIMI 
1800 
> 

f 

MINIMI 

)M                       > 

DISOUUKM 

0.0 

OAOi  HT. 
2.64 

MO. 

10 

DAY 

in 

TIMi 

2230 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

37  59   12 

121   15  30 

SE  42     2N       6E 

11,400  E 

17.10  E 

4-4-1958  E 

JAN   194A-DATE 

JAN   1944-DATE 

1954 

0.00 

LOCAL 

Station  located  60   feet  below  Cherokee  Lane  Bridge  crossing  over   Stockton  Diverting  Canal.      Prior   to  June   12 

,    1969,   station  located 

200   feet 

upstream  from  U.    S.   Highway  99E.      This  water  diverted   from  the  Calaveras  River  by  Mormon  Slough  and   returned 

to   the  river  by  Stockto 

1 

Diverting 

Canal. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  KEJ  PER  SECOND) 


WATa  YIAR 


STATION  NAME 


BEAR  CREEK  NEAR  LODI 


|1)AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F». 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

0.0 

320     * 

25 

5.8 

9.8 

11 

a 

0.1  * 

0.3 

528 

36 

5.8 

2.8  * 

2.3 

3 

0.1 

0.3 

219 

42 

6.1 

0.5 

2.4 

4 

0.0 

4.9 

270 

24       * 

5.1 

0.4 

8.0 

S 

0.0 

24       * 

161 

17 

4.0 

0.2 

7.7 

* 

0.0 

15 

60 

15 

2.9 

0.2 

5.8 

7 

0.9 

23 

35 

13 

2.4 

4.0 

4.3 

• 

0.7 

17 

34 

11 

2.3 

2.7 

2.2 

» 

0.3 

9.1 

103     * 

10 

1.8 

0.9 

5.8 

10 

0.1 

6.5 

40 

9.4 

1.7  * 

0.9 

8.5 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

11 

0.1 

3.8 

24 

9.3 

1.3 

0.4 

7.3 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0.0 

3.3 

19 

11 

1.4 

1.7 

4.3 

13 

0.1 

2.4 

15 

UO 

1.3 

26 

0.4 

14 

0.1 

1.4 

15 

108 

1.6 

24 

0.5 

15 

0.6 

1.0 

12 

41 

1.5 

15 

2.3 

R 

R 

R 

R 

R 

16 

1.5 

0.9 

26 

27 

1.3 

12 

NR 

E 

E 

E 

E 

E 

17 

1.0 

0.8 

201 

22 

1.1 

8.8 

NR 

It 

0.1 

0.6 

120 

19 

0.9 

4.9 

NR 

C 

C 

C 

C 

C 

19 

0.1 

0.6 

118 

16 

3.1 

4.1 

NR    - 

30 

7.7 

0.5 

76 

15 

3.4 

2.0 

NR 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

31 

27 

0.5 

450 

14 

7.1 

0.1 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

31 

33 

23 

0.9 

228 

13 

4.4 

0.0 

NR 

33 

33 

15 

0.9 

71 

11 

2.8 

0.0 

NR 

D 

D 

D 

D 

D 

33 

34 

11 

1.1 

37 

10 

1.5 

0.1 

NR 

34 

35 

8.8 

3.5 

27 

9.2 

1.7 

1.9 

NR 

35 

36 

2.8 

18 

24 

8.4 

0.7 

77 

NR 

36 

37 

2.8 

20 

89 

7.6 

0.7 

151 

NR 

37 

3t 

0.3 

23 

98 

6.9 

1.6 

41 

NR 

3* 

39 

0.1 

607 

56 

6.7 

25 

NR 

39 

30 

0.1 

355       * 

54 

6.5 

18 

NR 

30 

31 

0.0 

33 

6.0 

13 

31 

MEAN 

3.4 

38.2 

114 

21.9 

2.7 

14.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEA^ 

MAX. 

27 

607 

528 

110 

7.1 

151 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MIN. 

0.0 

0.0 

12 

6.0 

0.7 

0.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MM. 

V^CFT. 

207 

2,272 

7,067 

1,349 

149 

889 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

AtFy 

E     -  ESTIMATED 
Nl  -  NO  RECOtO 

*  -  MSCHAIOE  MEASUIEMB4T  Ol 

OtSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

f                         MAXIMUM                        A 

f                         MINIMI 

M                           "\ 

OiSOiAtOE 

NR 

V             J 

DBCHAMC 

1.050 

OAOf  HT. 

4.28 

MO. 

11 

DAY 

29 

TIME 

1415 
J 

DBCHAMX 

.       0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

f        TOTAi       A 


ACM  na 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  03  37 


SE  28       3N        7E 


4,550 


1-22-1967        DEC   1965-DATE 


FEB   1965-DATE 


1965 


Station  located  50  feet  above  Alpine  Road  bridge,  5.0  miles  southeast  of  Lodi.   Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Disappointment  Slough. 
Drainage  area  is  36.7  square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 

'WATH  YEAR 

(TATION  NO. 

STATION  NAME 

^ 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

1971 

B02105 

MOKELUMNE  RIVER  AT  UOODBRIOGE 

J 

fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

367 

300 

593 

831 

820 

830 

421 

163 

277 

769 

40 

82 

1 

1 

380 

280 

688 

844 

818 

438 

403 

253 

272 

750 

44 

126 

2 

3 

371 

268 

679 

848 

828 

632 

396 

247 

265 

753 

40 

201 

a 

4 

378 

302 

673 

848 

819 

674 

392 

240 

257 

758 

35 

332 

4 

5 

379 

285 

1,230 

848 

824 

657 

345 

237 

211 

768 

33 

353 

s 

6 

382 

275 

1,400 

846 

822 

562 

349 

150 

230 

754 

35 

358 

« 

7 

371 

273 

1,420 

851 

822 

544 

360 

165 

236 

463 

35 

353 

7 

• 

369 

266 

1,430 

855 

822 

455 

357 

163 

224 

245 

36 

374 

• 

9 

369 

263 

1,440 

856 

829 

492 

359 

186 

199 

264 

36 

437 

9 

10 

401 

263 

1,440 

856 

832 

459 

359 

231 

206 

420 

37 

463 

10 

11 

396 

363 

1,440 

855 

835 

444 

368 

212 

213 

447 

36 

523 

II 

12 

394 

392 

1,440 

731 

836 

471 

314 

189 

254 

467 

34 

527 

12 

19 

410 

393 

1,440 

687 

837 

486 

285 

172 

264 

456 

32 

536 

13 

14 

399 

393 

1,440 

669 

838 

490 

297 

150 

263 

443 

30 

546 

14 

15 

405 

394 

1,420 

657 

838 

500 

276 

HI 

254 

393 

27 

592 

IS 

1* 

400 

394 

919 

653 

838 

501 

252 

114 

318 

311 

54 

565 

U 

17 

401 

394 

792 

653 

816 

516 

241 

112 

312 

282 

59 

570 

17 

U 

409 

394 

764 

653 

815 

522 

235 

75 

309 

305 

36 

580 

It 

19 

415 

394 

751 

649 

835 

518 

237 

80 

313 

310 

33 

585 

19 

20 

430 

397 

741 

649 

832 

452 

243 

190 

321 

280 

41 

610 

20 

21 

425 

455 

760 

646 

834 

439 

206 

208 

332 

243 

65 

620 

21 

22 

509 

474 

752 

646 

843 

381 

165 

244 

348 

243 

75 

630 

22 

23 

501 

476 

736 

646 

840 

391 

185 

242 

349 

244 

74 

640 

23 

24 

498 

477 

763 

646 

843 

386 

159 

239 

367 

248 

67 

650 

34 

2S 

494 

495 

761 

646 

832 

420 

148 

244 

330 

264 

40 

655 

2S 

26 

491 

493 

759 

648 

832 

456 

167 

248 

115 

250 

38 

670 

2« 

27 

490 

488 

761 

781 

831 

456 

157 

243 

297 

HI 

47 

700 

27 

2t 

397 

544 

763 

814 

831 

449 

157 

250 

875 

85 

76 

720 

2« 

29 

262 

619 

754 

816 

449 

153 

262 

739 

71 

93 

740 

29 

30 

693 

588 

464 

818 

451 

157 

265 

719 

57 

82 

750 

30 

31 

358 

'  693 

820 

440 

276 

45 

80 

31 

MEAN 

418 

393 

971 

751 

830 

496 

271 

199 

322 

371 

48.1 

516 

MEAh 

MAX. 

693 

619 

1,440 

856 

843 

830 

421 

276 

875 

769 

93 

750 

MAX 

MIN. 

262 

263 

464 

646 

815 

381 

148 

75 

115 

45 

27 

82 

MIN. 

V^CFT. 

25,670 

23,390 

59,720 

46,150 

46,100 

30,470 

16,150 

12,220 

19,180 

22,810 

2,960 

30,720 

Ac.ry 

WATER    YEAR    SUMMARY 

i      -  ESTIMATB) 

<     AK 

^n  ^ 

f                        MAXIMUM                        ^ 

r                        MINIMUM                        ^ 

/ 

TOTAl       > 

m  -  NO  tfCOID 

DBOI 

A«Of 

DtSCHAMf 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TUMI 

DBCHAmf 

OAW  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

ACM  na 

*     -  MSCHAIOC  MEASURiMBIT  Ot 

46 

3 

1,440 

12.14 

1? 

n 

L630 

27 

a 

n 

335,500 

OBSERVATIOH   OF  NO  FLOW 

V 

J 

V 

/ 

V 

J 

\ 

J 

#     -  E  AMD     * 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


38  09  30 


121   18    10 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE  34       4N       6E 


27,000 


29.58 


11-22-1950 


MAY  24-OCT  25  o     MAY   1924-DATE 
JAN   26 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


1924 
1931 


ZERO 
ON 
GAGE 


18.9 
14.9 


REF. 
DATUM 


USCGS 
USCGS 


Station   located  0.3  mile  below  county  highway  bridge,   0.4  mile  below  dam  and  canal   intake  of  Woodbridge   Irrigation  District.      Flow  regulated 
by  reservoirs   and   powerplants.      Records   furnished  by  U.    S.   Geological  Survey.      Drainage   area  is  661   square  miles. 

o   -   Irrigation  season  only. 


I 


107 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  YiAl 


1971 


B2n«l>0 


STATION  NAiMf 


SUTTER  CrEEk  nEAh  SUTTER  CREEk 


SEPT.      TO 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 

0.5 

0,7 

0.7« 

0.8 

0.<5 

0.9 
0.9 
0.9 
l.U 
1.2 

1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.8 

2.3 

2.3 
3.0 
3.B 
3.1 

2.7 
2.6 
2.6 
2.7 
2.fl 
2.9 


?.9 
2.9 
2.9 
4.6 
6.9 

10 

17 
7.6 
5.6 
S.l 

5.3 
7,3 
7.1 
S.9 
5.6 

5,4 

5.2» 

5.2 

5.3 

5.2 

5.2 
5.2 
5.2 
5.8 
26 

64 
21 
34 
122 
75 


174 
226 
96 
355 
139 

75 
53 
63 
97 
59 

44 
35 
30 
26 
23 

82 
110 
80 
66 
57 

86 
75 
59 
49 
41 

37 
77 
110 
115 
91 
73 


63 
62 
49 
41 
37 

33 
31 
29 
28 
26 

33 
85 
89 
99 
89 

82 

1X8 

101 

86 

77 

68 
61 
55 
49 
44 

40 
38 
36 
33 
32 
30 


29 
28 
27 
25 
25 

24 
24 
23 
22 
22 

21 
21 

20 
20 
20 

19 
21 
19 
23 
22 

20 
19 
19 
18 
17 

17 
16 

17 


17 
17 
16 
18 

l7 
16 
15 
15 
14 

13 
41 
74 
36 
35 

27 
24 
22 

19 
18 

17 
16 
19 
20 
43 

331 
15* 
92 
71 
59 
52 


*9 
45 
33 
32 
30 

34 
39 
29 
27 

28 

26 
24 
23 
24 
23 

22 
26 
24 
22 
22 

24 
22 
21 
20 

21 

20 
20 
19 
18 
17 


16 
17 
1« 
21 
20 

19 
19 
26 
22 
19 

17 
16 
15 
15 
14 

13 
13 
13 
12 
12 

12 
12 
12 
11 
11 

10 
12 
13 
13 
13 
12 


12 
11 
11 
10 
9.8 

9.3 
9.0 
8.6 
8.4 
8.6 

a,s 

7.9 
7.5 
7.4 
6.9 

6.5 
6.2 
5.9 
6.0 
6.0 

5.9 
5.5 
5.4 
5,1 
5,0 

5.0 
8.9 
8.0 
6.4 
5.7 


5.4 
5.3 
4.9 
4.5 
4.3 

4.2 
4.0 
3.8 
3.S 
3.6 

3.4 
3.4 
3.2 
3.0 
2.8 

2.5 

2.3 
2.2 

2.3 

2.0* 

1.9 
1.7 
1.6 
1.5 

1.5 

1.5 
1.3 

1.0 
1.0 
0.8 
0.6 


0.4 
0.5 
0.3 
0.1 
0*1 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
0.0 
0,0 
0*0 
0*0 

0.0 
0*0 

0,0 

0.0« 

0*0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0,0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


MAX. 

MIN. 

V^CFT 


1.5 

3.8 

0.2 

94 


16.3 
122 
2.9 
969 


87.2 
355 
23.0 
5361 


56.3 
118 
26.0 
3459 


21.5 
29.0 
16.0 
1196 


43.5 
331 

13.0 
2674 


26.1 

49.0 
17.0 
1555 


15.1 

26.0 

10.0 

928 


7.6 

12.0 

5.0 

451 


2.7 

5.4 
0.6 
169 


0.0 

0.5 

0.0 

3 


0.0 
0.0 
0.0 


MAX 


E      -  ESTIMATED 
N«  -  NO  RKORD 
*  -  DISCHAROE  MEASUREMOn  OR 

OBSERVATION  Of  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  ANP  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       A 

C                        MINIMI 

M              ^ 

DHCMAIOi 

23.3 
V              J 

MSCHAROf 

6B9 
V 

OAOi  HT. 

3.15 

MO. 

03 

DAY 

26 

TIMI 

1215 
J 

DOCHAIOi 

0.0 

OAOi  MT. 
0.44b 

MO. 

08 

DAY 

06 

TIMI 
2300 

TOTAl       A 
ACU  rKT 

16869 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


5,770  E 


JAN  36-DEC  41 
MAR   1960-DATE 


JAN  36-DEC  41 
MAR   1960-DATE 


1936 
1938 


1938 


-4.00 
0.00 


U)CAL 
LOCAL 


Station  located  0.4  mile  below  Volcano  Road  bridge,    1.3  miles  east  of  Sutter  Creek, 
area  is  48.1   square  miles. 


Tributary   to  Cosumnes  River  via  Dry  Creek.      Drainage 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SSCOHD) 


WAm  YUi  itahon  no. 


BO  1520 


HATION  NAM! 


DRY   CREEK  NEAR  GALT 


foAT 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

na. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SVT. 

^ 

1 

1.6 

0.0 

1,300 

257 

73 

36 

105 

28 

17 

1 

3 

0.3 

0.0 

1,680 

266 

71 

34 

91 

28 

4.4 

a 

3 

2.0 

0.0 

834 

237 

67 

32 

72 

31 

7.0 

s 

4 

2.6 

0.0 

1,490 

195 

63 

32 

52 

35 

6.6 

4 

5 

3.3 

0.0 

1,370 

170 

61 

33 

62 

28 

1.3 

s 

« 

1.2 

0.0 

404 

155 

60 

31 

116 

20 

0.0 

* 

7 

0.3 

0.0 

241 

145 

58 

28 

126 

19 

0.2 

r 

a 

0.2 

0.0 

202 

135 

56 

26 

126 

27 

0.0 

• 

« 

2.0 

0.0 

249 

127 

53 

25 

103 

40 

0.0 

« 

10 

1.8 

0.0 

194 

120 

51 

23 

95 

35 

0.0 

N 

N 

N 

10 

11 

1.2 

0.0 

159 

115 

50 

22 

95 

29 

0.0 

0 

0 

0 

11 

13 

1.7 

0.0 

144 

192 

49 

26 

84 

28 

0.0 

11 

13 

1.6 

0.0 

133 

426 

47 

249 

78 

25 

0.0 

i> 

14 

0.3 

0.0 

120 

489 

46 

124 

78 

19 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

113 

380 

45 

94 

73 

22 

0.0 

F 

F 

F 

IS 

U 

0.0 

0.0 

158 

295 

45 

76 

68 

22 

0.0 

L 

L 

L 

1* 

17 

0.0 

0.0 

441 

279 

49 

63 

67 

18 

0.0 

17 

IS 

0.0 

0.0 

351 

273 

48 

52 

73 

20 

0.0 

0 

0 

0 

U 

19 

0.0 

0.0 

256 

230 

67 

47 

64 

19 

0.0 

If 

20 

0.0 

0.0 

197 

196 

68 

44 

54 

24 

0.0 

W 

W 

w 

ao 

31 

0.0 

0.0 

313 

168 

53 

39 

56 

24 

0.0 

31 

23 

0.0 

0.0 

474 

148 

48 

41 

55 

18 

0.0 

33 

23 

0.0 

0.0 

341 

133 

45 

48 

48 

20 

0.0 

n 

34 

0.0 

0.0 

265 

121 

43 

71 

42 

17 

0.0 

34 

3S 

0.0 

0.0 

226 

111 

40 

78 

45 

18 

0.0 

SS 

36 

0.0 

0.0 

213 

102 

36 

1.280 

40 

14 

0.0 

a* 

37 

0.0 

14 

257 

96 

34 

1,600 

32 

18 

0.0 

V 

3t 

0.0 

20 

370 

90 

34 

462 

32 

17 

0.0 

at 

39 

0.0 

814 

373 

85 

315 

30 

17 

0.0 

a* 

30 

0.0 

698 

375 

80 

247 

29 

20 

0.0 

30 

31 

0.0 

•       298 

76 

133 

18 

31 

MEAN 

0.6 

51.5 

437 

189 

52.1 

175 

69.7 

23.2 

1.2 

MEAM 

MAX. 

3.3 

814 

1,680 

489 

73 

1,600 

126 

40 

17 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

113 

76 

34 

22 

29 

14 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

40 

3,070 

26,860 

11,610 

2,900 

10,730 

4,150 

1,420 

73 

»c.rtj 

E      -  BTIMATB) 
NR  -  NO  RECOtO 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMENT  OR 

OtSCRVATION   OF  NO  PLOW 

#  -  E  AMD    * 


WATER    YEAR   SUMMARY 

Z'    MEAN     ^ 

r                         MAXIMUM                         > 

C                         MINIMI 

M               ^ 

MSOMMf 
1^84.2       J 

MSCHAMf 
2,960 

OA«  HT. 

13.26 

MO. 

3 

OAT 

26 

TIME 

2230 

DBCHAME 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

10 

OAY 

15 

J 

C      TgTM      \ 


.       60,920        . 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


NE  32     5N       7E 


24,000 


4-3-1958 


OCT  26-SEPT  33 
OCT  44- DATE 


OCT  26-SEPT  33 
OCT  44- DATE 


1944 
1945 


1945 


55.83 
52.83 


usees 
usees 


Station   located  below  county  road  bridge,   4  miles   east  of  Calt.      Tributary   to  Mokelumne  River.      Records   furnished   by  U.   S.   Ceological   Survey. 
Drainage  area  is  329  square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATER  YiAR 


1971 


BOlbflO 


STATION  NAMf 


OtEW    CHEEK    NEAR    SLOUQHHOtSt 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

dZ^ 

I 

0.0 

n.o 

•62 

54 

19 

•^.0 

26 

6.4 

i.a 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0,0 

0.0 

773      • 

134 

IB 

7.0 

20       • 

6.0 

1.7 

0,0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0,0 

0.0 

205 

54 

17 

6.4 

17 

6,5 

1.4 

0.0 

0.0 

0,0* 

3 

4 

0,0 

0.<3 

l.<?00 

46 

16 

6.8 

16 

7.1 

1.2 

0.0 

0.0* 

0,0 

S 

0,0 

1.3 

?75 

42 

15 

6.9 

13 

7.8 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

107 

39 

14 

6.4 

13 

6.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

2.3 

58 

36 

14 

6.4 

17 

5.9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

■ 

0.0 

2.6 

57 

34 

13 

6.4 

16 

7.2 

0.3 

n.o 

0.0 

0.0 

9 

0.0 

?.6 

56 

32 

12 

6.3 

12 

9.9 

0.2 

o.n 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

2.6« 

39 

30 

12       ♦ 

S.9 

12 

7,3 

0.2 

n.o 

0.0 

0,0 

10 

n 

0.0 

2.6 

34 

40 

11 

6.7 

13 

5.7« 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

2.6 

31 

101 

11 

U 

U 

4.8 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0,0 

2.6 

29 

368 

11 

40 

9,6 

4.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0* 

14 

0,0 

2.6 

25 

140 

in 

IS 

9.7 

3.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

2.6 

22 

70 

10 

13 

9.1 

3.3 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

1« 

0.0 

2.6 

171 

54 

12 

n     • 

8.3» 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

2.6 

163 

51 

13 

9.7 

9.8 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

2.6 

85 

46 

11 

9.0 

12 

1.9 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

19 

o.n 

2.6 

53 

43 

19 

H.3 

8.4 

1.9« 

0.0 

0.0 

0.0» 

0.0 

20 

0.0* 

2.6 

44 

40 

16 

7.1 

7.7 

1.9 

0.0 

o.o» 

0.0 

0.0 

30 

21 

0.0 

2.6 

216 

37 

11 

6.9 

8.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

22 

0.0 

2.6 

149 

35 

9.6 

6.4 

7.5 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

2.6 

63 

33 

9.3 

9.0« 

7.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

3.8 

49 

32 

8.8 

26 

6.8 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

0.0 

101 

43 

30 

8.1 

89 

6.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

252 

44 

29 

7.2 

532       • 

7.3 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2« 

27 

0.0 

98 

113 

28 

7.4 

174 

7.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

23 

0.0 

272 

149 

26 

8.0 

68 

7.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

0.0 

6S9 

242       • 

24 

46 

7.1 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

30 

0.0 

331 

119 

22 

37 

6.4 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

66 

20 

31 

2.1 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

58.8 

165 

57.1 

12.3 

39.5 

11.0 

3.8 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

MfAM 

MAX. 

n.o 

659 

1.200 

368 

19.0 

532 

26.0 

9.9 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

22.0 

20.0 

7.2 

5.9 

6.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

3501 

10199 

3511 

681 

2431 

656 

236 

19 

K.nJ 

E      -  BTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 
•  -  DISCHARGE  MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION  OF  R.OW  MADE  THIS  DAY. 

A   —    E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


OISCHARM 

29.3 
J 

Dl 

SCHAROf 

3000 

OAOf  HT. 

10.69 

MO. 

12 

DAY 

04 

TIME 
1115 
J 

2^C 


MINIMUM 


DISCHAKOI 

0.0 


OAOf  HT. 

5.70 


TIME 

ooon 


A       TOTAl       ^ 


ACM  KT 

21234 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  33  06         121  06  30       NW  16       8N       8E       6,560  E 


10-13-1962        NOV   1959-DATE  NOV    1959-DATE 


Station   located   0.2  mile   above  Scott  Road  bridge,   5.9  miles  northeast  of  Sloughhouse.      Tributary   to  Cosumnes  River.      Drainage  area  is  46.0 
square  mi les . 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  YIAI 


1971 


CTATION  NAMi 


COSUMNES  RIVER  AT  MCCONNELL 


/^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEFT. 

da9| 

1 

0.0 

4.3 

2,710 

716 

544 

298 

1,520 

539 

491 

101 

1 

i 

0.0 

6.3 

3,880 

808 

556 

278 

1,370 

604 

427 

93 

2 

i 

0.0 

6.7 

3,290 

826 

545 

261 

1,260 

655 

377 

88 

3 

4 

0.0 

16 

4,100 

524 

519 

262 

1,180 

726 

345 

81 

4 

5 

0.0 

22 

5,880 

458 

486 

254 

1,120 

737 

322 

79 

5 

6 

0.0 

70 

2,020 

421 

455 

243 

1,120 

677 

311 

72 

6 

7 

0.0 

184 

1,190 

384 

433 

230 

1,170 

651 

316 

64 

7 

• 

0.0 

156 

900 

351 

412 

226 

1,100 

702 

331 

58 

• 

9 

0.0 

101 

1,100 

334 

396 

223 

991 

745 

356 

52 

9 

10 

0.0 

68 

1,050 

313 

380 

219 

965 

697 

355 

45 

N 

N 

10 

11 

0.0 

56 

749 

308 

376 

218 

1,050 

724 

332 

38 

0 

0 

11 

la 

0.0 

54 

612 

568 

419 

236 

946 

810 

313 

23 

12 

13 

0.0 

56 

516 

1,570 

497 

744 

934 

851 

296 

29 

13 

14 

0.0 

85 

444 

1,840 

569 

613 

934 

847 

286 

52 

14 

IS 

0.0 

67 

394 

1,160 

608 

478 

911 

845 

265 

35 

F 

F 

15 

16 

0.0 

54 

496 

880 

634 

419 

915 

817 

239 

23 

L 

L 

16 

17 

0.0 

47 

2,140 

826 

635 

395 

939 

779 

218 

22 

17 

U 

0.0 

41 

1,450 

1,020 

588 

390 

949 

713 

198 

19 

0 

0 

It 

19 

0.0 

38 

924 

1,010 

569 

381 

817 

652 

176 

19 

19 

20 

0.0 

36 

676 

1,010 

559 

379 

746 

616 

162 

49 

w 

w 

M 

21 

0.0 

33 

862 

974 

469 

387 

740 

589 

152 

8.3 

21 

22 

0.0 

34 

1,420 

893 

423 

400 

688 

582 

141 

0.8 

22 

23 

0.0 

34 

888 

794 

400 

432 

635 

506 

120 

0.0 

23 

24 

2.6 

33 

608 

712 

372 

621 

593 

499 

109 

0.0 

M 

2S 

39 

62 

486 

648 

340 

704 

587 

500 

105 

0.0 

as 

26 

43 

870 

424 

588 

319 

3,150 

557 

509 

97 

0.0 

26 

27 

42 

724 

508 

548 

296 

7,040 

531 

541 

112 

0.0 

27 

21 

24 

516 

1,140 

534 

291 

3,620 

501 

542 

262 

0.0 

26 

29 

14 

3,090 

1,180 

527 

2,450 

490 

519 

151 

0.0 

29 

30 

7.1 

3,310 

1,440 

524 

2.010 

500 

476 

119 

0.0 

30 

31 

4.5 

.       924 

530 

1,750 

467 

0.0 

31 

MEAN 

5.7 

329 

1,432 

729 

467 

946 

892 

649 

249 

33.9 

MEA^ 

MAX. 

43 

3,310 

5,880 

1,840 

635 

7,040 

1,520 

851 

491 

101 

MAX 

Mm. 

0.0 

4.3 

394 

308 

291 

218 

490 

467 

97 

0.0 

MM. 

V^CR. 

349 

19,590 

88,070 

44,830 

25,960 

58,140 

53,080 

39,900 

14,840 

2,080 

*CFy 

WATER   YEAR   SUMMARY 


E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DtSCHAROE  MEA$UREMB4T  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


MAXIMUM 


OAOi  HT. 

41.85 


^c 


MINIMUM 


DiSOUItOf 

0.0 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


38  21  29 


SW  20     6N       6E 


54,000 


12-23-1955 


OCT   1941-DATE 


JAN  31-MAY  40  #     1931 
OCT  41-nATE 


Station  located  on  U.   S.   Highway  99  bridge,   0.2  mile  south  of  McConnell,    7.0  miles   north  of  Gait.     Maximum  discharge  of  record   listed   is   for 
period   1943   to  date.     Records   furnished  by  U.   S.   Geological  Survey.      Drainage  area  is   724  square  miles. 

#  -  Flood   season  only.. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUMC  rOT  PER  SKONO) 


WATft  YIAJt 


STATION  NO.     STATION  NAMf 


A00020  MORRISON  CREEK  NEAR  SACRAMENTO 

L 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUQ. 


SEPT.       DA^ 


1 

> 
3 
4 
S 

* 
7 
■ 
9 
10 

II 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
It 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
7» 

29 

30 
31 


7.1 
7.2 
4.9 
4.3 
7.0 

6.3 
6.0 
6.0 
6.6 
4.5 

4.2 
4.8 
5.7 
7.0 
6.0 

6.3 
4.3 
4.2 
5.1 
20 

19 
14 
27 

8.2 
7.2 

7.0 
6.4 
5.7 
6.0 
6.3 
4.7 


4.3 
5.5 
5.2 
101 
70 

69 

41 

11 
7.6 
6.4 

6.0 
5.7 
5.5 
4.2 
4.3 

5.6 
5.5 
5.3 

5.1 
4.9 

3.9 
3.6 
4.2 

10 

36 

43 

11 
294 
664 
166 


93 
309 
122 
222 
170 

65 
43 
33 
27 
21 

17 
14 
14 
13 
14 

59 
61 
48 
32 
36 

87 
58 
32 
22 
17 

29 
36 
43 
54 
50 
30 


24 
37 
24 
18 
15 

14 
14 
13 
11 
9.6 

25 
39 
57 
39 
24 

17 
13 
13 
13 
13 

13 

12 

10 
8.8 
9.1 

8.4 

10 

12 

11 
8.7 
7.5 


8.3 
8.3 
8.4 
8.2 
7.8 

5.9 
5.6 
7.4 
8.0 
7.6 

7.8 
7.9 
7.3 
5.8 
4.9 

15 
24 
11 
16 
8.3 

6.7 
7.3 
7.2 
6.9 

6.7 

6.9 
5.1 
5.8 


7.2 
8.3 
8.2 
7.7 
7.8 

5.6 
5.1 
6.6 
6.8 
6.8 

7.2 

90 

27 
8.7 
7.4 

7.2 
6.4 
6.6 
6.9 
5.6 

4.9 
5.4 

31 

12 

37 

89 

20 

10 
8.6 
8.2 
7.2 


8.7 
8.6 
6.1 
5.2 
6.7 

8.1 
13 
7.9 
5.5 
5.4 

5.2 
6.4 
6.4 
9.0 
6.9 

8.3 
7.4 
6.1 
7.2 
8.3 

7.0 
7.4 
6.7 
5.0 
5.4 

6.8 
7.8 
7.7 
7.2 
7.6 


5.4 
26 

8.8 
10 

8.1 

6.5 
5.9 
18 
8.0 
6.8 

6.7 
6.4 
6.5 
7.4 
5.9 


5.1 
4.4 
4.5 
5.4 
5.5 

5.6 
5.2 
5.6 
3.6 
4.5 
5.5 


7.0 
6.8 
7.3 
6.8 
5.0 

5.4 
6.3 
6.5 
6.1 
6.5 

6.4 
4.6 
4.3 
6.0 
6.2 

5.8 
5.2 
5.1 
4.3 
4.1 

5.8 
5.7 
5.8 
5.5 
4.5 

4.2 
5.7 
6.5 
6.5 
6.4 


6.4 
6.0 
5.5 
5.0 
5.2 

7.2 
7.2 
7.3 
7.3 
5.1 

5.0 
5.5 
6.6 
6.6 
6.1 

8.1 
5.2 
4.1 
4.9 
5.7 

6.2 
4.9 
4.1 
3.8 
3.8 

7.0 
10 
9.6 
8.6 
9.1 
7.0 


7.2 
8.6 
6.4 
6.1 
5.8 

5.4 
4.3 
4.2 
6.5 
7.2 

6.9 
7.0 
7.5 
5.1 
4.5 

6.9 
7.6 
7.3 
7.2 
6.8 

5.3 
5.2 
7.2 
6.7 
6.6 

6.3 
6.1 
5.9 
5.5 
5.1 
5.4 


5.6 
5.1 
5.5 
4.9 
4.7 

4.4 
7.6 
8.9 
8.3 
6.9 

4.7 
4.6 
6.2 
7.5 
7.7 

7.2 
7.1 
4.5 
5.5 
7.9 

7.3 
8.4 
7.5 
6.0 
3.5 

3.0 
4.6 
6.0 
5.8 
5.4 


MEAN 

MAX 

MM. 

V^CFT. 


7.7 
27 
4.2 
474 


53.6 
664 
3.6 

3,190 


60.4 
309 
13 
3,710 


17.5 
57 
7.5 
1,080 


8.4 
24 
4.9 
468 


15.4 
90 
4.9 
945 


7.2 
13 
5.0 
426 


7.1 
26 
3.6 
437 


5.7 
7.3 
4.1 
342 


6.3 
10 
3.8 
385 


6.2 


4.2 
384 


6.1 
8.9 
3.0 
362 


MEAN 
MAX 

MIN. 

AC.  FT, 


i      -  ESTIMATB 

Nt-  NO  KCOIO 

*     -  CMSCHAIOE  MEASUtEMENT  Ot 

08SERVATI0N   OF  NO  FLOW 
«    -EANO    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     ^ 

f                         MAXIMUM                         ^ 

r                         MINIMI 

M                           \ 

MSCHAWX 

16.9 

DBOiAaOC 

1,200 

7.13 

MO. 

11 

DAY 

29 

TIMI 

0900 
J 

DBOUUKK 
V 

OAGf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 
J 

f        TOTAl.        \ 


AOf  PKT 

12,200 


'                              LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  29  55 

121  27  06 

SE  32       8N       5E 

1,610               8.53 

1-26-1969 

JULY   1959-DATE 

JULY   1959-DATE 

1959 

1960 

8.15 

usees 

1960        1965 

10.31 

usees 

1964 

7.60 

usees 

Station  located   750  feet  above  Florin  Road   in  southeast  Sacramento.     Tributary   to.  Snodgrass   Slough  via  Beach  and  Stone  Lake 

s .     Recor 

Is   fur- 

nished  by 

U.   S.   Geologl 

cal  Survey.      Drai 

nage  area  is  48.6   squ< 

ire  miles. 
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TABLE    B-6  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


/WAm  VIM 

STATION  NO. 

STATION  NAiMi 

^ 

1971 

B95925 

DELTA-MENDOTA  CANAL  NEAR  TRACY 

J 

'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

2,593 

1,147 

0.0 

0.0 

0.0 

3,963 

4,458 

3,403 

3,722 

4,607 

4,494 

4,028 

1 

1 

2,565 

1,156 

0.0 

0.0 

64 

3,932 

4,732 

3,254 

3.848 

4,590 

4,530 

3,421 

2 

3 

2,576 

1,069 

0.0 

0.0 

0.0 

3,938 

4,736 

2,935 

3,865 

4,654 

4,522 

2,984 

3 

4 

2,672 

930 

0.0 

0.0 

0.0 

3,938 

4,715 

3,041 

3,770 

4,626 

4,526 

2,973 

4 

S 

2,667 

941 

0.0 

0.0 

0.0 

3,942 

4,729 

3,008 

3,843 

4,705 

4,543 

2,988 

S 

« 

2,937 

945 

0.0 

0.0 

0.0 

3,950 

4,557 

3,923 

3,889 

4,635 

4,530 

2,992 

« 

7 

2,802 

941 

0.0 

0.0 

0.0 

3,927 

3,995 

3,875 

4,004 

4,594 

4,526 

2,843 

7 

• 

2,747 

941 

0.0 

0.0 

589 

3,942 

3,825 

3,801 

4,548 

4,565 

4,507 

2,600 

• 

• 

2,594 

941 

0.0 

0.0 

1,980 

3,496 

3,658 

3,264 

4,615 

4,459 

4,485 

2,626 

♦ 

10 

2,426 

1,044 

0.0 

0.0 

2,111 

3,489 

3,265 

3,028 

4,658 

4,482 

4,472 

2,605 

10 

11 

2,452 

1,036 

0.0 

0.0 

2,270 

3,481 

3,257 

3,117 

4,650 

4,499 

4,481 

2,621 

11 

11 

2,438 

1,140 

0.0 

0.0 

2,196 

3,547 

3,100 

3,160 

4,644 

4,538 

4,486 

2,516 

12 

13 

2,150 

713 

0.0 

0.0 

2,520 

3,766 

2,915 

3,179 

4,586 

4,585 

4,490 

2,562 

13 

14 

2,222 

688 

69 

0.0 

2,546 

4,614 

2,881    ' 

3,146 

4,522 

4,520 

4,497 

2,604 

14 

15 

2,126 

317 

35 

0.0 

2,544 

3,672 

2,630 

3,207 

4,556 

4,552 

4,489 

2,580 

IS 

U 

2,149 

0.0 

0.0 

0.0 

2,676 

3,476 

2,636 

3,263 

4,619 

4,573 

4,493 

2,764 

U 

17 

2,064 

69 

0.0 

0.0 

3,050 

3,584 

2,378 

3,320 

4,618 

4,578 

4,497 

2,755 

17 

1« 

2,053 

105 

0.0 

0.0 

3,087 

3,509 

2,301 

3,348 

4.626 

4,571 

4,495 

2,761 

13 

19 

1,642 

0.0 

0.0 

0.0 

3,519 

3,527 

2,323 

3,945 

4,650 

4,552 

4,491 

2,758 

19 

30 

1,450 

0.0 

0.0 

0.0 

3,971 

3,512 

2,331 

4,172 

4,629 

4,518 

4,370 

2,754 

20 

21 

1,424 

0.0 

0.0 

0.0 

3,972 

3,965 

2,322 

4,193 

4,656 

4,591 

4,365 

2,758 

31 

n 

1,607 

0.0 

0.0 

0.0 

3,956 

3,509 

2,492 

4,189 

4,650 

4,599 

4,284 

2,737 

32 

23 

1,604 

0.0 

67 

0.0 

3,994 

3,462 

2,566 

4,179 

4,648 

4,593 

4,162 

2,743 

23 

24 

1,595 

0.0 

0.0 

0.0 

3,931 

3,518 

2,782 

4,342 

4,597 

4,582 

4,090 

2,736 

34 

2S 

1,600  A 

0.0 

0.0 

0.0 

3,896 

3,623 

2,864  B 

4,454 

4,637 

4,556 

4,099 

2,669 

25 

34 

1,503 

0.0 

0.0 

0.0 

3,972 

3,847 

3,335 

4,189 

4,628 

4,566 

4,105 

2,668 

2* 

37 

1,404 

0.0 

0.0 

0.0 

3,936 

3,874 

3,559 

4,064 

4,599 

4,559 

4,106 

2,661 

27 

31 

1,339 

0.0 

0.0 

.0 

3,948 

4,465 

3,745 

3,831 

4,618 

4,503 

4,072 

2,671 

23 

39 

1,326 

0.0 

0.0 

0.0 

3,797 

3,783 

3,670 

4,529 

4,518 

4,109 

2,571 

29 

30 

1,348 

0.0 

68 

660 

4,342 

3,289 

3,666 

4,752 

4,477 

4,120 

2,441 

30 

31 

1,346 

•     0.0 

72 

4,335 

3,729 

4,510 

4,096 

31 

MEAN 

2,046 

470 

7.7 

24 

2,312 

3,805 

3,339 

3,610 

4,439 

4,563 

4,372 

2,780 

MCAM 

MAX. 

2,937 

1,156 

69 

660 

3,994 

4,614 

4,736 

4,454 

4,752 

4,705 

4,543 

4,028 

MAX 

MM. 

1,326 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3,462 

2,301 

2,935 

3,722 

4,459 

4,072 

2,441 

MM. 

^.n. 

125,928 

27,973 

474 

1,452 

128,388 

233,938 

198,429 

221,944 

264,155 

280,580 

268,828 

165,404 

ACn^ 

A    -   25-Hour   Day 
B    -    23 -Hour    Day 
I     -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  MCORO 

*  -  DISCHAMC  MEASWfMMT  OR 

OtSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER    YEAR   SUMMARY 

r    MEAN     ^ 

r                       MAXIMUM                       ^ 

(                         MINIMI 

IM                           > 

MSCHAMf 

2,649 
V               J 

DtSCHAMC     1    OAOi  HT. 
V                        1 

MO. 

MY 

TIMI 
J 

DBOWaOf 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

TWW 
J 

r     TOTAt    ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


37  47  45 


121  35  05 


SW  31     IS       4E 


JUNE    1951-DATE 


JUNE   1951-nATE 


1951 


0.00 


USCGS 


Station  located  at  Tracy  Pumping  Plant  at  intake  to  canal,  6  miles  southeast  of  Byron,  10  miles  northwest  of  Tracy.   Discharge  computed  from 
records  of  operation  of  pumps.   Water  Is  diverted  from  Sacramento- San  Joaquin  Delta  by  way  of  Old  River  and  a  dredged  channel  to  the  Tracy 
Pumping  Plant  where  it  is  lifted  about  200  feet  into  the  canal.   Records  are  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


STATION  NO. 


HATION  NAMtE 


CONTRA  COSTA  CANAL  NEAR  OAKLEY 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT.       DAY 


147 
148 
142 
135 
141 

137 
132 
132 
128 
127 

128 
121 
123 
121 
124 

125 
118 
119 
119 
118 

104 
103 

96 

93 

85  A 

86 


84 


84 
89 
97 
87 
106 

79 
65 
72 
80 
90 

90 
105 
100 
87 
89 

87 
83 
78 
63 
70 

68 
68 
74 
73 
68 

64 
65 
56 
54 
60 


58 
60 
60 
62 
62 

65 
68 
69 
68 
70 

69 
69 
55 
64 
65 

62 
62 
61 
64 
57 

63 
71 
59 
60 
62 

58 
57 
61 
62 
61 
66 


61 
66 
62 
63 
63 

63 
68 
64 
66 
69 

70 
60 
65 
64 
74 

64 
67 
67 
68 
66 

63 
60 
65 
65 
65 

65 
65 
65 


68 
68 
73 
73 
67 

68 
70 
72 
58 
61 

65 
64 
90 
78 
85 


84 
75 
70 
68 

69 
68 
74 
75 
68 

61 
64 
67 
68 
74 
74 


75 
75 
75 
76 
79 

77 
85 
80 
70 
72 

61 
76 
80 
66 
74 

74 
74 
69 
65 
80 

92 
92 
100 
82 
83  B 

95 
90 
85 
90 
93 


84 
82 
72 
83 
79 

86 
86 
79 
74 
76 

75 
84 
84 
84 
86 

87 
86 
112 
107 
104 

115 

98 

104 

113 
132 

143 
138 
131 
113 
108 
107 


118 
114 
119 
124 
123 

127 
125 
132 
132 
133 

132 
132 
135 
142 
143 

149 
150 
149 
147 
147 

141 
159 
165 
163 
162 

156 
156 
154 
154 
162 


157 
165 
164 
159 
160 

164 
161 
153 
149 
151 

157 
153 
161 
172 
176 

173 
168 
168 
169 
173 

179 
183 
181 
171 
167 

166 
166 
167 
163 
162 
154 


154 
157 
162 
159 
174 

180 
170 
180 
180 
186 

196 
197 
197 
189 
186 

182 
178 
181 
190 
192 

189 
182 
179 
170 
148 

198 
196 
185 
184 
182 
182 


163 
154 
146 
149 
152 

148 
150 
153 
152 
149 

152 
144 
145 
145 
136 

129 
125 
123 
115 
108 

118 
124 
112 
121 
101 

84 
83 
84 
80 
80 


1 
2 
3 

4 
S 

6 
7 
• 
9 
10 

11 
13 
I) 
14 
15 

16 
17 
K 
19 
M 

31 
33 
33 

34 
35 

36 
37 
3t 

39 

30 

31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^CFT 


116 

148 

84 

7,124 


78 

106 

54 

4,663 


63 

71 

55 

3,868 


63 

76 

55 

3,902 


65 

74 

60 

3,616 


71 

90 

58 

4,378 


80 

100 

61 

4,724 


97 

143 

72 

5,974 


142 

165 

114 

i,420 


165 

183 

149 

10,150 


180 

198 

154 

11,078 


128 

163 

80 

7,587 


MEAN 
MAX. 
MIN. 
AC.  FT, 


A         25-Hour  Day 
B  23 -Hour   Day 

E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  HECORD 

*  -  DISCHARGE  MEASUREMBO  01 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


f    MEAN     "\ 

c 

MAXIMUM 

>v 

(                         MINIMI 

M                           N 

DKOIAROE 

104 

DBCHAROf 
V 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

DHOiAROf 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


37  59  45 


121  42  00 


NE  25      2N        2E 


FEB   1950-nATE 


FEB   50-DEC   52 


1952 


121.72 


Station  located  at  Pumping  Plant  No.    1,   0.7  mile  east  of  Oakley,   2.6  miles  northwest  of  Knightsen.      Water   is  diverted   from  Sacramento- San 
Joaquin  Delta  by  way  of  Old  River,   Rock  Slough,   and   a  dredged   channel.     A  series  of  4  pumping  plants   lift   the  water  about   115  feet  into 
canal.     Recording  flow  meters  on  pumps.     Records   furnished  by  U.    S.   Bureau  of  Reclamation. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


B95920 


STATION  NAMi 


CALIFORNU  AQUEDUCT  AT  DELTA   PUMPING  PLANT 


(^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

372 

362 

1,650 

1,538 

418 

418 

1,462 

408 

231 

1,742 

4,480 

1,542 

1 

] 

418 

828 

1,649 

1.904 

419 

505 

827 

500 

259 

1,565 

1,609 

1,227 

2 

3 

372 

828 

1,628 

3.360 

418 

979 

1,300 

876 

259 

1,470 

1,545 

1,207 

3 

4 

1,120 

831 

1,620 

1.859 

1,792 

1,379 

1,120 

1,130 

258 

3,360 

1,205 

1,063 

4 

S 

419 

832 

1,543 

1.512 

2,056 

525 

438 

1,402 

434 

1,303 

1,227 

1,120 

S 

6 

418 

822 

3,360 

1,538 

2,036 

1,515 

789 

1,425 

700 

1,621 

1.230 

418 

« 

7 

419 

1,476 

1,173 

1,537 

4,480 

1.295 

851 

180 

669 

1,582 

2,067 

418 

7 

• 

418 

3,173 

952 

1.537 

256 

445 

948 

407 

672 

1,466 

3.920 

418 

• 

♦ 

419 

826 

953 

1.902 

418 

690 

952 

499 

672 

829 

1,621 

418 

9 

10 

413 

827 

952 

3,361 

623 

1.300 

1,576 

876 

669 

1.387 

1,622 

505 

10 

n 

417 

827 

952 

1.860 

414 

1.910 

2.175 

1,130 

672 

2,239 

1,622 

1,387 

n 

12 

418 

827 

1,656 

1,539 

418 

1.347 

571 

1,402 

1,126 

910 

1,622 

2,235 

11 

13 

429 

827 

3,361 

1,537 

698 

883 

705 

1,343 

1,820 

1,231 

1,590 

130 

13 

14 

419 

1.294 

1,302 

1,538 

1,120 

747 

851 

259 

673 

1.237 

2,733 

102 

14 

IS 

418 

1,120 

1,625 

1,538 

417 

445 

949 

276 

673 

1.228 

4,480 

1,278 

IS 

1« 

417 

618 

1,620 

1,896 

418 

687 

950 

500 

672 

1.243 

1,626 

1.227 

U 

17 

353 

1,365 

1,621 

3,361 

417 

1.302 

1,599 

877 

673 

1.985 

1,619 

1,061 

17 

11 

462 

1,367 

1,620 

1.638 

418 

1.315 

2,495 

994 

706 

2.419 

1,619 

698 

1« 

19 

364 

1,367 

2,669 

1,530 

416 

131 

573 

672 

1,469 

1.660 

1,619 

1.120 

19 

20 

372 

1,364 

3,360 

1,641 

409 

218 

703 

673 

3,224 

1.851 

1,619 

582 

30 

21 

372 

2,280 

1,308 

1,635 

418 

238 

854 

620 

785 

1,853 

2,666 

1,223 

21 

22 

372 

3,711 

1,617 

1,568 

419 

463 

842 

635 

1,226 

1,856 

3,360 

1,227 

22 

23 

371 

1,613 

1,618 

1,954 

418 

830 

465 

469 

1,348 

1,681 

1,163 

1,059 

33 

24 

372 

1,718 

1,605 

1,820 

419 

1,504 

465 

671 

1,840 

1,575 

1.350 

418 

34 

2S 

413 

1,718 

1,623 

737 

418 

1.290 

403 

673 

1,827 

2,240 

1.350 

698 

35 

26 

350 

1,719 

2,901 

960 

415 

87 

1.029 

672 

1,788 

898 

1.347 

1,120 

2* 

27 

350 

1,715 

4,480 

945 

355 

190 

1,372 

673 

4,060 

1,258 

1,329 

417 

37 

2* 

350 

2,621 

2,184 

954 

412 

180 

1,495 

556 

1,520 

1,584 

2.257 

418 

3t 

2» 

347 

4,060 

1,535 

1,115 

471 

1.343 

282 

1,742 

1.610 

3.453 

417 

39 

30 

350 

1,521 

1,489 

1,718 

823 

259 

1,120 

1,742 

1.619 

1.619 

418 

30 

31 

608 

•1,539 

4,813 

1,495 

382 

2.717 

1,619 

31 

MEAN 

423 

1,482 

1,844 

1,818 

762 

826 

1,012 

728 

1,147 

1,652 

2,006 

852 

MfAM 

MAX. 

1,120 

4,060 

4.480 

4,813 

4,480 

1,910 

2,495 

1.425 

4.060 

3,360 

4,480 

2,235 

MAX 

MIN. 

347 

362 

952 

737 

256 

87 

259 

180 

231 

829 

1.163 

102 

MM. 

V^C.FT. 

26,008 

88,178 

113,385 

111,758 

42,318 

50,790 

60,219 

44,791 

68.250 

101,590 

123,348 

50,719 

ACFy 

E      -  EHIMATH) 
Nt  -  NO  RECOtO 

*  -  DiSCHAItOE  MEASUtEMBO  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD     « 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r    MEAN     >i 

r                       MAXIMUM                       ^ 

(                         MINIMI 

M                          ^ 

NSCHAMM 

1,217 

OBCHAIOf         OAOi  HT. 
V 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

DSOiAMC 

OAOI  HT. 

MO. 

DAY 

nMi 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


37  48  02 


121  37  09 


SE  35        IS     3E 


OCT   1968-DATE 


Delta  Pumping  Plant  located  4.5  miles  south  of  Byron.-  Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.  Water  diverted  from 
Sacramento- San  Joaquin  Delta  via  Clifton  Court  Forebay  and  lifted  about  240  feet  into  the  canal.  Prior  to  November  1969,  water  was 
diverted  via  Italian  Slough. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FOT  PER  SKOND) 


B89100 


STATION  NAMI 


MARSH  CREEK  NEAR  BYRON 


(Iday 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0 

15 

24 

9.3 

3.8 

5.7 

2.5 

0.7 

1 

a 

0.0 

57 

25 

9.0 

3.5 

5.8 

4.0 

0.5 

a 

9 

0.0 

25 

19 

8.1 

3.7 

5.0 

4.0 

0.5 

3 

4 

0.0 

176 

16 

7.8 

3.8 

4.7 

3.1 

0.5 

4 

5 

0.0 

67 

15 

7.8 

3.7 

4.4 

2.7 

0.3 

s 

6 

0.0 

30 

14 

7.8 

3.7 

4.1 

2.3 

0.2 

6 

r 

0.0 

19 

13 

7.5 

3.7 

4.7 

2.0 

0.1 

7 

• 

0.0 

14 

12 

7.0 

3.8 

4.5 

2.4 

0.1 

• 

9 

0.0 

12 

12 

7.0 

3.7 

3.9 

2.3 

0.0 

9 

10 

N 

0.0 

8.8 

11 

6.8 

3.6 

5.1 

2.0 

0.1 

N 

N 

N 

10 

11 

0 

0.0 

7.4 

12 

6.6 

3.2 

4.7 

1.4 

0.1 

0 

0 

0 

11 

11 

0.0 

6.6 

22 

6.4 

11 

4.0 

1.0 

0.0 

ia 

13 

0.0 

7.5 

63 

6.4  . 

16 

3.5 

1.2 

0.0 

IS 

14 

0.0 

8.2 

43 

5.9 

7.2 

5.9 

0.7 

0.0 

14 

IS 

F 

0.0 

6.2 

33 

5.7 

6.7 

4.5 

0.4 

0.0 

F 

F 

F 

IS 

14 

L 

0.0 

43 

29 

5.9 

5.7 

3.8 

0.2 

0.0 

L 

L 

L 

1« 

17 

0.0 

104 

26 

6.4 

5.1 

4.9 

0.2 

0.0 

17 

It 

0 

0.0 

101 

24 

5.4 

4.4 

4.3 

0.2 

0.0 

0 

0 

0 

13 

19 

0.0 

88 

21 

5.9 

3.8 

3.0 

0.3 

0.0 

19 

20 

W 

0.0 

54 

19 

5.2 

4.2 

2.8 

0.3 

0.0 

w 

w 

w 

20 

21 

0.0 

69 

17 

4.9 

4.1 

3.1 

0.3 

0.0 

21 

32 

0.0 

40 

16 

5.0 

3.8 

2.8 

0.3 

0.0 

22 

23 

0.0 

31 

14 

4.9 

3.8 

2.7 

0.2 

0.0 

23 

24 

0.0 

26 

14 

4.5 

4.0 

2.4 

0.3 

0.0 

24 

as 

0.0 

22 

12 

4.4 

4.1 

2.5 

0.2 

0.0 

2S 

26 

0.0 

24 

12 

4.0 

27 

2.1 

0.0 

0.0 

24 

27 

0.0 

31 

11 

4.5 

18 

2.2 

0.3 

0.0 

27 

23 

0.0 

24 

11 

4.4 

11 

1.9 

0.6 

0.0 

23 

29 

53 

35 

10 

8.9 

2.0 

0.6 

0.0 

29 

30 

15 

31 

9.9 

7.2 

1.9 

0.7 

0.0 

30 

31 

26 

9.6 

6.4 

0.6 

31 

MEAN 

0.0 

2.3 

39 

19 

6.2 

6.5 

3.8 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAI 

MAX. 
MM. 

0.0 
0.0 

53 

176 
6.2 

63 

9.3 

27 

5.9 

4.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

MA) 

0.0 

9.6 

4.0 

3.2 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM 

V^CR. 

0.0 

135 

2,400 

1,170 

346 

402 

224 

74 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

Acn 

E      -  ESHMATH) 
NR  -  NO  RECOtO 

*  -  DISCHAtOE  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMO     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r    MEAN     >v 

f 

MAXIMU 

M 

N 

DiSCHAIKM 

6.57 

MSCHAME 

313 

OAOC  HT. 

5.01 

MO. 

12 

DAY 

4 

TIME 

0900 
J 

MINIMUM 


DiSCHAMf 

0.0 


f        TOTAi       >v 


ACM  fm 

4,750 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


37   52  25 


121  43  35 


SW  2        IS 


2E 


3,880 


11.62 


1-31-1963 


FEB   1953-DATE 


FEB   1953-nATE 


1953 


177.87 


USCGS 


Station  located  40  feet  below  highway  bridge,    1.2  miles  above  Marsh  Creek  Dam,   5.0  miles  west  of  Byron.      Station  affected  by  backwater   from 
Marsh  Creek  Reservoir.     Maximum  gage  height  of  record   is   12.98   feet  on  December  23,    1955.      Tributary   to  San  Joaquin  River.     Records   furnished 
by  U.   S.  Geological  Survey.     Drainage  area  is  42.6  square  miles. 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUtIC  FiET  PER  SSCONO) 


WATfR  YIAI 


1<J71 


012200 


nATION  NAMf 


8I0HELL  CREEK  NEAR  rT  BlOMELL 


[^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

3.5« 

5.2 

11 

6.1 

30 

15 

74 

136 

70 

7.5 

2 

3.5 

S.O 

10 

5,8 

30 

12 

82 

122 

66 

7,4 

3 

3.6 

5.0 

9.9 

5.8 

28 

18 

108 

116 

61 

7.4 

4 

3.5 

5.4» 

9,7 

5,8 

25 

14 

146 

116 

56 

7.5 

S 

3.T 

9.2 

11 

5,6* 

24 

13 

153 

114 

52 

7.3 

4 

3.9 

7,1 

13 

5.6 

21 

14 

57   • 

139 

118 

49 

7.6 

1 

4.0 

6.2 

14 

5.8 

20 

13 

141 

128 

46 

7.8 

• 

4.0 

9.4 

13   • 

5.8 

18 

13 

164 

141   • 

44 

7.2 

« 

4.0 

30 

12 

6.3 

17   • 

13 

194 

142 

41 

6.9 

10 

4.1 

12 

11 

7.2 

19 

13   • 

199 

164 

37 

6.7 

10 

n 

3.9 

11 

11 

6,8 

20 

13 

202   • 

153 

34 

10 

6.7 

13 

3.9 

10 

9.3 

6,5 

21 

15 

211 

139 

30 

6.5 

13 

3.9 

a. 2 

9.4 

6.3 

24 

14 

213 

135 

28 

6.4 

14 

4,0 

7,3 

7,7 

6,3 

25 

13 

201 

132 

26 

6.4 

IS 

3.9 

6.6 

6,8 

6,1 

27 

12 

193 

132 

25 

6.4 

1* 

4.0 

6.2 

7.4 

9,8 

25 

12 

176 

133 

24 

6.3 

17 

4.0 

5.9 

7,1 

119 

24 

13 

163 

130   • 

23 

8*9* 

6.4 

13 

4.5 

5,8 

7,1 

189 

22 

15 

157 

126 

22 

6.S 

19 

4.4 

5,7 

7,4 

140 

21 

14 

152 

123 

22 

6.4 

30 

5.0 

5.6 

7.4 

112 

20 

13 

145 

120 

21 

6.4 

30 

21 

5.0 

5.6 

7.4 

90 

22 

17 

140 

119 

20 

6.5* 

31 

33 

5.4 

6.3 

7,3 

74 

19 

29 

135 

117 

19 

6.4 

33 

33 

6.2 

9,0 

6,8 

64 

18 

90 

138 

US 

18 

6.3 

33 

34 

5.5 

27 

6.8 

54 

18 

84 

154 

111 

17 

6.0 

34 

3S 

5.4 

29 

6.8 

45 

IT 

67 

168 

117 

16 

6.2 

3S 

36 

5.2 

19 

6,5 

37 

19 

75 

173 

130 

16 

8.2 

3* 

37 

5.1 

15 

6,5 

33 

18 

63 

175 

111 

15 

8.2 

V 

33 

5.9 

13 

6,5 

31 

17 

53 

175 

95 

15 

8.0 

33 

3« 

5.7 

12 

6.3 

30 

52 

189 

85   • 

14 

9.6 

3» 

30 

5.3 

11 

6,3 

29 

56 

70 

183 

75 

14 

8.9 

30 

31 

5.3 

6,3 

30 

50 

152 

14 

31 

MiAN 

4.5 

10.5 

8,7 

38,0 

21.8 

29,3 

52,0 

161 

123 

30.8 

7.1 

MfAN 

MAX. 

6.2 

30.0 

14,0 

189 

30,0 

90,0 

70,0 

213 

164 

70.0 

14.0 

9.6 

MAX 

MUN. 

3.5 

5.0 

6.3 

5.6 

17.0 

12.0 

38.0 

74.0 

75.0 

14.0 

6.0 

Mm. 

^C.FT. 

276 

622 

533 

2338 

1208 

1801 

3092 

9907 

7329 

1894 

588 

420 

ACfy 

I      -  ESTIMATED 
Nt  -  NO  UCMD 
•   -  DKCHAROE  MEASUIEMBiiT  Ol 

OtSE«VATK>N  or  KOW  MADE  THIS  DAY. 

«   —    E  ANO  * 


WATER  YEAR  SUMMARY 

r                         MAXIMUM          > 

r                           MINIMI 

M      ^ 

DdCHAMi 
41.5 
V         J 

MICMAMI 
345 

OAOf  MT 

4.57 

MO. 

01 

DAY 

17 

TUMI 

1315 

■J 

MSCHAaOt 
3.4 

OAOf  HT 

2.97 

MO 

10 

DAY 
01 

TIMI 

0000 

J 

LOCATION 


MAXIA4UM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CF$ 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
OH 
CAGE 


REF. 
DATUM 


1*1  52  5T 


SE6  46h  i6e 


682 


5.64 


12/21+/64 


APR  55-OCT  57  e  APR  55-OCT  57  8 
MAY  58-DATE  MAY  58-DATE 


1958 


Station  located  E  of  New  Pine  Creek- Part  Bidvell  Highway,   2.0  mi.   NW  of  Port  Bidwell. 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Drainage  area  is  approximately  25.6  sq.  mi. 

8  -  Irrigation  season  on]y. 


Tributary  to  ^pper  Alkali  Lake.     Stage-dlscherge 
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P      B       K     f 

t*^^A  \ 

GE 

TAdLc   D--9  \voni.# 

f^ATBt  YEAR  STATION  NO. 

STATION  NAME 

■\ 

DAILY  MEAN  DISCHAR 

1971 

615150 

CEDAR    CREEK    NEAR    CEDARVILLE 

J 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

1 

Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

0.2« 

0.7 

7.5 

3.2 

9.9 

5.2 

26 

32 

32 

8.0 

2.8 

0.9 

, 

a 

0.2 

0.6 

7.1 

3.1 

9.3 

4.9 

26 

33 

34 

7.4 

2.4* 

0.9 

3 

3 

0.2 

0.6 

6.9 

3.1 

9.1 

4.0 

25 

42 

37 

7.0 

2.3 

0.8 

3 

4 

0.2 

0.74 

6.6 

3.1 

8.8 

5.0 

25 

51 

33 

6.4 

2.1 

0.8 

4 

s 

0.2 

0.7 

8.0 

3.1 

8.5 

4.8 

27 

46 

29 

6.0 

2.0 

0.7 

5 

6 
7 
1 

» 
10 

0.2 

0.8 

12 

3.2 

8.3 

4.6 

28 

41 

27 

5.8 

2.0 

0.7 

4 

0.3 

0.9 

13 

2.6 

7.8 

4.6 

26      • 

40 

25 

5.9 

1.9 

1.0 

7 

0.3 

1.0 

12      • 

1.3 

7.5 

4.7 

26 

41 

24      • 

6.8 

1.8 

0.8 

s 

0.3 

1.2 

11 

4.2 

7.3« 

4.7 

27 

41 

23 

5.8 

1.7 

0.6 

9 

0.3 

1.3 

9.6 

5.8 

8.4 

4.7« 

27 

38 

23 

5.4 

1.7 

0.6 

10 

1) 

0.3 

1.4 

8.7 

5.2 

8.5 

5.0 

25 

37      • 

20 

4.7 

1.6 

0.6 

11 

13 

0.3 

1.5 

7.4 

4.9 

8.5 

5.7 

24 

37 

19 

4.3 

1.6 

0.6 

12 

13 

0.3 

1.6 

6.8 

4.7 

8.6 

6.0 

24 

36 

17 

4,2 

1.5 

0.5 

13 

0.3 

1.6 

6.1 

4.5 

8.5 

5.9 

27 

32 

16 

4.1 

1.4 

0.5 

14 

15 

0.3 

1.7 

5.7 

4.4 

8.9 

6.2 

28 

30 

15 

3.9 

1.3 

0.5 

IS 

16 

0.3 

1.7 

5.5 

12 

8.4 

6.4 

27 

28 

14 

3.9 

1.3 

0.5 

16 

17 

0.3 

1.7 

5.1 

61 

8.3 

6.4 

27 

26 

15      • 

3.8 

1.2« 

0.5 

17 

It 

0.4 

1.7 

4.3 

64 

8.1 

6.4 

26 

24 

14 

3.8 

1.2 

0.5 

13 

19 

0.5 

1.7 

4.8 

47 

7.8 

6.8 

27 

24 

13 

3.9 

1.1 

0.5 

19 

20 

0.5 

1.7 

4.7 

40 

7.4 

8.5 

26 

24 

12 

4.1 

1.0 

0.5 

30 

21 

0.6 

1.7 

4.1 

30 

7.2 

11 

25 

22 

11 

3.6 

1.1 

0.5 

31 

22 

0.6 

1.7 

3.8 

22 

7.0 

18 

24 

21 

10 

3.4 

1.1 

0.5 

33 

33 

0.7 

1.8 

3.5 

18 

6.8 

60 

24 

21 

9.5 

3.3 

1.0 

0.5 

33 

24 

0.9 

2.1 

3.4 

16 

6.7 

47 

22 

21 

8.8 

3.3 

0.9 

0.5 

34 

25 

0.9 

32 

3.4 

14 

6.1 

41 

22 

21      • 

10 

3.1 

0.9 

0.5 

35 

36 

0.9 

21 

3.4 

13 

6.5 

51 

24 

22 

21 

2.9 

0.8 

1.2 

36 

37 

o.a 

12 

3.1 

12 

5.3 

41 

25 

21 

14 

2.8 

O.a 

1.2 

37 

33 

0.8 

9.5 

3.2 

12 

5.1 

37 

27 

21 

13 

2.6 

0.8 

1.0 

33 

39 

0.8 

8.6 

3.3 

11 

36 

31 

27 

11      • 

2.5 

0.8 

2.5 

39 

30 

0.7 

7.7 

3.4 

10 

35 

32 

28 

9.3 

2.5 

0.7 

2.9 

30 

31 

0.7 

3.2 

10 

29 

29 

2.9 

0.8 

31 

MEAN 

0.5 

4.1 

6.1 

14.5 

7.8 

16.7 

26.0 

30.9 

18.7 

4.5 

1.4 

0.8 

MEAM 

MAX. 

0.9 

32.0 

13.0 

64.0 

9.9 

60.0 

32.0 

51.0 

37.0 

8.0 

2.8 

2.9 

MAX 

MIN. 

0.2 

0.6 

3.1 

1.3 

5.1 

4.0 

22.0 

21.0 

8.8 

2.5 

0.7 

0.5 

MIN. 

V^C.FT. 

28 

2*4 

378 

889 

434 

1024 

1547 

1898 

1110 

274 

86 

48 

K.nJ 

I      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  RKORD 
*  -  DISCHAROE  MEASUREMBfr  OR 

OtSiRVATION  or  HOW  MADE  THIS  DAY. 

«   -    E  AMP  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MEAN     >v 

r                      MAXIMUM                      ^ 

r                           MINIMUM                           > 

DHOUtOI 

11.0 
V              J 

OnCHAROI 

75 

OAM  HT. 
4.79 

MO. 

01 

DAY 
17 

TIME 
1900 
J 

DISCHAROf 
0.2 

OAOi  HT. 

2.39 

MO. 
10 

DAY 
02 

TIME 
0330 
J 

LOCATION 


k\  31  U8 


120  11  15 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE6  42M  16E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


81 


5.^3 


1/23/70 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAY  58- DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAY  58-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1958 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  above  Cedarville-Alturas   Highway  culvert,   immediately  W  of  Cedarville.     Tributary  to  Middle  Alkali  Lake.      Stage-discharge 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Drainage  area   is  approximately  25  sq.  ml. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


1971 


GI7150 


STATION  NAMi 


EAGLE  CREEK  AT  EAGLEVILLE 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 
a 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

s 

» 

6 

« 

7 

7 

• 

• 

♦ 

• 

10 

10 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

IS 

IS 

1* 
17 
It 
1» 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

DATA 

INSUFFICIEin 

TO  COMPUTE 

DISCHARGE 

U 
17 
It 
l» 
30 

31 

aa 

33 
34 

3S 

3* 

3t 

37 

37 

at 

3t 

at 

3f 

30 

30 

31 

31 

IMCAN 

MEAN 

MAX. 

MAX 

MM. 

MM. 

^.FT. 

»cnj 

i      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RfCOtO 

*  -  DISCHAROE  MEASMEMBIT  Ot 

OttCRVATION   Of  NO  FLOW 

#  -  E  AMD    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 

r  MEAN   ^ 

f                         MAXIMUM                         ^ 

f                         MINIMI 

M                          ^ 

DISOUMC 

DOCHAROC 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TUMI 

J 

DHCMAMi 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

f       TOTAt 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


In  X8  \0 


120  07  27 


SE23  UON  16e 


MAY  58-DATE 


MAY  58-IlATE 


1958 


Station  located  0.6  ml.  SW  of  Eaglevllle.     Tributary  to  Middle  Alkali  Lake.     Stage-discharge  relationship  affected  by  Ice  at  times. 
Drainage  area  is  6.36  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SKOND) 


^WATB  YEAR 

STATION  NO. 

HATION  NAMC 

> 

1971 

G31140 

PINE    CREEK    AT    EAGLE    LAKE    NEAR    SUSANVILLE 

J 

(^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

s^ 

1 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

177 

226 

154 

1.7 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

177 

166 

161 

1.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

194 

206 

143 

0.6 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

213 

235 

117 

0.1 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

262 

233 

108 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

342 

203 

66 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

386      • 

169 

66 

0.0 

0.0 

0.0 

r 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

322 

169 

47 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

» 

0.0 

0.0 

o.o* 

0.0 

0.0 

0.0 

360 

167 

36      • 

0.0 

0.0 

0.0 

f 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

475 

161 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

390 

143 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

364 

142 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

0.0 

359 

141 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

355 

126 

8.8 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.5 

0.0 

404 

116 

7.4 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

0.0 

446 

107 

6.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

480 

94 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.2 

0.0 

427 

87 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

324 

79 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1» 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

263 

67 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

256 

60 

1.3 

0.0« 

0.0 

0.0 

21 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

207 

58 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9,4 

162 

57 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

87 

172 

49 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

2S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

161 

164 

47 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

189 

180 

59 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

169      • 

214 

67 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2t 

0.0 

0.0 

0.0 

57 

0.0 

216 

244 

99 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

2t 

2« 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

207 

276 

131 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2« 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

239 

269 

142 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.2 

228 

134 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.8 

48.6 

296 

128 

35.0 

0.1 

0.0 

0.0 

MiA^ 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

57.0 

3.8 

239 

460 

235 

161 

1.7 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

164 

47.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

163 

43 

2966 

17665 

7694 

2064 

7 

AC.Fy 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 

•  -  DISCHARGE  MEASUREMB4T  OR 

ORSERVATION  OF  H.OW  MADE  THIS  DAY. 

S   —    E  AND  * 


WATER   YEAF 

SUMMARY 

r     MEAN     >v 

r                      MAXIMUM                      ^ 

r                         MINIMI 

IM                           N 

DHOMMI 
42.6 

OtSCHAMf 
521 

V 

OAOf  HT. 
4.90 

MO. 

04 

DAY 
10 

TIME 

0700 

J 

0.0 

OAOf  HT 

1.36 

MO. 
10 

DAY 
01 

TIMI 

0000 
J 

(       TOTAl       N 


ACRE  rtn 

30862 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


40  39  56 


LONGITUDE 


120  1*7  OT 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


HEl  32N  lOE 


936 


5.60 


DISCHARGE 


1/24/70 


JUL  56-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


JUL   56-mTE 


1970 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  above  mouth,   I8  ml.  NW  of  Susanvllle.     Tributary  to  Eagle  Lake.     Stage-discharge  relationship  affected  by  ice  at  times. 
Drainage  area  is  approximately  227  sq.  ml.     Prior  to  October  I969,   gage  located  at  site  1  mi.  upstream. 


a 
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TABLE  B-5  (Cont.) 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 
(IN  cueic  ncT  m  ucono) 


WATH  YiAl 


1971 


STATION  NO. 


661705 


STATION  NAIM 


LONG  VALLEY  CREEK  NEAR  HALLELUJAH  JUNCTION 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

0.9» 

2.1 

9.5 

^,2 

21 

17 

56 

32 

80 

6.4 

2.7 

1.1 

1 

2 

1.0 

2.1 

9.8 

6.7 

21 

21 

35 

33 

62 

6.0 

1.1 

3 

3 

1.0 

2.1 

11 

4.8 

15 

24 

29 

90 

53 

5.6 

1*1 

3 

4 

1.0 

2.1 

22 

5.9 

9.4 

21 

29 

100 

46 

5.3 

1.2 

4 

S 

1.0 

7.3* 

19 

5.8 

17 

16 

34 

92 

53 

5.0 

1.1 

S 

« 

1.1 

7.9 

15 

5.4 

19 

16 

49 

94 

45 

4.7 

1.1 

4 

7 

1.1 

5.9 

16 

5.7» 

19 

19 

88 

92 

42 

4.5 

1.2 

7 

■ 

1.1 

5.2 

18 

6.1 

19 

22 

62      • 

92 

♦  0 

4.3 

1.2 

• 

f 

1.2 

5.5 

16      • 

6.3 

19 

18 

60 

84 

38 

4.0 

1.2 

* 

10 

1.2 

7.1 

12 

6.8 

19      • 

16 

75 

80 

36      • 

3,9 

1.2 

10 

n 

1.2 

5.2 

11 

7.1 

20 

17      • 

58 

77 

32 

3.7 

1*2 

II 

11 

1.2 

6.3 

10 

7.3 

23 

41 

55 

73 

30 

3.4 

1.1 

13 

13 

1.3 

5.1 

6.6 

7.3 

23 

IS 

56 

77      • 

27 

3.3 

1.1 

13 

u 

1.3 

4.7 

8.5 

7.5 

2* 

19 

55 

78 

27 

3.1 

1*2 

14 

IS 

1.3 

4.8 

9.6 

7.9 

21 

29 

52 

77 

24 

3.0 

1*2 

IS 

16 

1.4 

4.7 

6.2 

8.3 

23 

29 

52 

72 

21 

2.9 

1.2 

14 

17 

1.4 

4.6 

8.7 

57 

23 

28 

55 

64 

19 

2.7 

1.2 

17 

U 

1.4 

4.8 

8,9 

45 

19 

21 

53 

58 

17 

2,5 

1.2 

It 

1« 

1.4 

5.0 

10 

39 

15 

21 

45 

54 

15 

2,5 

1.3 

1» 

30 

1.5 

5.1 

8.4 

10 

16 

21 

42 

48 

13 

2,1* 

1.3 

30 

31 

1.5 

5.5 

8.8 

19 

23 

22 

42 

60 

12 

2.2 

1.3 

31 

33 

1.6 

5.8 

7,4 

19 

22 

23 

38 

82 

11 

1.5 

1.3 

33 

33 

1.6 

5.8 

5.6 

5.8 

21 

51 

37 

61 

9,7 

1.3 

1.3 

33 

34 

1.7 

6.1 

7.0 

5.2 

20 

66 

38 

52 

9.2 

1.2 

1*3 

34 

3S 

1.8 

16 

7.0 

5.0 

20 

48 

44 

54 

8.6 

1.1 

1*3 

3S 

34 

1.8 

16 

6.9 

s.o 

I* 

328      • 

126 

51 

8,9 

1.1 

1.4 

34 

37 

1.8 

9.2 

7.3 

16 

14 

151      • 

60 

71 

8,7 

1.1 

1.4 

37 

3* 

1.8 

13 

8.1 

9.9 

16 

156 

41 

61 

7,4 

1.1 

1.4 

38 

39 

2.0 

15 

8.3 

21 

157 

36 

58      • 

7,2 

1.2 

1.4 

3* 

30 

2.1 

10 

7.9 

20 

168 

33 

72 

6,8 

1.2 

1*1* 

1*4 

30 

31 

2.2 

8.3 

20 

126 

T2 

2.2 

31 

MEAN 

1.4 

6.7 

10.3 

13.1 

19,1 

55,7 

SI. 2 

69,7 

27,0 

3.0 

1.2 

MiAM 

MAX. 

2.2 

16.0 

22.0 

57.0 

24,0 

328 

126 

100 

80,0 

6.4 

1.4 

MAX 

MIN. 

0.9 

2.1 

5,6 

4.8 

9,4 

15,0 

29.0 

32.0 

6.8 

1.1 

1.1 

MM. 

^CFT. 

87 

397 

632 

803 

1062 

3425 

3045 

4286 

1606 

187 

78 

73 

AC.nJ 

i      -  ESTIMATEO 
NR  -  NO  UCOtO 

•  -  DISCHAROi  MEASUIUMB4T  Ot 

OtSHVATION  OF  H.OW  MAOC  THIS  DAY. 

S   —    i  AND  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 

r    MIAN     >v 

r                       MAXIMUM                       > 

f                       MINIMI 

M                         ^ 

DHCHAtOt 
21.7 

MSCHAMI 
598 

OAOf  HT. 
3.98 

MO. 

03 

DAY 
26 

TIMI 
0745 

OlSCHAMf 

0,90 

OAOt  HT. 

2.22 

MO. 

10 

DAY 
01 

TIMI 

0000 

-J 

TOTAl 


15681 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  1*6  55        121  CA  lit 


SW3  22N  17E 


3520 


9.16 


1/24/70 


DEC   57-nATE 


DEC  57-DATE 


1957 


Station  located  at  U.  S.  Hlghvay  70  Bridge,   2  mi.  west  of  Hallelujah  Junction.     Tributary  to  Honey  Lake.     Stage-discharge  relationship 
affected  by  ice  at  times.     Drainage  area  is  approximately  100  sq.  mi. 
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TABLE  B-6 

STREAMFLOW  MEASUREMENTS 
AT  MISCELLANEOUS  SITES 


This  table  shows  the  discharge 
rate  on  various  streams  at  locations  other 
than  those  where  continuous  recorders  are 
maintained. 
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TABLE  B-6 
STREAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


Stream 


Location 


Latitude 


Longitude 


Measurements 


Date 


Discharge 
(cfs) 


Delta  Cross   38°14'22"  I21°30'57"  6-2-1971  7,878  (a,  b) 
Channel  at  to     7,792  (a,  b) 

Walnut  Grove  6-3-1971 


a  The  flows  shown  are  mean  cyclic  flow  for  a  tidal  phase 
which  approximates  24  hours  and  50  minutes  in  time. 

b  The  mean  cyclic  flow  is  toward  the  downstream  direction 
of  the  channel. 
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TABLE  B-7 

DIVERSIONS 

The  Department  has  reduced  its  diversion 
program  to  measuring  the  major  diversions  on  the 
Feather  and  Yuba  Rivers . 

This  table  includes  diversion  data  on  the 
Sacramento  River,  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of 
Reclamation,  and  on  the  Mokelumne  River,  furnished 
by  the  East  Bay  Municipal  Utility  District.   The  data 
are  published  as  received  from  these  agencies. 

Additional  diversion  data  not  included  in 
this  table  may  be  obtained  from  the  Water  Rights 
Division  of  the  State  Water  Resources  Control  Board. 
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TABLE  B-7  (Condnued) 
DIVEKSIONS  --  FEATHER  AND  YUBA  RIVEKS 

October  1970  through  September  1971 


WATER    USER 

MILE 

AND   BANK 

ABOVE 

MOUTH 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
0CT-$CPT. 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

FEATHER  RIVER 

--NICOLAUS   BRIDGE- - 

9.2 

Hautaml   Brothers 

9.75R 

1-20 
1-30 

340 

1,360 

1,100 

1,690 

1,640 

790 

6,920 

--BEAR  RIVER- - 

Garden  Highway  Mutual 
Water   Company 

13.  IR 

2-20 
1-24 

1,530 

2,800 

3,210 

3,350 

3,050 

1,030 

14,970  a 

Feather  Water  District       b 

15. 2R 

3-14 

12 

437 

988 

1,480 

1,601 

810 

209 

5,537 

Plumas  Mutual  Water  Company 

17. 5L 

2-18 

144 

540 

1,570 

1,500 

1,690 

1,300 

746 

7,490  a 

Tudor  Mutual   Water   Company 

18.  AR 

2-30 
1-35 

141 

449 

575 

931 

1,210 

520 

140 

3,966 

Feather   Water   District        b 

20. 4R 

4-26 

236 

1,020 

2,040 

3,220 

3,830 

2,470 

1,330 

14,146 

Oswald  Water  District 

21. 4R 

2-16 

216 

470 

443 

299 

33 

1,461 

-YUBA  RIVER- - 

--GAGING   STATION    -    FEATHER  RIVER 

AT  YUBA  CITY-- 

28. 0# 

--10TH  STREET  BRIDGE— 

28.2 

City  of   Yuba   City        c 

29. 6R 

3-20 

366 

213 

196 

213 

207 

240 

300 

364 

551 

735 

695 

529 

4,609 

Sutter   Extension  Water   District        d            38.  IR 

1-36 
1-46 

7,997 

6,444 

5,590 

4,871 

1,515 

26,417 

• 

1-48 

--HONCUT   CREEK- - 

43. 7L 

--FEATHER  RIVER  OUTLET  AT 

THERMALITO  AFTERBAY-- 

58. 2R 

--THERMALITO  DIVERSION  DAM-- 

65.6 

Western  Canal  Outlet  at 
Thennalito  Afterbay 

19/3- 18D** 

Gravity 

16,650 

8,325 

13,390 

36 ,340 

31,010 

33,170 

31,280 

U,380 

183,545 

Richvale  Canal  Outlet   at 
Thermalito  Afterbay 

19/3- 18D** 

Gravity 

361 

8,235 

19,080 

13,490 

15,240 

14,230 

6,504 

77,140 

P.   C.   &  E.   Outlet  at 
Thermalito  Afterbay 

19/3- 19E** 

Gravity 

1 

363 

729 

639 

704 

655 

130 

3,221 

Sutter-Butte   Canal  Outlet 
at  Thermalito  Afterbay 

18/3-5B** 

Gravity 

26,330 

6,214 

20,110 

49,330 

80,810 

75,850 

89,300 

85,190 

47,690 

480,824 

--OROVILLE   DAM-- 

70. A 

FEATHER  RIVER,   TOTAL  DIVERSIONS 

43,708 

14,752 

196 

213 

207 

20,883 

75,934 

154,869 

139,895 

158,553 

147,010 

74,026 

830,246 

**  Diversions  are  via  Thermalito  Afterbay.  Figures  represent  North  Townships,  East  Ranges, 
and  Sections.  Letters  represent  the  1/4-1/4  sections  which  are -lettered  from  A  through 
R,  excluding  I  and  0,  similar  to  the  numbering  of  sections  within  a  township. 

#   Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  stream. 


Includes  an  undetermined  amount  of  spill  to  river. 
Records  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclaoution. 
Records  furnished  by  City  of  Yuba  City. 
Records  furnished  by  Sutter  Extension  Water  District. 


YUBA  RIVER 

—HIGHWAY  99E  BRIDGE-- 

0.0 

--DACUERRE   POINT  DAM-- 

11.0 

Hallwood   Irrigation  District 

11. OR 

Grav  i  ty 

6,090 

6,300 

4,730 

2,370 

19 

1,310 

10,100 

NR 

NR 

14,900 

14,200 

10,100 

NR 

Cordua   Irrigation  District 

11. OR 

Gravity 

8,550 

9,560 

6,760 

3,360 

142 

5,170 

11,050 

1 1, 160 

U,600 

14,200 

6,570 

90,122 

Browns  Valley  Irrigation  District 

11. 7R 

1-24 
1-16 
1-12 
1-6 

1,440 

531 

365 

1,980 

2,210 

2,630 

2,860 

806 

12.822 

--DRY  CREEK- - 

13.  IR 

--DEER  CREEK- - 

21. 8L 

--EMGLEBRIGHT  DAM— 

22.8 

YUBA  RIVER,    TOTAL  DIVERSIONS 

16,080 

16,391 

11,490 

5,730 

19 

1,452 

15,635 

NR 

NR 

31.130 

31,260 

17.476 

NR 
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TABLE  B-7  (Continued) 
MISCELLANEOUS  DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER  -  SACRAMENTO  TO  RED  BLUFF  ' 

October  1970  through  September  1971 


MILE 
AND   BANK 

WATER    USER 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

--TOWER  BRIDGE   -    SACRAMENTO--                            0.0 

Natomas  Central  Mutual  Water  Company 

602 

7,881 

15,702 

17,144 

19,919 

17,589 

7,314 

86,151 

B.    C.    Robbins 

95 

136 

158 

31 

420 

G.    A.    Hanks   and   Sons 

40 

102 

181 

166 

63 

18 

570 

Investment  Operating  Corporation 

555 

3,576 

5,564 

7,841 

8,453 

3,864 

888 

30,841 

Latter  Day  Saints   Church 

119 

198 

79 

49 

445 

Deseret  Farms   of  California 

244 

259 

232 

171 

906 

Pleasant  Grove-Verona  Mutual  Water  Company 

1,141 

3,466 

3,172 

4,452 

4,611 

1,642 

18,484 

Antonio  Fur Ian 

82 

64 

80 

225 

Wallace  Construction  Company 

315 

550 

823 

854 

583 

190 

3,415 

Sutter  Mutual  Water  Company 

28,673 

42,409 

54,090 

49,827 

41,730 

11,820 

228,549 

Martha  Leiser 

32 

113 

110 

152 

143 

46 

595 

River  Garden  Farms  Company 

2,419 

3,939 

4,723 

4,649 

4,532 

877 

21,139 

Reclamation  District  No.    108 

78 

21,726 

29,505 

29,717 

33,390 

28,987 

12,718 

156,221 

John  Clauss 

55 

91 

255 

105 

80 

586 

John  R.  Uenle 

211 

191 

402 

Oji  Brothers 

148 

302 

570 

397 

353 

95 

1,966 

Glenn  J.    Hiatt 

34 

168 

239 

223 

316 

66 

1,045 

William  S.    Keeler 

577 

708 

713 

554 

412 

3,064 

May  B.   Chaplin 

4 

151 

1,039 

1,038 

451 

280 

2,953 

Pelger  Mutual  Water   Company 

1,118 

482 

689 

1,073 

971 

155 

4,488 

Title   Insurance   and   Trust  Company 

123 

290 

166 

91 

670 

William  A.    Larner 

38 

173 

198 

258 

184 

76 

937 

Oji  Brothers   Farm,    Inc. 

59 

104 

163 

Tisdale   Irrigation  Company 

15 

537 

1,297 

1,563 

1,490 

1,321 

199 

6,422 

Alan   D.    Winship 

42 

118 

74 

3 

237 

Nevhall   Land   and  Cattle  Company 

1,309 

1,865 

2,052 

548 

491 

152 

6,427 

Meridian  Farms   Water  Company 

9 

2,152 

4,268 

4,881 

5,399 

4,570 

1  ,'640 

22,929 

H.    and  A.    Andreotti 

159 

141 

300 

0.    P.    Davis   Estate 

317 

4,347 

4,737 

4,127 

3,198 

2,578 

815 

20,219 

Fred   L.    Tomllnson 

78 

85 

81 

151 

43 

438 

Reclamation  District  No.    1004 

3.497 

2,848 

8,864 

7,159 

9,495 

8,375 

3,231 

43,480 

Swlnford  Tract   and   Irrigation  Company 

78 

27 

73 

69 

7 

33 

287 

Colusa   Irrigation  Company 

154 

165 

234 

238 

64 

12 

868 

Roberts   Ditch   Irrigation  Company 

5 

118 

250 

554 

570 

666 

183 

2,366 

Wilson  M.    Loworn 

478 

304 

88 

870 

Roger   C.   Wilbur 

108 

580 

455 

355 

271 

76 

128 

1,984 

Joan  Lewis 

634 

278 

200 

298 

525 

162 

155 

2,254 

J.   Griffin 

431 

315 

515 

472 

67 

1,800 

Joyce  M.   Wells 

149 

346 

401 

255 

244 

151 

1,546 

Robert  Hunter 

100 

231 

267 

170 

163 

100 

1,031 

Sactane  Mutual  Water   Company 

152 

292 

622 

726 

744 

781 

90 

3,407 

Helen  May  Forry 

290 

57 

40 

275 

320 

273 

45 

1,300 

Colusa  Properties,    Inc. 

219 

155 

210 

311 

160 

1,055 

R.   B.    Carter 

Zumwalt  Orchards 

24 

35 

77 

81 

106 

10 

58 

391 

Princecon-Cordora-Glenn  Irrigation  District 

415 

9,407 

8,435 

8,406 

9,271 

8,829 

2,805 

47,568 

Provident  Irrigation  District 

1,714 

11,483 

7,886 

8,902 

9,141 

6,356 

960 

46,442 

Fred  Cannell 

80 

234 

193 

247 

9 

763 

M  &  T,    Incorporated 

37 

202 

664 

550 

1,915 

2,333 

667 

6.368 

Glenn-Colusa   Irrigation  District 

24,182 

109,537 

132,888 

125,580 

141,146 

132,847 

69,086 

735,266 

--RED  BLUFF   BRIDGE--                                              193.45 

SACRAMENTO  RIVER,   TOTAL  DIVERSIONS 

32,738 

211,883 

278,026 

290,027 

313,298 

275,804 

117,490 

1,520,266 

*A11  data  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  and  the  period  April  through  September. 
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TABLE  B-7  (Continued) 
DIVERSIONS  -  MOKELIMIE  RIVER 

October  1970  through  Septenber  1971 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 
ABOVE   NEW 
HOPE   BRIDGE 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV.         DEC.          JAN           FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Albin  C.    Steffan 

8.7R 

1-12 

BELOW  WOODBRIDGE   DAM 

NO  DIVERSION 

10.6R 

1-16 

1 

160 

479 

553 

594 

569 

612 

554 

3,552  a 

12. 7R 

1-12 

89 

317 

481 

633 

643 

654 

595 

3,412  a 

Valley  Hi    Inn,    Inc. 

12. 7L 

1-6 

7 

7 

C.   Blattler 

15. 5R 

1-4 

3 

7 

5 

14 

10 

9 

9 

57 

U.   C.   Taddel 

15. 6R 

1-6 

31 

3 

4 

9 

19 

26 

26 

23 

141 

Mrs.    Rose  J.    Llnde 

16. 8R 

1-6 

55 

39 

47 

63 

65 

269 

James  Piazza 

17. 4R 

1-6 

14 

41 

34 

36 

21 

11 

157 

Warren  Hargrave 

18. 2L 

1-7 

NO   DIVERSION 

--CAGING   STATION   -   M>K£LUHNE 

19. 2R 

RIVER  AT  HOODBRIDGE-- 

-- SACRAMENTO  ROAD  BRIDGE- - 

19.8 

--WOODBRIDGE    IRRIGATION   DISTRICT 

DAM--    19.9 

MOKELUHNE  RIVER  BELOW  WOODBRIDGE 

DAM 

Total  diversions 

34 

4 

253 

888 

1.138 

1,348 

1,347 

1,384 

1.169 

7,565 

Average   cubic    feet    per   second 

1 

4 

15 

19 

23 

22 

23 

20 

10 

a   Includes  an  undetermined  amount  of  spill  to  river. 

Note:  All  diversion  data  were  furnished  by  the  East  Bay  Municipal  Utility  District. 


1                   1                   < 
WOODBRIDGE  DAM  TO  CAMANCHE   DAM 

-WOODBRIDGE   IRRIGATION  DISTRICT  0AM- 

-   19.9 

Woodbridge   Irrigation  District 

19. 9L 

Gravity 

6,870 

5,500 

13,640 

17,380 

20.500 

23,480 

21.270 

LJ.040 

121.680 

Arthur  J.    Hoffman 

21.85R 

1-10 

4 

180 

8 

16 

15 

11 

10 

244 

C.   H.   Fillhardt 

22.  IR 

1-6 

3 

3 

4 

10 

V.    P.    Sperling 

22. 5R 

1-5 

NO   DIV 

31SI0N 

Robert   Peters 

23.03R 

1-3 

1 

2 

2 

4 

3 

4 

16 

Cecil  Munbert 

23. 4R 

1-4 

20 

22 

12 

54 

Tillle   D.    Sanguinetti 

23 .4L 

1-3 

NO  DIV 

ERSION 

--SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE-- 

23.6 

Western  Republic  Corporation          a 

24.  OL 

1-4 

36 

23 

59 

24.12R 

1-1   1/2 

2 

1 

2 

5 

4 

4 

2 

20 

--HIGHWAY   99   BRIDGE- - 

24.2 

Marie  Hallinan  Estate 

24.45L 

1-5 

NO  DIVERSION 

24. 5L 

1-6 

7 

4 

11 

R.   Vaccarezza       b 

24. 8L 

1-5 

6 

13 

11 

7 

8 

45 

Ray  A.   Mettler 

25. 2R 

1-10 

6 

14 

9 

13 

2 

44 

--CENTRAL  CALIFORNIA  TRACTION 

25.6 

COMPANY  BRIDGE- - 

W.    F.   Johnson 

26. 3L 

1-4 

3 

29 

30 

62 

Richard  Wagers 

26.35L 

1-2 

1 

2 

3 

6 

Nakagawa  Brothers 

26. 9R 

1-5 

12 

8 

36 

11 

23 

90 

Irene  C.   Green 

27. 5L 

1-5 

18 

37 

44 

38 

8 

145 

Rose  Linde 

27. 6L 

1-8 

14 

3 

4 

3 

7 

31 

Cranston  and  Burnheiser 

27. 9L 

1-10 

132 

68 

69 

269 

F.  0.   and  A.   Proctor 

28.59L 

1-6 

5 

16 

2 

23 

Nakagawa  Brothers 

28.6R 
28.71R 

1-6 

1-4 

2 

4 

16 
8 

16 
8 

31 
8 

42 

16 

127 
24 

W.   E.   Helhaff 

29. 9R 

1-8 

50 

9 

23 

37 

36 

155 

EmU  Bender 

30.0L 

1-10 

8 

6 

19 

3 

9 

45 

--BRUELLA  ROAD  BRIDGE- - 

30.0 

A.    Knoll 

30.  UL 

1-8 

NO  DIVERSION 

V.   W.    Hoffman  and    Sons 

30.15L 

1-8 

1 

39 

25 

33 

38 

48 

11 

195 

Hugh  H.    Davis        c 

30.35R 

1-6 

2 

33 

9 

18 

20 

20 

102 

J.    J.    Schmiedt   Estate 

30.95L 

1-7 

51 

109 

160 

Leon  Rirschennann 

31. OL 

1-8 

64 

55 

32 

55 

20 

8 

234 

V.   W.   Hoffman  and  Sons 

31.45R 

1-5 

24 

2 

U 

1 

40 
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TABLE  B-7  (Continued) 

DIVERSIOHS  -  HOKELUMNE  RIVER 

October  1970  through  September  1971 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 
ABOVE   NEW 
HOPE   BRIDGE 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV.         DEC. 

JAN. 

FEB          MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

1           r          1            1 

WOODBRIDGE  DAM  10  CAMANCHE  DAM    (Continued) 

Rosa  D.    Soucie 

31. 7L 

1-5 

34 

44 

26 

104 

John  Graffigna  Estate 

31. 8R 

1-7 

13 

10 

8 

9 

40 

Lawrence  Jones 

32.29L 

1-14 

75 

123 

150 

54 

402 

North  San  Joaquin  Water 
Conservation  District 

32.3L 

1-14 
1-16 
1-18 

230 

238 

1,252 

1,331 

1,507 

1,540 

1,288 

772 

8,158 

R.  Graffigna  and  A.   Costa 

32.33R 

1-6 

37 

9 

10 

20 

7 

83 

HilliaB  J.   Lange 

32. 8R 

1-1    1/2 

1 

1 

Chester  M.   Locke 

33.25L 

1-10 

9 

22 

11 

125 

105 

56 

35 

363 

Acaapo  Vineyards 

33.45R 
33 .6R 

1-8 
1-8 

98 
90 

7 
30 

43 

7 

105 
170 

Nell  C.   Locke 

33. 7L 

1-12 

1 

1 

18 

97 

203 

238 

12 

510 

T.   and  E.    Schmlerer 

33. 8R 

1-4 

1 

18 

11 

2 

32 

U.    S.   Department  of  Agriculture 
Soil   Conservation  Service 

34.  OL 

1-8 

1 
NO  DIVERSION 

Pritan  Singh  Dhallwal 

34.05R 

1-4 

6 

2 

3 

11 

Norman  Knoll 

34.  IR 
34. 3R 

1-4 
1-4 

4 

31 
16 

7 

17 
15 

13 

7 

15 

3 

5 
13 

92 
54 

U.   S.    Department  of  Agriculture 
Soil  Conservation  Service 

34.34L 

1-5 

NO  DIVERSION 

1 

--KLLIOrt  ROAD  BRIDGE- - 

34.35 

J.  Hull,  J.   Graham,   and  T.   Hess 

34. 5R 

1-4 

NO  DIV 

ERSION 

Robert  Russell       d 

34.55L 

1-10 

20 

22 

32 

17 

16 

107 

Donald  Smith 

34.55L 

1-1   1/2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

11 

K.    E.    and  J.    Beckman 

34. 6R 

1-5 

7 

9 

9 

2 

27 

H.    Bava,    0.    Fanella,    and 
Dr.    BarketC 

34.75L 

1-16 

31 

10 

35 

136 

135 

127 

22 

496 

K.    E.    and  J.    Beckman 

35.14R 

1-16 

4 

84 

125 

149 

132 

135 

629 

Lincoln  Chan 

35.15R 

1-6 

29 

85 

94 

74 

40 

322 

Grizzly   Hill  Ranch 

35. 2L 

1-8 

8 

1 

1 

1 

1 

5 

38 

>      *2 

54 

56 

26 

233 

Manuel  Machado 

35. 4L 

1-8 

4 

11 

3 

18 

62 

52 

3 

153 

Lincoln  Chan 

35. 5R 

1-8 

30 

30 

R.   D.   Mehlhaff 

35. 7L 
35. 7L 

1-6 
1-8 

4 

4 
8 

8 

14 

5 
10 

12 

30 

48 

26 

26 

163 
32 

I.    H.    Quessenberry 

35. 9L 

1-7 

21 

23 

41 

43 

128 

Fred  F.   Sievers 

36.  OL 

1-6 

9 

5 

30 

22 

26 

26 

118 

Lincoln  Chan 

36. 2R 

1-6 

18 

18 

Ossle  Parker 

36.45L 

1-12 

23 

293 

62 

53 

431 

J.    R.    Wlederrich,    et  al        e 

36.75L 
37.15L 

1-5 
1-10 

11 

17 
4 

20 

5 

42 
15 

U.    L.    Moffat,    et  al 

37.45R 
37.65L 

1-8 
1-10 

36 

49 
66 

65 

114 
102 

Maria  Costa,  et  al 

37. 7R 

1-12 

6 

9 

15 

Frank  Lucchesi        f 

38.  OL 
38.  IL 

1-6 
1-8 

31 
39 

20 
25 

19 

44 

70 
108 

R.   and  R.   Sutter       g 

38. 3L 

1-10 

69 

15 

9 

96 

3 

192 

N.    and   C.    Locke 

38. 5L 

1-12 

629 

177 

806 

Clements   Estate 

39.  OL 

1-12 

169 

28 

203 

460 

576 

557 

420 

339 

2,752 

H.    S.    Hagee   Estate 

39.25L 

1-5 

31 

14 

22 

16 

2 

85 

--OLD  CLEtCNTS  BRIDGE- - 

39.3 

L.   and  T.   Oeluca 

39.59L 

1-4 

25 

9 

34 

Mrs.   Uakeham  Clark 

39. 6L 

1-6 

3 

4 

22 

13 

7 

64 

J.   H.   Henry 

39. 9R 

1-6 

88 

22 

124 

Donald  L.   Farrell       h 

40.48L 

1-2   1/2 

5 

20 

11 

64 

Claude  C.   UDod  Company       1 

40.52L 

1-6 

9 

52 

1 

97 

1 

286 

H.  Osteraann 

40.53L 

1-6 

5 

5 

22 

13 

95 

C.   and  A.   Hehrten 

40.72L 

1-6 

3 

33 

76 

H.    and    E.    Mason 

40.83L 

1-6 

14 

9 

13 

20 

22 

16 

113 

I 
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TABLE  •-;    (CondniMd) 
DIVEKSIOHS   -    MOKELtnOE  tlVER 

October    1970  through  Scptcaber   1971 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 
ABOVE   NEW 
HOPE   BRIDGE 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 

ocT-scrr. 

ACRE-FEET 

OCT           NOV          DEC.          JAN.          FEB          MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

UOODBRIDGE  DAM  TO  CAMANCHE  DAM    (Continued) 

--HIOJUAY  88   BR1DCE-- 

41.00 

F.   and  N.   Wright 

41.  UL 

1-3 

14 

12 

U 

46 

C.   Fukuhcra  and  R.   Hakashima 

41.14R 

1-2 
1-8 

99 

93 

50 

38 

280 

L.   A.   tozzoni   Estate 

41.40L 

1-10 

96 

54 

57 

23 

230 

Clarence  Jones 

42.11R 

1-8 

10 

4 

8 

14 

27 

23 

29 

18 

133 

Lawrence   Putnaa  Estate 

42.24L 

1-2   1/2 

NO  DIVERSION 

P.   U.  Ollvera 

42.66R 

1-3 

7 

6 

7 

21 

22 

18 

17 

98 

George  W.    Beggs        J 

42.97L 
42.99L 

1-4 
1-8 

2 
16 

47 

2 
13 

6 

21 

10 
31 

6 
21 

10 
50 

10 

43 
209 

--CAMANCHE  RECORDER   -   MOKELIMIE 

43.00 

RIVER  BELOU  CAMAMCME  QAM— 

P.   W.  Ollvera 

43.1SR 

1-4 

7 

6 

8 

14 

20 

19 

16 

90 

--CAMAMCHE   DAM— 

HOKELUHIJE  RIVER,    UOODBRIDGE   DAM 

TO  CAHANCHE  DAM 

Total  diversions 

7,393 

53 

1 

0 

13 

5,954 

16.143 

19,892 

25,550 

28,246 

25,124 

14,891 

143.260 

Average   cubic    feet   per   second 

120 

1 

0 

0 

0 

96 

271 

324 

429 

459 

409 

250 

198 

Foraerly   lisced  as  Vestern  Refmbllc   Land   Conpany. 
Foraerly   listed   as   &.   Vaccarezza  and  A.    Barsotti. 
Foraerly   listed   as  Nelson  H.    Davis. 
Formerly   listed  as   H.    C.   Russell. 
New  installation  in    1971. 


f  Nane   corrected   fro*  Lucchessi   to  Lucchesl. 

g  Fonerly    listed   as  Rudolph   Sutter. 

h  Foraerly   listed  as  Bert  CsBpbell 

1  Fozverly    listed  as   Robert   Simmons. 

j  Foraerly   listed   as   P.   M.    aod  U.    L.    Thome. 


Hote:      Diversion  data  shown  on   this    table   are   furnished  by   the   East   Bay  Municipal   Utility   District,    excepting   the  data  for   the  Woodbridge   Irrigation  District, 
vhich  were   furnished  by    the  U.    S.    Geological   Survey.      Honthly   totals   are   computed   by   the  Department. 
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DELIVERIES  FROM  FOLSOM  AIO>  NIMBUS  RESEKVOIKS 
October  1970  through  Septeaber  1971 


Water  User 

}tonthiy 

Diversion  in  Acre 

-Feet 

Total   : 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Cordova  Water  Service  and  City  of  Folsoa     a 

2.222 

36 

10.0 

3,133 

51 

8.6 

125 

2 

9.3 

1,901 
32 
8.5 

1,388 

23 

3.8 

80 

1 
5.9 

1,634 
27 
7.4 

1.205 

20 

3.3 

89 

1 
6.6 

1,501 

24 

6.8 

1,254 

20 

3.5 

95 
2 

7.0 

1,454 
26 
6.5 

1,116 

20 

3.1 

93 

2 

6.9 

AMERICAN 

1,981 
32 
8.9 

1,624 

26 

4.5 

113 
2 

8.4 

RIVER 

1,593 
27 
7.2 

2,148 
36 
5.9 

105 

2 

7.8 

1.854 
30 
8.4 

2.815 
46 
7.7 

96 
2 

7.1 

1,891 
32 
8.5 

4,958 

83 

U.6 

131 

2 
9.7 

2,150 
35 
9.7 

6.038 

98 

16.6 

142 
2 

10.5 

2,037 
33 
9.2 

5,847 

95 

16.1 

151 

2 
11.2 

1,973 

33 

8.9 

4.823 

81 

13.3 

129 

2 

9.6 

22,191 
31 

36.349 
50 

1.349 

2 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Honthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

San  Juan  Suburban  Wat^r  District           a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

State  of  California                      a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

DffORXATIOHS  UIO  NORTHEASTERH  CALIFMHIA 
October  1970  through  September  1971 


Water  User 

.Monthly 

Diversion  in  Acr 

e-Feet 

Total 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar .     Apr . 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Clear  Creek  Fouerplant                    a 

TRIHITY  RIVER 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

47,150 
767 
3.9 

15.300 
257 

1.3 

33,900 
551 
2.8 

91,460 

1,487 

7.6 

116,690 

2,101 

9.6 

106,880  137,800 

1,738    2,316 

8.8     11.4 

171,730 

2,793 

14.2 

179.950 

3.024 

14.9 

149.090 

2,425 

12.3 

88,810 

1,444 

7.3 

71,940 

1,209 

5.9 

1,210,700 
1,672  1 

TABLE  B-10 


EXECRXATIOHS  FROM  NORTHEASTERN  CALIFORMIA 
October  1970  through  September  1971 


Water  User 

Monthly  Diversion  in  Acre-Feet 

Total 

Oct. 

>Jov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar.     Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

MOKELUMKE  RIVER 

East  Bay  Municipal  Utility  District         b 

18,651 

17,875 

18,489 

16,719 

U,318 

17,456   17,934 

18,598 

18,270 

19,146 

19,118 

18,463 

214,037 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

303 

300 

301 

272 

240 

284     301 

302 

307 

311 

311 

310 

296 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

8.7 

8.4 

8.6 

7.8 

6.2 

8.2      8.4 
FUTAU  CREEK 

8.7 

8.5 

9.0 

8.9 

8.6 

Fatah  South  Canal                        a 

23,222 

8,114 

1,866 

1,989 

2,192 

5,833   16,430 

26,222 

32,847 

37,462 

29,895 

30,098 

216,170 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

378 

136 

30 

32 

39 

95      276 

426 

552 

609 

486 

506 

299 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

10.8 

3.8 

0.9 

0.9 

1.0 

2.7      7.6 
CACHE  SLOUCH 

12.1 

15.2 

17.3 

13.8 

U.9 

City  of  Valleio                          c 

1,279 

648 

1,099 

1,179 

849 

1,115    1,341 

1,433 

1.519 

1,563 

1.S04 

1,480 

15,009 

Total  acre -feet 

Average  cubic  feet  per  second 

21 

11 

18 

19 

15 

18      23 

23 

26 

25 

24 

25 

21 

Honthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

8.5 

4.3 

7.3 

7.9 

5.7 

7.4      9.0 
OLD  RIVER 

9.5 

10.1 

10.4 

10.0 

9.9 

Contra  Costa  Canal                       a 

Total  acre-feet 

7,124 

4,663 

3.868 

3,902 

3,616 

4,378    4,724 

5,974 

8.420 

10,150 

11,078 

7,587 

75.4M 

Average  cubic  feet  per  second 

116 

78 

63 

63 

65 

71       79 

97 

142 

165 

180 

128 

104 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

9.4 

6.2 

5.1 

5.2 

4.8 

5.8      6.3 

7.9 

11.2 

U.4 

14.7 

10.0 

Delta-Mendota  Canal                      a 

Total  acre- feet 

125,928 

27,973 

474 

1,452 

128,388 

233,938  198,429 

221,944 

264.155 

280.580 

268,828 

165,404 

1,917.493 

Average  cubic  feet  per  second 

2,048 

470 

8 

24 

2,312 

3,804    3,335 

3,609 

4.439 

4.563 

4,372 

2,780 

2,649 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

6.6 

1.5 

0 

0.1 

6.7 

12.2     10.3 
ITALIAN  SLOUGH 

11.6 

U.8 

14.6 

14.0 

8.6 

California  Aqueduct 

Total  acre-feet 

26,008 

88,178 

m,385 

111,758 

42,318 

50,790   60,219 

44,791 

68.250 

101,590 

123.348 

50,719 

881,354 

Average  cubic  feet  per  second 

423 

1,482 

1,844 

1,818 

762 

826    1,012 

728 

1,147 

1,652 

2.006 

852 

1.217 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

2.9 

10.0 

12.9 

12.7 

4.8 

3.8      6.8 

5.1 

7.7 

11.5 

14.0 

5.8 

Data  furnished  by  0.  S.  Bureau  of  Reclamation. 

Data  furnished  by  East  Bay  Municipal  Utility  District. 

Data  furnished  by  City  of  Vallejo. 
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TABLE    B-ll 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1971 


A21010 


STATION  NAME 


SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK 


foAy 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY^ 

1 

11.73 

11.07 

19.15 

15.81 

17.82 

10.21 

13.90 

ll*.27 

15.75 

1U.92 

15.91* 

15.35 

I 

2 

11.1*8 

11.05 

20.86 

15.81. 

17.82 

10.17 

15.87 

11*.  30 

15.31* 

15.00 

15.80 

1I..80 

2 

3 

11.1*5 

11.05 

22.81 

15.80 

17.80 

10.17 

15.79 

ll*.31 

15.38 

11*. 99 

15.51* 

13-95 

3 

4 

11  .U2 

11.06 

23.1*1 

15.63 

17.72 

10.15 

15.81 

ll*.73 

15.37 

11*  .96 

15.77 

13.85 

4 

5 

ll.itJ* 

11.03 

23.97 

15.65 

16.92 

10.16 

16.27 

15.60 

15.32 

11*  .96 

15.53 

13.89 

5 

6 

ll.ltl* 

11.01 

23.92 

15.70 

15.91* 

10.19 

16.25 

15.96 

15.23 

11*. 95 

15.27 

13.86 

6 

7 

11.1*3 

11.00 

23.97 

15.70 

15.81* 

10.18 

15.51* 

16.1*0 

15.21* 

11*. 95 

15.28 

13.87 

7 

S 

11.1*1* 

11.05 

21*  .16 

15.67 

15.78 

10.17 

ll*.92 

16.79 

15.1*1 

1I..96 

15.21* 

13.86 

• 

9 

11.1*1* 

10.83 

21*  .1*2 

ll*.l*l* 

15.77 

9.73 

ll*.97 

17.02 

15.1*8 

l'*.93 

15.25 

13.87 

9 

10 

11.1*1* 

9.87 

23.68 

13.30 

15.77 

9.31 

15.25 

16.91 

15.1*1 

11*  .93 

15.25 

13.88 

10 

II 

11.1*6 

9.56 

22.17 

13.29 

1U.51 

9.35 

16.1*5 

16.89 

15.1*0 

11*. 93 

15.25 

13.81* 

11 

12 

11.1*7 

9.53 

20.58 

13.30 

11*.  39 

9.51 

16.66 

16.91* 

15.39 

ll*.92 

15.26 

13.82 

12 

13 

11.1*2 

10.65 

18.86 

13.30 

13.18 

9.38 

16.98 

17.17 

15.38 

l'*.93 

15.26 

13-92 

13 

14 

11.38 

10.81 

18.73 

13.30 

13.10 

9.37 

16.82 

17.1*1 

15.38 

1U.9I* 

15.26 

13.86 

14 

15 

11 .01* 

11.81* 

18.73 

15.19 

13.10 

9.35 

16.82 

17.35 

15.1*9 

ll*.95 

15.22 

13.87 

IS 

16 

11.07 

11*  .18 

18.70 

15.1*9 

13.07 

9-3h 

15.57 

17.32 

15.1*9 

11*  .93 

15.23 

13.90 

16 

17 

11.07 

15.02 

18.66 

16.02 

13.01 

9.37 

15.52 

17.32 

15.55 

1U.92 

15.31 

13.85 

17 

IS 

11.06 

15.61 

18.66 

20.05 

11.86 

9.36 

15.53 

17.23 

15.1*2 

11*  .89 

15.32 

13.85 

It 

19 

11.07 

15 .61* 

18.56 

20.89 

11.12 

9.1*6 

15.58 

17.12 

15.39 

ll*.87 

15.23 

13.87 

19 

20 

11.07 

15.65 

16.52 

20.92 

11.08 

9.71 

15.52 

17.01 

15.33 

ll*.87 

15.27 

13.92 

20 

21 

11.06 

15.63 

16.1*1* 

20.88 

11.09 

9.77 

ll*.99 

16.53 

15.1*7 

ll*.89 

15.27 

13.91 

31 

22 

11.06 

15.61 

16.22 

20.90 

11.05 

9.79 

11*. 99 

15.70 

15.51* 

14.90 

15.28 

13.91* 

22 

23 

11.07 

15.59 

16.37 

20.89 

11.05 

9.80 

li*.9l* 

15.67 

15.58 

11*. 98 

15.28 

13.90 

23 

24 

11.07 

15.66 

16.11* 

20.82 

11.05 

9.80 

11*.  33 

15.75 

15.56 

ll*.98 

15.28 

13.91 

34 

25 

11 .01* 

15.59 

15.72 

20.87 

10.69 

10.21 

11*.  31* 

15.59 

15.32 

11*  .98 

15.28 

13.89 

25 

26 

11.06 

15.59 

15.75 

20.76 

10.67 

10.16 

ll*.37 

15.65 

15.19 

ll*.96 

15.29 

13.89 

26 

27 

11.08 

16,02 

15.67 

18.91* 

10.65 

9.93 

ll*.36 

15.73 

15.19 

15.02 

15.28 

13.90 

27 

2S 

11.07 

16.1*3 

15.82 

17.83 

10.62 

9.86 

13.91 

15.77 

15.18 

15.28 

15.29 

13.90 

2t 

29 

11.05 

16.36 

15.86 

17.81* 

10. ll* 

ll*.31 

15 .61* 

15.23 

15.31* 

15.27 

13.56 

29 

30 

11.06 

16.1*5 

15.86 

17.83 

13.11 

11*.  31* 

15.59 

15.23 

15.67 

15.33 

13.32 

30 

31 

11.06 

15. 81* 

17.81 

13.1*2 

15.70 

15.55 

15.31* 

31 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/'DATE 


TIME 


STAGE 


12-9-70  1230 


21*.  52 


STAOt  ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
OH 
CAGE 


REF. 
DATUM 


liO  36  05 


122  26  35 


NW28  32N  5W 


186000 
78900 


1*7.2 
32.20 


2/28/1*0 
l/2l*/70 


OCT  38-MTE 


OCT  38-ElAIE 


1938 
1939 
191*2 


1939 
191*2 


500.01  USCGS 
1*95.01  USCGS 
1*79.81         USCGS 


Station  located  0.8  ml.  below  Kesvick  Dam,   1.6  ml.  below  Keswick.     Jlow  regulated  by  Shasta  Lake.     Records  furnished  by  USGS. 
Drainage  area,   excluding  Goose  Lake  Basin,   is  approximately  6,1*68  sq.  mi. 


TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FiET) 


1971 


AO2788 


STATION  NAME 


SACRAMEBTO  RIVER  ABOVE  BEMD  BRIDGE  NEAR  RED  BLUFF 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECOSD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB». 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

3.38 

3-05 

13.50 

8.99 

10.20 

3.54 

6.97 

6.36 

7.71 

6.42 

6.67 

6.33 

I 

2 

3.27 

3.08 

14.66 

8.94 

10.15 

3.40 

8.53 

6.39 

7.32 

6.43 

6.75 

6.07 

2 

3 

3-17 

3.01 

15.44 

8.52 

10.05 

3.38 

8.55 

6.52 

7.16 

6.42 

6.58 

5.45 

3 

4 

3.17 

3.20 

22.95 

8.27 

9.97 

3.38 

8.43 

6.95 

7.12 

6.41 

6.69 

5.13 

4 

S 

3.18 

3.58 

17.88 

8.13 

9.44 

3.35 

8.53 

7.45 

7.05 

6.36 

6.59 

5.13 

S 

6 

3.19 

4.40 

16.87 

8.13 

8.66 

3.33 

8.75 

7.83 

6.94 

6.33 

6.38 

5.12 

6 

7 

3.19 

5.52 

17.54 

7.98 

8.26 

3.32 

8.46 

8.08 

6.89 

6.33 

6.37 

5.05 

7 

• 

3.21 

3.78 

19.43 

7.93 

8.15 

3.31 

7.59 

8.59 

6.96 

6.33 

6.31 

5.10 

8 

♦ 

3.20 

7.92 

18.73 

7.25 

8.07 

3.16 

7.49 

8.88 

7.13 

6.34 

6.30 

5.11 

9 

10 

3.21 

5.65 

17.03 

6.80 

8.07 

2.90 

8.00 

8.79 

7.14 

6.33 

6.29 

5.11 

10 

II 

3.20 

3.56 

15.08 

8.22 

7.36 

2.83 

8.56 

8.66 

6.96 

6.33 

6.28 

5.10 

11 

12 

3.20 

4.08 

13.69 

7.51 

7.07 

7.79 

8.66 

8.76 

6.97 

6.33 

6.29 

5.08 

12 

13 

3.16 

3.63 

12.21 

6.87 

6.41 

7.07 

8.95 

8.83 

6.97 

6.31 

6.29 

5.12 

13 

14 

3.li* 

3.67 

11.45 

6.64 

6.05 

4.57 

8.86 

9.05 

6.96 

6.32 

6.30 

5.11 

14 

IS 

2.98 

3.99 

11.37 

7.97 

6.00 

4.73 

8.83 

9.06 

6.93 

6.30 

6.28 

5.08 

15 

16 

2.91 

5-30 

13.11 

21.17 

5.95 

4.06 

8.05 

8.89 

6.98 

6.30 

6.27 

5.10 

16 

17 

2.91 

6.60 

13.40 

18.41 

5.85 

3.97 

7.77 

8.83 

6.97 

6.26 

6.33 

5.08 

17 

18 

2.96 

7.11 

12.55 

16.36 

5.23 

3.67 

7.68 

8.80 

6.90 

6.26 

6.36 

5.07 

IS 

19 

3.00 

7.29 

11.87 

16.00 

4.64 

3.51 

7.63 

8.67 

6.85 

6.27 

6.30 

5.07 

19 

20 

3.12 

7.31 

10.53 

15.07 

4.30 

3M 

7.80 

8.47 

6.76 

6.25 

6.32 

5.13 

20 

21 

3.2lt 

7.29 

12.93 

14.39 

4.20 

3.41 

7.42 

8.36 

6.82 

6.22 

6.34 

5.12 

21 

22 

3.25 

7.30 

10.51 

13.90 

4.18 

3.34 

7.15 

7.55 

6.85 

6.22 

6.35 

5.14 

22 

23 

3.32 

7.33 

9.83 

13.58 

4.16 

4.41 

7.04 

7.3^ 

6.88 

6.24 

6.33 

5.10 

23 

24 

3.'t2 

7.65 

9.50 

13.31 

4.12 

6.40 

6.62 

7.38 

6.95 

6.26 

6.33 

5.12 

24 

25 

3.24 

10.23 

8.74 

13.18 

3.92 

8.45 

6.45 

7.32 

6.70 

6.25 

6.33 

5.13 

25 

26 

3.15 

8.97 

8.60 

12.98 

3.82 

16.76 

6.44 

7.47 

6.77 

6.23 

6.34 

5.16 

26 

27 

3.15 

8.76 

8.57 

12.16 

3.77 

10.07 

6.40 

7.50 

7.12 

6.23 

6.32 

5.18 

27 

28 

3.14 

19.05 

8.73 

10.46 

3.76 

7.26 

6.10 

7.82 

6.81 

6.32 

6.30 

5.20 

28 

29 

3.11 

17.20 

12.10 

10.35 

6.06 

6.32 

7.62 

6.71 

6.44 

MR 

5.13 

29 

30 

3.06 

13.31 

10.05 

10.28 

5.85 

6.40 

7.46 

6.64 

6,52 

HR 

5.10 

30 

31 

3-05 

9.31 

10.23 

7.31 

7.51 

6.63 

HE 

31 

V 

J 

/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE  >v 

12-4-70 

0715 

27.58 

V 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


40  17  19         122  n  08  SEIO  28N  3W  157000  36.60  1/24/70  1967- DATE  1967-mTE  0.00  LOCAL 

Station  located  2.7  mi.  upstream  from  Bend  Bridge,   8.1  mi.  NE  of  Red  Bluff.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  is  8,900  sq.  mi. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBI  YEAI 


1971 


A02700 


STATION  NAMt 


SACRAMENTO  RIVER  AT  VINA  BRIEGE 


9 


fOAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

67.25 

67.14 

75.71* 

71.59 

72.i*l 

67.61  E 

70.61 

69.57 

70.35 

69.31 

69.25 

69.06 

1 

2 

67.22 

67.18 

76.23 

71.76 

72.38 

67.1*9  E 

71.02 

69.58 

70.25 

69.23 

69.38 

68.89 

3 

3 

67.13 

67.13 

76.57 

71.29 

72.28 

67.1*5  E 

71.1*2 

69. 61* 

70.00 

69.21 

69.29 

68.56 

3 

4 

67.11 

67 .2U 

83 .81* 

71.03 

72.16 

67.1*5  E 

71.29 

69.86 

69.92 

69.17 

69.16 

68.21 

4 

5 

67.11 

67.59 

80.30 

70.95 

71.92 

67.1*3  E 

71.22 

70.19 

69.89 

69.12 

69.25 

68.18 

5 

6 

67.11 

68.30 

78.31* 

70.92 

71.1*1* 

67.38 

71.1*5 

70.1*6 

69. 81* 

69.11 

69.09 

68.20 

6 

7 

67.12 

69.17 

77.91 

70.71* 

71.02 

67.38 

71.38 

70.61* 

69.79 

69.06 

69.01* 

68.11* 

7 

■ 

67.12 

67.9»> 

80.50 

70.61* 

70.91 

67.29 

70.81* 

71.00 

69.78 

69.05 

69.01 

68.16 

• 

9 

67.15 

68.95 

81.15 

70.1*8 

70.83 

67.28 

70.59 

71.21 

69.89 

69.03 

68.99 

68.16 

• 

10 

67.13 

71.28 

78.1*2 

69.97 

70.82 

67.06 

70.92 

71.21* 

69.37 

69.01* 

68.97 

68.13 

10 

11 

67. lu 

68.33 

76.80 

71.05 

70.72 

66.95 

71.09 

71.15 

69.82 

69.01* 

68.96 

68.17 

11 

12 

67 .11* 

68.56 

75.58 

70.79 

70.39 

68.1*1* 

71.26 

71.21 

69.82 

69.02 

68.97 

68.16 

12 

13 

67.11 

67.97 

71*. 32 

70.19 

70.21* 

72.68 

71.36 

71.27 

69.77 

69.00 

68.97 

68.16 

13 

14 

67.07 

67.83 

73-1*7 

70.05 

69.83 

69.21 

71.39 

71.39 

69.73 

68.98 

68.98 

68.15 

14 

15 

67.05 

67.82 

73-16 

70.16 

69.68 

68.96 

71.31* 

71.1*3 

69.68 

68.97 

68.97 

68.12 

IS 

16 

66.95 

68.21 

71* -73 

80.07 

69.62 

68,1*7 

71.10 

71.28 

69.70 

68.97 

68.91* 

68.13 

16 

17 

66.96 

69.37 

75.1*6 

83.36 

69.52 

68.31 

70.66 

71.22 

69.67 

68.95 

68.91* 

68.11 

17 

18 

66.99 

69.66 

71*. 69 

78.71 

69.28 

68.01* 

70.59 

71.17 

69.66 

68.95 

68.99 

68.09 

It 

19 

67.03 

69.92 

71*  .20 

78.09 

68.80 

67.81 

70.1*7 

71.05 

69.60 

68.91* 

68.97 

68.11* 

19 

20 

67.17 

69.92 

73.17 

77.00 

68.1*8 

67.70 

70.56 

70.89 

69.56 

68.90 

68.97 

68.15 

30 

21 

67.29 

69.91 

75.73 

76.12 

68.33 

67. 61* 

70.1*5 

70.93 

69.56 

68.88 

68.99 

68.16 

21 

22 

67.30 

69.92 

73.67 

75.51 

68.26 

67.61 

70.17 

70.1*5 

69.57 

68.88 

69.01 

68.16 

22 

23 

67. 31* 

69.96 

72.1*5 

75.11 

67.92 

68.25 

70.01* 

70.17 

69.58 

68.87 

69.10 

68.17 

23 

24 

67.1^ 

70.02 

72.11 

71*  .82 

67.93 

70.53 

69.86 

70.21 

69.56 

68.92 

69.00 

68.15 

24 

25 

67.32 

71.57 

71-52 

71*  .62 

68.01 

70.1*1* 

69.61 

70.23 

69.1*9 

68.91 

69.00 

68.17 

2S 

26 

67.22 

71.89 

71.32 

71*  .1*2 

67.86 

78.68 

69.60 

70.26 

69.59 

68.88 

68.91* 

68.20 

36 

27 

67.19 

70.91 

71-26 

71*  .11* 

67.81  E 

75.21 

69.56 

70.36 

69.90 

68.89 

68.89 

68.20 

27 

2t 

67.18 

79.96 

71.23 

72.76 

67.80  E 

72.03 

69.50 

70.53 

69.69 

68.93 

68.95 

68.22 

23 

29 

67.17 

82.71 

73.1*3 

72.51 

70.79 

69.38 

70.1*8 

69.51 

69.06 

69.02 

68.18 

29 

30 

67.18 

77.1*0 

72.69 

72.1*5 

70.50 

69.57 

70.31 

69.1*3 

69.09 

69.00 

68.27 

30 

31 

67.16 

71.93 

72.1*3 

70.91* 

70.29 

69. 28 

69.03 

31 

V 

J 

E      -   ESTIMATH) 
MR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/'DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  >v 

12-l*-70 

1730 

86.03 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.1J4. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 
DATUM 

CFS            CAGE  HI. 

DATE 

FROM 

TO 

39  51*  31* 

122  05  31 

NE28  2l*N  2W 

171000           91 .1*8 

l/2l*/70 

APR  ItS-DATE 

APR  1*5-DATE 

191*5 

191*5 

100.00 

97.15 

UKED 
USCGS 

Station  lo 
channel  an 
Approxlmat 
basin  dive 
excluding 

oated  250  ft. 
d  does  not  Inc 
ely  190,000  ac 
rsions  from  X\ 
Soose  Lake  Bas 

above  Vlna-Comlr 

lude  vater  by-pae 
re-feet  diverted 
le  Trinity  River  t 
in,   is  approxlmfll 

ig  Highway  Bridge,   2.6 
sing  the  station  on  tl 
from  the  river  betweei 
0  Whiskeytown  Resei-voj 
ely  10,930  sq.  mi. 

mi .  SW  of  Vin 
le  left  bank. 
1  Keswick  and 
r  via  Judge  F 

a.     The  maximum  0 

Slow  regulated  t 

Vina  in  addition 

rtncis  Carr  Power 

Lischarge  of  recor 
y  Shasta  Lake  sin 
to  diversions  fro 
•plant  began  in  Ap 

d  is  fo 
ce  Dece 
m  the  t 
rll  196 

r  the  mc 
nber  30 
ributar 
3.     DraJ 

lin  river 

191*3. 
ec.     Tran 
Lnage  area 

t 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


t 


19T1 


AO263O 


STATION  NAiME 


SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

28.49 

28.46 

36.13 

32.78 

33.46 

29.18  E 

31.80 

30.24 

31.06 

30.03 

29.84 

29-93 

1 

2 

28.49 

28.49 

36.14 

32.91 

33  M 

29.14  E 

31.95 

30.25 

31.13 

29.90 

30.00 

29.87 

2 

3 

28.39 

28.47 

36.58 

32.55 

33.36 

29.10  E 

32.43 

30.32 

30.87 

29.89 

29.93 

29-58 

3 

4 

28.38 

28.54 

42.02 

32.28 

33.27 

29.06  E 

32.32 

30.52 

30.80 

29.85 

29.77 

29.22 

4 

5 

28.1*0 

28.76 

41.78 

32.18 

33.10 

29.02  E 

32.21 

30.85 

30.74 

29.80 

29.88 

29.18 

S 

6 

2a. U2 

29.41 

38.67 

32.16 

32.68 

28.99 

32.26 

31.18 

30.70 

29.78 

29.74 

29.20 

6 

7 

28.1*0 

30.16 

37.97 

32.00 

32.26 

28.99 

32.25 

31.31 

30.60 

29.74 

29.65 

29.14 

7 

• 

28.1*3 

29.43 

39.93 

31.92 

32.15 

28.94 

31.91 

31.63 

30.55 

29.72 

29.66 

29.17 

• 

9 

28 .1*4 

29.52 

41.29 

31.80 

32.06 

28.92 

31.53 

31.84 

30.63 

29.72 

29.65 

29.18 

9 

10 

28.43 

32.64 

38.83 

31.37 

32.03 

28.78 

31.66 

31.96 

30.62 

29.71 

29.64 

29-22 

10 

11 

28.44 

29.83 

37.36 

32.12 

31.89 

28.66 

31.84 

31.86 

30.60 

29.70 

29.62 

29.25 

11 

12 

28.45 

29.85 

36.26 

32.05 

31.67 

29.15 

31.97 

31.90 

30.55 

29.70 

29.61 

29.23 

12 

13 

28.42 

29.46 

35.19 

31.58 

31.44 

33.92 

31.95 

31.92 

30.53 

29.68 

29.62 

29.25 

13 

14 

28.37 

29.23 

34.39 

31.39 

31.15 

30.89 

31.97 

32.02 

30.47 

29.66 

29.64 

29.28 

14 

IS 

28.38 

29.15 

3h.vr 

31.39 

31.03 

30.43 

31.87 

32.06 

30.43 

29.64 

29.63 

29.27 

IS 

16 

^.30 

29.43 

35.21 

38.23 

30.96 

30.05 

31.74 

31.94 

30.45 

29.65 

29.62 

29.28 

1* 

17 

28.26 

30.42 

35.91 

44.16 

30.86 

29.86 

31.24 

31.88 

30.39 

29.63 

29.62 

29.29 

17 

IS 

28.30 

30.77 

35.41 

39.1*7 

30.59 

29.65 

31.15 

31.78 

30.38 

29.63 

29.65 

29.27 

13 

19 

28.33 

31.04 

35.13 

38.45 

30.04 

29.42 

31.03 

31.65 

30.32 

29.61 

29.67 

29-31 

19 

20 

28.43 

31.08 

34.25 

37.55 

29.80 

29.24 

31.11 

31.53 

30.26 

29.56 

29.65 

29.35 

20 

21 

28.55 

31.08 

36.20 

36.73 

29.74 

29.15 

31.10 

31-53 

30.27 

29.53 

29.69 

29.38 

21 

22 

28.58 

31.08 

3l».96 

36.15 

29.28 

29.10 

30.80 

31.19 

30.27 

29.51 

29.70 

29.41 

22 

23 

28.61 

31.12 

33.63 

35.79 

29.63 

29.39 

30.68 

30.82 

30.24 

29.50 

29.79 

29.42 

23 

24 

28.71 

31.15 

33.24 

35.54 

29.40 

31.46 

30.56 

30.80 

30.25 

29.52 

29.77 

29-42 

24 

25 

28.66 

32.25 

32.78 

35. 31* 

29.35 

31.31 

30.29 

30.85 

30.17 

29.52 

29.74 

29-45 

2S 

2* 

28.55 

32.86 

32.51 

35.18 

29.33 

37.95 

30.27 

30.85 

30.17 

29.51 

29.74 

29.48 

26 

27 

28.51 

32.02 

32.46 

3^.97 

29.26  E 

36.79 

30.23 

30.98 

30.50 

29.50 

29.72 

29.52 

27 

23 

28.51 

38.11 

32.43 

33.93 

29.22  E 

33.33 

30.18 

31.13 

30.40 

29.55 

29.78 

29.52 

2t 

29 

28.50 

42.91 

33.96 

33.56 

32.09 

30.02 

31.17 

30.18 

29.67 

29.86 

29.54 

29 

30 

28.49 

38.89 

33.90 

33.1*9 

31.63 

30.20 

31.03 

30.11 

29.70 

29.90 

29-59 

30 

31 

28.50 

33.11 

33.47 

32.07 

30.99 

29.87 

29.93 

31 

J 

E      -  ESTIMATH) 

hW   -   NO  RKO«D 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


1-17-71        1300 


STAOE  > 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  1*5  07 


121  59  1*3 


I1E20  22N  IW 


350000  E' 
156000 


22.6 
50.77 


2/28/40 
1/24/70 


AIB  45-DATE 


27-rATE 


1927 
1945 
1945 


1945 


127.9 
100.0 

96.5 


USED 
USED 
USOGS 


Station  located  at  Glanella  Bridge,  State  Highway  32,  1.0  mi.  NE  of  Hamilton  dty.     The  maxlmtmi  discharges  of  record  since  Pebruary  1940,   are 
for  the  main  river  channel  and  do  not  include  -water  by~passing  the  station  on  the  left  bank.     How  regulated  by  Shasta  Lake  since  December  30, 
1943.     Approximately  950,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Bamllton  City  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries 
Transbasin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  April  I963.     Drainage  area, 
excluding  Goose  lake  Basin,   is  approximately  11,060  sq.  mi. 
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TABLE    B-M  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBI  VEAt 


i9n 


A025TO 


STATION  NAMI 


SACRAMENTO  RIVER  AT  ORD  PERRY 


3 


""day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEIT. 

DAY^ 

1 

46.70 

46.68 

55.92 

52.23 

52.69 

48.01 

51.46 

48.76 

49-67 

48.56 

48.19 

48.32 

1 

7 

46.71 

46.68 

55.'*9 

52.35 

52.61 

47.83 

51-45 

48.74 

49.82 

48.42 

48.33 

48.30 

a 

3 

U6.60 

46.68 

56.23 

52.04 

52.47 

47.80 

52.01 

48.77 

49-53 

48.41 

48.28 

48.07 

3 

4 

1*6.58 

46.72 

60.13 

51.73 

52.36 

47.75 

51.77 

48.94 

49.44 

48.37 

48.15 

47.74 

4 

5 

46.58 

1^6.95 

62.84 

51.43 

52.22 

47.73 

51.13 

49.25 

49.39 

48.33 

48.23 

47.66 

s 

6 

U6.62 

47.54 

58.61 

51.31 

51.82 

47.68 

51.05 

49.69 

49-32 

48.17 

48.10 

47.66 

4 

7 

46.60 

48.13 

57.47 

51.09 

51.37 

47.67 

51-05 

49.93 

49-23 

48.09 

48.05 

47.61 

7 

• 

46.61 

47.90 

58.91 

50.99 

51.21 

47.62 

50.79 

50.20 

49-17 

48.09 

48.06 

47.61 

• 

9 

46.64 

47.46 

60.88 

50.88 

51.10 

47.58 

50.34 

50.49 

49.22 

48.09 

48.02 

47.63 

9 

10 

46.63 

51.25 

58.86 

50.47 

51-03 

47.46 

50.33 

50.63 

49-23 

48.09 

48.03 

47.65 

10 

II 

46.64 

48.55 

57.18 

50.97 

51-07 

47.31 

50.60 

50.56 

49.22 

48.09 

48.01 

47.69 

II 

12 

46.65 

48.20 

56.19 

51.11 

50.68 

47.54 

50.77 

50.55 

49.18 

48.10 

48.00 

47.67 

12 

13 

46.63 

48.00 

55.20 

50.73 

50.62 

52.63 

50.69 

50.59 

49.13 

48.09 

48.02 

47.68 

13 

14 

46.58 

47.64 

54.31 

50.42 

50.24 

50.09 

50.75 

50.69 

49.08 

48.06 

48.02 

47.71 

14 

IS 

46.59 

47.50 

53.94 

50.41 

50.06 

49.70 

50.64 

50.74 

49.03 

48.05 

48.03 

47.70 

IS 

1* 

46.49 

47.72 

54.83 

55.79 

49.97 

49.80 

50.57 

50.65 

49.02 

48.06 

48.02 

47.72 

16 

17 

46.43 

48.54 

55.73 

63.70 

49.88 

48.88 

50.02 

50.58 

48.98 

48.03 

48.02 

47.72 

17 

13 

46.47 

49.10 

55.43 

60.84 

49.77 

48.43 

49.90 

50.48 

48.97 

48.06 

48.04 

47.70 

13 

19 

46.50 

49.42 

55-18 

58.84 

49.37 

48.10 

49-76 

50.34 

48.91 

48.03 

48.06 

47-73 

19 

20 

46.58 

49-51 

53.91 

57.99 

49-03 

47.92 

49-78 

50.24 

48.84 

47-99 

48.05 

47.76 

20 

21 

46.73 

49.51 

55-63 

57-09 

48.82 

47.81 

49-83 

50.18 

48.84 

47.96 

48.08 

47-79 

21 

22 

46.79 

49.53 

55-04 

56.43 

48.70 

47.74 

49-51 

49.94 

48.84 

47-93 

48.09 

47.82 

22 

23 

46.82 

49.57 

53-10 

55.89 

48.59 

47.88 

49-38 

49.49 

48.81 

47.93 

48.14 

47.84 

23 

24 

46.90 

49.61 

52.55 

55.59 

48.16 

49.86 

49.28 

49.43 

48.82 

47.94 

48.16 

47.83 

24 

25 

46.92 

50.48 

52.10 

55.34 

48.37 

50.00 

49.00 

49.47 

48.76 

47.95 

48.11 

47.85 

2S 

26 

46.78 

51.59 

51-73 

55.10 

48.19 

56.06 

48.94 

49.46 

48.71 

47.93 

48.13 

47-87 

26 

27 

46.73 

50.75 

51.66 

54.80 

48.12 

57.29 

48.88 

49-58 

49-03 

47.89 

48.10 

47-93 

27 

21 

46.72 

55.64 

51-58 

53.61 

48.10 

52.85 

48.80 

49.72 

48.97 

47.93 

48.15 

47-92 

2t 

29 

46.72 

62.33 

52.66 

52.96 

51-27 

48.62 

49-83 

48.71 

48.03 

48.22 

47-95 

29 

30 

46.70 

60.29. 

53-37 

52.80 

50.59 

48.73 

49.69 

48.62 

48.07 

48.27 

47-99 

30 

31 

46.69 

52.45 

52.72 

51-58 

49.63 

48.20 

48.30 

31 

E      -   ESTIMATB) 
NR   -   NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


/^DATE 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEI6HTS 


1815 


64.59 


STAOt  ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


39  37  39        121  59 


SE32  21N  IW 


138000 


69-8 


1/24/70 


JAN  48-DATE 


21-MAy  27  f 

PEB  37-MAY  37 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-MAY  41  # 
NOV  41-DATE 


1937 
i960 


i960 


50.00 


Station  located  0.1  mi.  below  Ord  Jterry.     Records  of  flows  in  excess  of  70,000  cubic  feet  per  second  are  not  reliable  due  to  an  undetermined 
amount  of  water  by-passing  the  station  via  Butte  Basin.     Slow  regiiLated  by  Shasta  Lake  since  December  30,  1943.     Approxinately  960,000  acre- 
feet  diverted  from  the  river  between  Kesvick  and  Ord  Fterry  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.     Transbasln  diversions  from  the 
Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  R-ancis  Carr  Powerplant  began  in  April  I963.     Drainage  area,   excluding  Goose  Lake  Basin,   Is 
approximately  12,480  sq.  ml. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER   YEAR 


1971 


AO25OO 


STATION  NAME 


SACRAMEMTO  RIVER  AT  BUTTE  CITY 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/' 

f  DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

71.41 

71.41 

83.79 

77.53 

78.04 

72.76 

76.65 

73.33 

74.19 

73-05 

72.64 

72.74 

1 

2 

71.42 

71.40 

81.54 

77.57 

77.96 

72.52 

76.45 

73.35 

74.42 

72.90 

72.80 

72.76 

2 

3 

71.36 

71.40 

82.56 

77.41 

77.83 

72.46 

77.06 

73.42 

74.11 

72.85 

72.79 

72.63 

3 

4 

71.30 

71.42 

84.97 

77.02 

77.68 

72.41 

76.99 

73.56 

73.99 

72.84 

72.64 

72.22 

4 

5 

71.28 

71.63 

90.43 

76.67 

77.55 

72.38 

76.32 

73.90 

73.93 

72.80 

72.68 

72.01 

5 

6 

71.31 

72.17 

87.73 

76.52 

77.17 

72.34 

76.04 

74.31 

73.84 

72.72 

72.55 

71.97 

6 

7 

71.33 

72.87 

85.09 

76.27 

76.67 

72.31 

76.06 

74.51 

73.76 

72.67 

72.48 

71.95 

7 

a 

71.32 

73.22 

85.49 

76.11 

76.39 

72.30 

75.89 

74.75 

73.65 

72.63 

72.46 

71.90 

t 

9 

71.35 

72.28 

88.16 

75.97 

76.24 

72.22 

75.32 

75.15 

73.68 

72.58 

72.43 

71.91 

9 

10 

71.36 

75.52 

87.61 

75.59 

76.13 

72.14 

75.15 

75.34 

73.70 

72.56 

72.44 

71.94 

10 

M 

71.32 

74.11 

84.88 

75.71 

76.16 

71.96 

75.47 

75.33 

73.72 

72.55 

72.42 

71.99 

11 

12 

71.32 

72.93 

83.05 

76.36 

75.78 

71.96 

75.67 

75.27 

73.66 

72.54 

72.39 

72.01 

12 

13 

71.34 

73.86 

81.68 

75.95 

75.66 

76.65 

75.55 

75.34 

73.59 

72.52 

72.38 

71.99 

13 

14 

71.29 

72.38 

80.39 

75.43 

75.26 

75.54 

75.62 

75.41 

73.56 

72.50 

72.39 

72.02 

14 

15 

71.24 

72.26 

79.75 

75.35 

75.01 

74.55 

75.50 

75.48 

73.50 

72.47 

72.39 

72.05 

15 

16 

71.22 

72.36 

80.22 

78.73 

74.87 

74.82 

75.43 

75.40 

73.47 

72.45 

72.40 

72.06 

16 

ir 

71.10 

72,98 

81.47 

89.21 

74.75 

73.88 

74.91 

75.30 

73.44 

72.46 

72.38 

72.07 

17 

It 

71.12 

73.86 

81.68 

89.90 

74.61 

73.32 

74.69 

75.20 

73.43 

72.45 

72.42 

72.07 

IS 

19 

71.18 

74.24 

81.25 

87.03 

74.20 

72.89 

74.51 

75.05 

73.34 

72.46 

72.45 

72.06 

19 

20 

71.23 

74.41 

79.91 

85.80 

73.79 

72.74 

74.44 

74.97 

73-30 

72.42 

72.45 

72.09 

20 

21 

71.39 

74.44 

80.67 

84.37 

73.51 

72.58 

74.54 

74.81 

73.27 

72.39 

72.46 

72.12 

21 

22 

71.53 

74.48 

81.76 

83.24 

73.37 

72.47 

74.24 

74.70 

73.28 

72.35 

72.48 

72.15 

22 

23 

71.55 

74.50 

78.97 

82.40 

73.27 

72.39 

74.05 

74.13 

73.25 

72.33 

72.52 

72.19 

23 

24 

71.63 

74.58 

78.13 

81.84 

72.83 

74.05 

73.91 

74.00 

73-25 

72.30 

72.57 

72.21 

24 

25 

71.72 

74.96 

77.62 

81.44 

73.11 

74.98 

73.61 

73.99 

73-22 

72.31 

72.56 

72.22 

25 

26 

71.55 

76.54 

77.08 

81.10 

72.91 

79.07 

73.47 

73.98 

73-11 

72.29 

72.57 

72.25 

26 

27 

71.48 

75.99 

76.92 

80.74 

72.84 

84.62 

73.41 

74.10 

73-41 

72.28 

72.55 

72.28 

27 

28 

71.45 

78.78 

76.78 

79.60 

72.82 

79.31 

73.31 

74.20 

73-50 

72.31 

72.54 

72.34 

28 

29 

71.45 

87.73 

77.36 

78.49 

76.77 

73.12 

74.41 

73-23 

72.40 

72.58 

72.34 

29 

30 

71.44 

89.27 

78.98 

78.26 

75.74 

73-24 

74.27 

73.11 

72.49 

72.65 

72.37 

30 

31 

71.41 

77.84 

78.11 

76.50 

74.18 

72.61 

72.70 

31 

/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  > 

1-18-71 

0400 

91.10 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  27  35 

121  59  35 

NE32  19N  IW 

170000 
152000 

96.87 
95.92 

2/  7/42 
1/25/70 

JUL  19-OCT  38  ^ 
JAN  39-DATE 

JUL  19- OCT  28  a 
APR  29-riATE 

1921 

0.00 

USED 

Station  located  at  highway  bridge,   0.5  mi 
Records  furnished  by  USGS. 

.  S  of  Butte  City.     Maximum  dischar 

ge  of  record  listed  is  for  period  1940  to  date. 

15  -  Irriga 

tion  season  or 

ly. 

36 


TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEH) 


WATH  YEAt 


1971 


A02l*45 


STATION  NAM! 


SACBAMENTO  RIVER  AT  MOUUTON  WEIR 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

77.33  A 

I 

i 

a 

3 

3 

4 

76. 9**  A 

4 

5 

78.82 

s 

6 

78.16 

6 

7 

76.90  A 

7 

• 

• 

9 

77.50  A 

9 

10 

77.83 
76.90  A 

10 

II 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

IS 

IS 

16 

16 

17 

78.15  A 

17 

11 

79-32 

It 

19 

77.5^ 

19 

20 

76.89  A 

30 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

2S 

33 

29 

77.51  A 

29 

30 

■jQ.5h^ 

30 

31 

31 

V 

J 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


E      -   ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


11-30-70 
12-   5-70 


12it5 
1930 


78.81 
79-60 


12-10-70        0345 
1-18-71        0800 


78.22 
79-77 


STAGE        PAH 


STAGE  ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


392018         1220118  SE12  17K  2W  I       83.8  2/7A2  JAIC  40-DATE  #  JAIJ  35-MTE  #       1935  0.00  UdKD 

Station  located  west  of  south  end  of  weir,   ii.6  ml.  S  of  Princeton.     Gage  heights  below  weir  crest  (elevation  76.75  ft.)  are  not  tabulated. 

A  -  hfean  gage  height  for  period  of  flow. 
#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FKT) 


WATB  YEAI 


1971 


AO245O 


STATION  NAME 


SAC3?AMEBT0  RIVEE  OPPOSITE  MOULTOT  WEIR 


E      -   ESTIMATB) 
Mt  -  NO  RECOtO 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

5T.52 

57.49 

75.16 

66.43 

67.20 

59.42 

65.25 

60.28 

61.50 

59.84 

59.30 

59-54 

1 

57.5^ 

57.47 

71.84 

66.30 

67.06 

59.11 

64.91 

60.30 

61.81 

59.64 

59.47 

59-51 

2 

57. 1*9 

57.48 

72.69 

66.23 

66.88 

59.01 

65.75 

60.40 

61.46 

59.56 

59.50 

59.27 

3 

57.39 

57.51 

74.09 

65.55 

66.64 

58.95 

65.87 

60.59 

61.25 

59.52 

59.32 

58.79 

4 

57.36 

57.72 

79.12 

64.99 

66.44 

58.90 

64.96 

61. 02 

61.15 

59.46 

59.31 

58.50 

5 

57.39 

58.35 

78.24 

64.67 

65.90 

58,84 

64.38 

61.56 

61.04 

59.36 

59.19 

58.46 

« 

57. J*! 

59.20 

75.85 

64,33 

65.13 

58.80 

64.41 

61,89 

60,93 

59.33 

59.06 

58.43 

7 

57. in 

59.93 

75.37 

64.06 

64.60 

58.77 

64.23 

62.22 

60.77 

59.23 

59.04 

58.37 

• 

57.1*3 

58.65 

77.46 

63.88 

64.37 

58.66 

63.39 

62.81 

60.77 

59.20 

59.00 

58.40 

* 

57.1*5 

62.20 

77.89 

63.41 

64.20 

58.57 

63,04 

63.12 

60.80 

59.19 

59-01 

58.44 

10 

57.43 

61.77 

75.77 

63.31 

64.22 

58,32 

63,47 

63.15 

60.81 

59.19 

58.99 

58.52 

11 

57.41 

59.65 

73.71 

64.43 

63.80 

58.30 

63.74 

63.05 

60.72 

59.18 

58.95 

58.51 

12 

57  .U3 

59.79 

72.16 

63.91 

63.52 

63.72 

63.65 

63.16 

60.66 

59.15 

58.97 

58.50 

13 

57.37 

58.94 

70.60 

63.13 

63.06 

64,23 

63.73 

63.24 

60.61 

59.10 

58,98 

58.55 

14 

57.30 

58.75 

69.67 

62.97 

62.64 

62,00 

63.59 

63.37 

60.52 

59.07 

58,99 

58.55 

15 

57.28 

58,84 

69.82 

66.26 

62.42 

62.30 

63.45 

63.33 

60.48 

59.06 

58,96 

58.59 

16 

57.14 

59.60 

71.49 

77.02 

62.26 

61,24 

62.75 

63.16 

60.42 

59.06 

58.96 

58.59 

17 

57.16 

60.75 

72.14 

79.62 

62,07 

60.37 

62.32 

63.00 

60.40 

59-04 

59-01 

58.55 

It 

57.22 

61.24 

71.54 

77.49 

61.58 

59-72 

62.06 

62.78 

60.29 

59.04 

59.04 

58.58 

1« 

20 

57.29 

61.54 

70.17 

76.38 

60.98 

59.36 

61.92 

62,63 

60.21 

58,97 

59.02 

58.66 

20 

21 

57.47 

61.57 

70.18 

75,08 

60.57 

59.10 

62.04 

62,41 

60.15 

58.92 

59.07 

58.75 

21 

» 

57.64 

61.61 

72.36 

73.86 

60.36 

58,98 

61.66 

62,30 

60.17 

58.87 

59.11 

58.79 

22 

23 

57.66 

61.65 

69.03 

72.90 

60,22 

58,94 

61.35 

61,52 

60.12 

58.83 

59.19 

58.84 

23 

24 

57.74 

61.75 

67.31 

72,23 

59.60 

60,77 

61.16 

61,25 

60.12 

58,84 

59.25 

58.82 

24 

25 

57.86 

62.11 

66,43 

71.79 

59.94 

62,57 

60.79 

61,21 

60.08 

58,87 

59.17 

58.86 

25 

26 

57.66 

64.42 

65.54 

71.43 

59.71 

66.56 

60.55 

61.21 

59.94 

58.88 

59.21 

58.90 

26 

27 

57.57 

64.14 

65.24 

71.03 

59.54 

74,68 

60.45 

61.36 

60.28 

58.80 

59-16 

58.97 

27 

2t 

57.54 

66.23 

65.05 

69.94 

59.48 

70,26 

60.31 

61.49 

60.48 

58.85 

59.18 

58.97 

M 

29 

57.53 

76.06 

65.49 

68.18 

66,17 

60.04 

61.80 

60.14 

58.94 

59-32 

58.98 

29 

30 

57.53 

78.78 

68.51 

67.63 

64.16 

60.15 

61.65 

59.94 

59.06 

59-42 

59-04 

W 

31 

57.49 

67.19 

67.31 

64.68 

61.51 

59-21 

59-50 

31 

/^DATE 


1-18-71 


0645 


30.20 


TIME 


STAOE 


DATE 


TUME 


STAGE  A 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  2C  13 

122  01   50 

SW12  17M  2W 

85.5 
83.0 

2/  7/42 
12/24/64 

MAR  54-rATE  8 

OCT  22-MAY  40  # 
JUL  40-JUL  4l 
NOV  41-JUL  43  # 
OCT  43-IATE 

0.00 

USED 

Station  located  inmedlately  W  of  weir,   4. 

8  mi.  S  of  Princeton, 

0  -  Irriga 
#  -  Flood 

;lon  season  or 
season  only. 

ly- 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1971 


STATION  NO 


A02it30 


STATION  NAME 


SACRAMEfflTO  RIVER  AT  COLUSA  WEIR 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

64.83 

1 

3 

63.22 

3 

3 

63. U6 

a 

4 

63.92 

4 

S 

66.16 

5 

6 

66.05 

6 

7 

6J*.86 

7 

• 

6i*.51 

• 

9 

65.38 

9 

10 

65.73 

10 

II 

6h.8k 

II 

13 

63.9^ 

13 

13 

63.32 

13 

14 

62.68 

14 

IS 

62.23 

IS 

16 

62.18 

62.10  A 

16 

17 

62. 9'* 

6it.82 

17 

It 

63.26 

66.38 

It 

19 

63.01 

63. hh 

19 

30 

62.51 

6U.89 

30 

31 

62.25 

61*.  37 

31 

33 

63.37 

63.88 

33 

33 

62.29  A 

63.52 

33 

34 

63.25 

34 

3S 

63.07 

3S 

36 

62.91* 

62.20  A 

36 

37 

62.78 

63.96 

37 

3S 

62. U 

62.85  A 

3t 

39 

61*  .71 

61.84  A 

39 

30 

66.31  - 

30 

31 

31 

V 

.  _. 

y 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


E      -   ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  > 

12-   5-70 

2200 

66.71 

3-27-71 

1630 

64.31* 

1-18-71 

1030 

66.58 

V 

J 

I 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUOE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM        TO 

39  14  12 

121  59  38 

SE17  i6n  iw 

70.6 

3/1/40 

JAN  40-rATE  # 

JAN  35-mTE  # 

1935 

0.00 

USED 

Station  located  at  north  end  of  veir,   2.C 

)  ml.  N 

of  Colusa.     Gage 

heights  below  weir  crest  (elevation  6I.8O  ft. 

)  are  not  tabulated. 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow. 

#  -  nood 

season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


19T1 


A02U20 


STATION  NAME 


SACRAMEMTO  RIVER  AT  COLUSA 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


9 


["day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

42.65 

42.54 

63.30 

56.70 

57.49 

45-84 

54.78 

47.03 

49.30 

46.65 

45.81 

46.35 

I 

42.67 

42.51 

61.70 

56.29 

57.36 

45.47 

54.48 

47.13 

49.60 

46.40 

45.89 

46.37 

2 

42.66 

'^2.53 

61.40 

56.35 

57.12 

45.24 

55.10 

47.25 

49.45 

46.20 

46.10 

46.13 

3 

42.50 

42.56 

62.20 

55.48 

56.80 

45.13 

55.77 

47.48 

49.03 

46.15 

45.91 

45.53 

4 

42.43 

42.75 

64.40 

54.62 

56.83 

45.06 

54.92 

48.08 

48.85 

46.06 

45.72 

44.88 

S 

42.45 

43.44 

64.50 

53.95 

55.97 

44.98 

53.65 

48.88 

48.69 

45.92 

45.78 

44.74 

6 

42.47 

44.77 

63.20 

53.44 

54.94 

44.90 

53.46 

49.52 

48.54 

45.85 

45.49 

44.72 

7 

42,44 

46.27 

62.80 

52.93 

53.93 

44.86 

53.31 

49.96 

48.27 

45.71 

45.41 

44.59 

8 

42.47 

44.79 

63.60 

52.61 

53.44 

44.70 

52.23 

50.78 

48.13 

45.62 

45.38 

44.60 

9 

42.51 

1*7.36 

64.10 

52.10 

53.13 

44.60 

51.37 

51.35 

48.17 

45.59 

45.33 

44.64 

10 

42.50 

50.53 

63.27 

51.41 

53.04 

44.26 

51.69 

51.57 

48.14 

45.59 

45.36 

44.77 

11 

42.47 

46.57 

62.33 

53-10 

52.73 

44.11 

52.06 

51.46 

48.00 

45-58 

45.31 

44.83 

12 

42.49 

46.23 

61.70 

52.87 

52.10 

49.00 

52.18 

51.59 

47.92 

45-55 

45.33 

44.79 

13 

42.44 

45.20 

60.97 

51.77 

51.60 

54.33 

52.21 

51.69 

47.85 

45-49 

45.34 

44.82 

14 

42.27 

44.71 

60.38 

51.24 

50.83 

50.58 

52.10 

51.88 

47.72 

45-40 

45.37 

44.85 

IS 

42.27 

44.64 

60.28 

53.38 

50.40 

50.13 

51.85 

51.98 

47.63 

45.37 

45.37 

44.88 

16 

42.09 

i*5.37 

61.24 

63.02 

50.14 

49.25 

51.18 

51.76 

47.58 

45.39 

45-32 

44.92 

17 

42.07 

47.24 

61.63 

65.06 

49.86 

47.68 

50.25 

51.53 

47.47 

45.36 

45.35 

44.85 

18 

42.12 

48.13 

61.38 

64.04 

49.32 

46.63 

49-83 

51.20 

47.38 

45.37 

45.44 

44.83 

19 

42.21 

48.75 

60.80 

63.35 

48.38 

45.94 

49.47 

50.91 

47.25 

45.27 

45.44 

44.96 

20 

ai 

42.43  ' 

48.91 

60.37 

62.80 

47.65 

45.48 

49.56 

50.65 

47.13 

45.17 

45.47 

45.06 

21 

42.71 

49.01 

61.77 

62.29 

47.29 

45.23 

49.29 

50.55 

47.13 

45 .10 

45.55 

45-16 

22 

23 

42.78 

49.09 

60.20 

61.91 

47.08 

45.13 

48.74 

49.64 

47.07 

45.02 

45.66 

45.23 

23 

24 

42.89 

49.22 

58.15 

61.62 

46.39 

46.69 

48.42 

48.96 

47.05 

45.01 

45.79 

45-25 

24 

25 

43.12 

49.40 

56.83 

61.44 

46.48 

50.32 

47.99 

48.81 

47.00 

45.08 

45-73 

45.26 

25 

26 

42.95 

52.30 

55.57 

61.29 

46.37 

53.22 

47.49 

48.82 

46.82 

45.11 

45.73 

45-35 

26 

27 

42.72 

53.30 

5i*.85 

61.10 

46.06 

62.20 

47.33 

48.91 

47.09 

45.02 

45.72 

45.44 

27 

28 

42.66 

53.70 

54.47 

60.65 

45.92 

61.06 

47.14 

49.13 

47.61 

45.05 

45.73 

45.49 

28 

29 

42.64 

62.50 

54.46 

59.15 

57.42 

46.82 

49.53 

47.25 

45.12 

45.94 

45.47 

29 

30 

42.61 

64.50 

58.40 

58.20 

54.24 

46.73 

49.57 

46.81 

45.33 

46.10 

45.50 

30 

31 

42.57 

57.95 

57.70 

53.55 

49.34 

45.48 

46.24 

31 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


i^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DAn 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

1-18-71 

V 

1100 

65.31 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  12  50 

121  59  55 

NW29  16n  IW 

49000 
43900 

69.20 
67.07 

2/8/42 
1/7/65 

APR  20- OCT  38  a 

APR  19-DATE 

1921 
1921 

0.00 
-3-0 

USED 
USCGS 

Station  located  just  below  hlghvray  brldg 
by  USGS.     Drainage  area  12,096. 

5  at  Colusa 

.     Maximum  discharge  of 

record  listed  is 

for  period  1938  to  date.     Records  furnished 

6  -  Irriga 

;ion  season  or 

J-y- 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1971 


A0298J* 


STATION  NAM! 


CHEROKEE  CANAL  NEAR  RICHVALE 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

1.86 

2.61 

5.70 

3.94 

3.29 

2.61 

3.27 

4.17 

4.07 

3.94 

4.09 

3.96 

3 

l.&k 

2.58 

6.33 

5.23 

3.28 

2.59 

3.22 

4.19 

4.18 

4.09 

4.02 

3.34 

3 

1.87 

2.57 

5.74 

4.04 

3.25 

2.57 

3.19 

4.19 

4.21 

4,07 

3.80 

3.86 

4 

1.83 

2.66 

8.28 

3.76 

3.23 

2.57 

3.15 

4.04 

4.15 

4.08 

4.01 

3.88 

S 

1.85 

2.78 

6.64 

3.64 

3.22 

2.56 

3.13 

4.04 

4.05 

4.08 

4.07 

3.84 

6 

1.84 

3.51 

5.40 

3.57 

3.21 

2.67 

3.11 

3.82 

3.95 

4.09 

4.04 

3.78 

7 

1.81 

3.76 

4.67 

3.51 

3.20 

2.51 

3.12 

3.87 

4.04 

3.97 

4.03 

3.72 

8 

1.78 

3.13 

5.13 

3.47 

3.18 

2.73 

3.12 

4.17 

4.07 

3.99 

4.00 

3.75 

9 

1.77 

3.01 

4.89 

3.44 

2.90 

2.75 

3.09 

4.19 

4.04 

4.06 

4.01 

3.79 

10 

1.77 

3.21 

4.16 

3.42 

2.74 

2.62 

3.05 

4.14 

4.15 

3.96 

4.02 

3.69 

II 

1.75 

3.14 

3.89 

3.58 

2.74 

2.61 

3.01 

3.88 

4.09 

3.86 

4.10 

3.62 

n 

1.92 

3.55 

3.74 

3.64 

2.80 

2.92 

2.99 

3.76 

4.02 

3.96 

3.99 

3.52 

13 

2.06 

3.25 

3.66 

4.13 

3.06 

3.50 

2.99 

4.02 

3.93 

4.18 

3.76 

3.46 

14 

2.04 

3.09 

3.67 

3.95 

3.10 

3.06 

3.12 

3.98 

4.00 

4.17 

3.83 

3.44 

15 

2.01* 

3.03 

3.56 

3.72 

3.10 

3.17 

3.29 

3.97 

3.96 

4.12 

3.95 

3.18 

16 

2.03 

3.00 

3.99 

5.60 

3.14 

3.03 

3.58 

4.06 

4.08 

4.01 

3.99 

2.97 

17 

2.04 

2.98 

3.84 

5.95 

3.25 

3-05 

3.49 

3-99 

3.81 

3.80 

3.97 

3.11 

IS 

2.05 

2.96 

3.84 

4.60 

3.14 

3.06 

3.42 

4.05 

3.52 

3.70 

4.03 

3.11 

19 

1.97 

2.95 

3.98 

4.17 

3.01 

2.93 

3.43 

4.19 

3.52 

3.72 

4.05 

3.13 

M 

1.99 

2.95 

3.67 

3.97 

2.73 

2.90 

3.44 

4.21 

3.62 

3.89 

4.02 

3.00 

20 

21 

2.10 

2.95 

7.34 

3.77 

2.90 

2.83 

3.42 

4.24 

3.83 

3.96 

4.09 

2.74 

21 

27 

2.10 

2.95 

5.68 

3.65 

3.02 

2.80 

3.36 

4.17 

4.07 

3-93 

4.14 

2.67 

22 

23 

2.51 

2.95 

4.53 

3.55 

2.86 

3.46 

3.48 

4.08 

4.03 

3.96 

4.08 

2.58 

23 

24 

2.65 

2.95 

4.11 

3.47 

2.71 

4.33 

4.18 

4.05 

3.97 

3.99 

4.03 

2.48 

24 

25 

2.79 

2.97 

3.86 

3.42 

2.69 

4.99 

4.40 

4.03 

3.99 

4.00 

3.83 

2.24 

25 

26 

2.70 

2.99 

3.80 

3.38 

2.67 

6.63 

4.38 

4.10 

4.08 

4.00 

3.60 

2.20 

36 

27 

2.68 

3.00 

4.02 

3.36 

2.68 

4.54 

4.15 

4.13 

4.10 

4.03 

4.01 

2.16 

27 

28 

2.70 

6.68 

4.10 

3.34 

2.65 

3.85 

4.31 

4.16 

4.13 

4.07 

4.18 

2.30 

28 

29 

2.71 

9.17 

5.82 

3.33 

3.59 

4.34 

4.15 

4.07 

3.96 

4.20 

2.27 

29 

30 

2.74 

6.57. 

4.61 

3.31 

3.45 

4.30 

4.09 

3.97 

3.70 

4.12 

2.31 

30 

31 

2.73 

4.11 

3.30 

3.34 

4.07 

4.00 

4.07 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^PATE 


11-29-70      1515 


9.91 


TIME 


STAOt 


DATE 


STAOE  > 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  27  53 

Station  lo 
affects  th 

121  44  37 

cated  at  Butte 
2  stage-dlscha 

NW34  I9N  2E 

City  Road  Bridge 
rge  relationship 

15200  E         13.80 

,   2.1  mi.  S  of  RichvB] 
Weir  has  13  bays  anc 

10/13/62 

e.     Backwater 
I  is  operated 

JUL  60-riATE 

from  Cherokee  Da 
by  the  Richvale  I 

JUL  60-mTE 

m  weir,    I.05  mi. 
rrigation  Distric 

i960 

below  s 
t. 

tation. 

88.20 
at  times 

US  COS 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FST) 


WATBt  YEAI 


1971 


CTATION  NO 


A02301 


STATION  NAME 


SACRAMEKTO  RIVER  AT  TXSDftlS  WEIR 


''day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

1*8.40 

46.32 

46.66 

1 

a 

U8.02 

46.06 

46.58 

a 

3 

i»8.03 

46.07 

46.48 

45.58  A 

3 

4 

1*8.12 

45.72  A 

46.36 

45.89 

4 

s 

1*8.66 

46.24 

45.75  A 

s 

« 

1^9.05 

46.00 

6 

7 

1*8.74 

45.61  A 

7 

• 

1*8.1.6 

3 

f 

1*8 .1*8 

• 

10 

1.8.68 

10 

II 

1.8.52 

11 

n 

1.8.25 

13 

13 

1.8.06 

13 

14 

1.7.90 

14 

IS 

1.7-76 

IS 

1* 

1.7.67 

16 

17 

1.7.86 

47.62  A 

17 

It 

1*7.96 

48.61 

li 

1» 

1.7.9^ 

48.54 

l» 

M 

1.7.87 

48.28 

30 

31 

1.7.67 

48.16 

31 

33 

1.8.00 

48.04 

33 

33 

1.7.73 

47. 9"* 

33 

34 

47.11 

47.87 

34 

3S 

46.59 

47.82 

35 

36 

46.02 

47.77 

36 

37 

45.53  A 

47.71 

47.52 

37 

33 

47.62 

47.79 

31 

39 

»^7.55  A 

47.29 

46.97 

39 

30 

U8M 

46.66  a 

46.96 

45.96  A 

30 

31 

46.80 

46.78 

31 

V 

J 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-   6-70 
12-30-70 

0615 
2115 

49.13 
47.07 

1-18-71 
3-27-71 

2000 
2300 

43.76 
47.98 

4-4-71 

1430 

45.97 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARCE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  01  36 

121  49  16 

NE35  14N  IE 

53.3 

3/1/40 

JAH  40-DATE  # 

JAN  35-riftTE  # 

1935 

0.00 

USEE 

Station  located  west  of  north  end  of  weir,   5.0  mi.  SE  of  Grimes. 

Gage  heights  below  weir  crest  (elevation  45.45  ft.)  are  not  tabulate 

d. 

A  -  Mea..  g 
#  -  flooa 

a^e  height  foi 
season  only. 

-  partial  day  of  i 

low. 
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TABLE    B-M  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


1971 


AO228O 


STATION  NAME 


SACRAMEMTO  RIVER  BELCW  WILKIMS  SLOUOH 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEI»T. 

day"\ 

1 

30.38 

30.33 

1*T.94 

45. TT 

46.18 

33.96 

44.56 

33-85 
35.22 

3T.58 

33-81 

32. Tl 

33-93 
3^.03 

1 

2 

30.39 

30.29 

1*T.50 

45.50 

46.00 

33 -TO 

44.52 

3T.T0 

33  .T4 

32.T8 

3 

3 

30. Ul 

30 .2T 

4T.51* 

45.52 

45.82 

33.30 

44.52 

34.43 

3T.84 

33.41 

33.10 

33. 9T 

3 

4 

30.26 

30.33 

l*T.6l* 

45.13 

45. T3 

33.15 

45.22 

34.  t6 

3T.3T 

33.22 

33-03 

33-51 

4 

S 

30.11* 

30.1*3 

48.33 

44.38 

45.55 

33.06 

44.T8 

35.40 

3T.06 

33.11 

32. Tl 

32 -T6 

s 

« 

30.11 

30.99 

48.82 

43. 5T 

45.36 

32.98 

43.44 

36.39 

36.84 

32.93 

32.84 

32.38 

6 

7 

30.12 

32. 2T 

48.44 

43.00 

44.  T3 

32. 8T 

42  .8t 

3T.31 

36.60 

32.81 

32.56 

32.31 

7 

• 

30.10 

33.86 

48.11 

42.41 

43.55 

32.81 

42.  TO 

3T.85 

36.24 

32.63 

32.39 

32.23 

• 

9 

30.10 

33.81* 

48.14 

'♦1.99 

42.82 

32.61 

41.96 

38.68 

35.95 

32.50 

32.35 

32.24 

9 

10 

30.15 

33.53 

48. 3T 

41.59 

42 .2T 

32.44 

40.80 

39.45 

35.84 

32.49 

32.24 

32.33 

10 

n 

30.18 

39.13 

48.18 

40.69 

42.00 

32. IT 

40.62 

39.84 

35  .T2 

32.59 

32.28 

32.46 

11 

12 

30. IT 

36.1*T 

4T.86 

41.68 

41. T3 

31.96 

40.92 

39.83 

35.58 

32. 5T 

32.25 

32.65 

12 

13 

30.18 

31*.  TO 

4T.65 

42.30 

41.18 

34.22 

41.15 

39.92 

35.43 

32.54 

32.22 

32.68 

13 

14 

30.  IT 

34.01* 

4T.44 

41.46 

40.55 

42.89 

41.02 

40.06 

35-33 

32.48 

32 .2T 

32. T2 

14 

15 

30.03 

33.31 

4T.25 

40.61 

39.82 

40.84 

40.91 

40.23 

35.12 

32.34 

32.34 

32.83 

15 

16 

29.98 

33-22 

4T.15 

41.03 

39.18 

39.24 

40.61 

40.38 

34.90 

32.29 

32.38 

32.92 

16 

17 

29.86 

33.22 

4T.39 

46.90 

38.64 

38.81 

40.13 

40.25 

34.82 

32.29 

32.31 

33-01 

17 

It 

29. Tl 

33.22 

4T.54 

48.29 

38.45 

3T.18 

38.89 

40.02 

34.64 

32.26 

32.26 

33.03 

It 

19 

29. T2 

33.22 

4T.49 

48.25 

38.09 

35.86 

38.20 

39.65 

34.55 

32-32 

32.32 

32.92 

19 

M 

29.82 

35.68 

4T.39 

48.01 

3T.36 

34.92 

3T.50 

39.25 

34.38 

32.22 

32.38 

32.96 

20 

21 

29.99 

3T.54 

4T.15 

47.86 

36.50 

34.23 

3T.2T 

38.99 

34.23 

31.98 

32.42 

32.99 

21 

22 

30.33 

3T.6T 

4T.54 

4T.T2 

35.90 

33.  T5 

3T.1T 

38.83 

34.13 

31.88 

32.59 

33.11 

22 

23 

30.55 

3T.TT 

4T.2T 

4T.60 

35.58 

33. 5T 

36.45 

38.14 

34.04 

31. T4 

32. T4 

33.24 

23 

24 

30.64 

3T.83 

46.64 

4T.49 

35.23 

34.11 

35.92 

3T.12 

34.00 

31-71 

32.91 

33.28 

24 

25 

30.83 

38.01 

46.09 

4T.41 

34.56 

38.05 

35.51 

36.  TT 

33.99 

31.82 

32. 9T 

33.29 

25 

26 

30.89 

39.89 

45.44 

4T.3T 

34.69 

40.28 

34. TT 

36. T2 

33.90 

31.93 

32.94 

33.40 

26 

27 

30.62 

1*2.01* 

44. TO 

4T.31 

34.34 

46.85 

34.40 

36.69 

33  .8t 

31.88 

33.02 

33.49 

27 

28 

30.1i9 

1*1.98 

44  .IT 

4T.19 

34.09 

4T.30 

34.24 

3T.02 

34.64 

31.76 

33.11 

33.62 

2t 

29 

30.  U6 

1*6. Tl 

43.86 

46.81 

46.43 

33.96 

3T.39 

34.63 

31.84 

33 .2T 

33-59 

29 

30 

30.1*4 

4T.9T. 

45. Tl 

46.52 

45.00 

33. 5T 

3T-TT 

34.01 

32 .07 

33.52 

33-59 

30 

31 

30. 3T 

46.24 

46.36 

48.72 

3T-69 

32.25 

33  •T6 

31 

E      -   ESTIMATED 
NR   -   NO  RKORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^OATE 


l-lS-Tl        1830 


48.47 


TIME 


CTAOE 


DATE 


TIME 


STAGE  \ 


LOCATION 


AUXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


39  00  35 


121  49  25 


NE2  13N  IE 


28900 
27300 


51.41 
50.72 


2/27/48 
1/26/70 


APR  31-ocT  38  a 

JAN  39-DATE 


AUG  31-nATE 


1931 


Station  located  0.3  ml.  below  WUkins  Slough  Pumping  Plant  of  Reclamation  District  IO8,  I.3  mi.  below  Tisdale  Weir,  6  mi.  SE  of  Grimes. 
Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period  1938  to  date.  Records  furnished  by  USGS. 

b  -  Irrigation  season  only. 


143 


TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


t 


1971 


A029T6 


STATION  NAiME 


COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HTGHHAY  20 


E      -  ESTIJMATH) 
Ml  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXiyUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

38.5J* 

38.38 

48.06 

39-62 

38.52 

37.83 

39-52 

41.61 

44.54 

40.96 

41.72 

42.68 

1 

38.51 

38.37 

47.71 

40.33 

38.42 

37.81 

39-92 

42.31 

44.18 

40.74 

41.74 

42.57 

2 

38.1*8 

38.20 

46.68 

39-88 

38.32 

37.81 

39-95 

44.17 

43.11 

40.81 

41.01 

42.51 

3 

38.31 

38.48 

46.93 

39-30 

38.23 

37.91 

40.34 

44.90 

41.69 

40.59 

40.90 

42.28 

4 

38.24 

39.47 

47.00 

39.17 

38.20 

37.88 

40.31 

45.59 

40.82 

40.53 

41.11 

41.97 

S 

38.41 

39.84 

45.29 

38.94 

38.17 

37.80 

39.23 

45.69 

40.25 

40.36 

41.24 

41.72 

6 

38.35 

39.78 

43-48 

38.85 

38.13 

37.80 

39-31 

45.07 

39-58 

40.26 

41.24 

41.91 

7 

38.16 

39-62 

42.58 

38.76 

38.12 

37.81 

39 -i^ 

44.59 

38.81 

40.15 

41.31 

41.99 

• 

38 .07 

39.65 

42.34 

38.70 

38.17 

37.79 

39-10 

44.86 

38.46 

40.04 

41.24 

42.18 

9 

38.08 

40.30 

41.61 

38.57 

38.06 

37.80 

38-99 

45.19 

38.75 

40.05 

41.04 

42.43 

10 

38.08 

40.15 

40.85 

38.55 

38.16 

37.80 

38-77 

45.33 

38.88 

40.14 

40.99 

42.56 

11 

38.24 

39.'^0 

40.32 

38.61 

38.44 

37.89 

38.60 

45.16 

38.66 

40.38 

40.67 

42.43 

12 

38.09 

38.96 

39.89 

38.65 

38.43 

37.96 

38.11 

44.91 

38.97 

40.35 

40.52 

42.36 

13 

38.05 

38.47 

39-95 

38-65 

38.37 

37.87 

37.91 

44.58 

39.31 

40.22 

40.85 

42.54 

14 

38.03 

38.10 

39.81 

38-56 

38.26 

37.83 

38.47 

44.53 

39-18 

40.35 

41.10 

42.09 

15 

37.99 

38.16 

40.53 

40.15 

38.29 

38,10 

38.18 

44.14 

39-18 

40.28 

41-35 

41.89 

1* 

38.03 

38.19 

41.11 

45.60 

38.38 

38.25 

38.26 

43.72 

39-06 

40.07 

41.62 

41.92 

17 

38.13 

38.16 

41.97 

45.06 

38.22 

38.04 

38.24 

43.03 

39-18 

40.15 

41.73 

41.39 

It 

38.21 

38-07 

46.43 

'♦3.73 

38.14 

38.03 

38.55 

42.34 

39-38 

40.29 

41.82 

41.14 

19 

38.39 

38.01 

45-04 

41.87 

38.06 

38.02 

38.29 

41.96 

39-04 

40.27 

41.68 

40.80 

20 

21 

38.95 

37.93 

44.16 

41.10 

38.02 

38.07 

38.45 

43.03 

39-10 

40.40 

41.79 

40.58 

21 

n 

39. '*1 

37.85 

44.48 

40.53 

38.01 

38.09 

39.30 

42.77 

39-67 

40.27 

42.13 

40.30 

22 

23 

39-02 

37.91 

42.93 

39.97 

37.98 

38.30 

39-78 

41.67 

39-77 

40.12 

42.48 

39.88 

23 

24 

39.19 

37.9't 

41.33 

39-56 

37.96 

38.86 

40 .02 

41.16 

39-91 

40.17 

42.16 

39-80 

34 

2S 

39.05 

38.04 

40.66 

39-29 

37.92 

39.42 

40.63 

41.16 

40.18 

40.49 

42.29 

39-79 

25 

26 

39.09 

38.07 

40.42 

39-04 

37.88 

39.76 

40.07 

41.69 

40.38 

40.67 

42.38 

39-62 

26 

27 

38.68 

38.14 

40.58 

38.82 

37.86 

38.97 

39-70 

42.19 

40.86 

40.60 

42.46 

39-41 

27 

2t 

38.45 

42.74 

40.31 

38-72 

37.89 

39.40 

39.71 

43.81 

41.30 

40.83 

42.45 

39-32 

2« 

29 

38.50 

46.97 

40.14 

38.76 

39.30 

40.58 

44.94 

40.85 

41.01 

42.43 

39-26 

29 

30 

38.40 

48.24 

39-95 

38.61 

39.50 

41.01 

45-27 

40.33 

41.39 

42.64 

39-16 

30 

31 

38.44 

39-74 

38.66 

39.45 

45-05 

41.52 

42.78 

31 

/^PATE 


11- 30- TO         1200 


i;3.31 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  > 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  11  44 


122  03  34 


NE34  16n  2W 


5120 


51.93 
50.96 


2/21/58 
2/18/69 


JUN  24-DEC  40  »  JUN  24-BEC  40  fi 
MAY  41-DATE      MAY  41-DATE 


1957 


1957 


39-09 
0.00 


station  located  at  State  Highway  20  Bridge,  3.0  mi.  W  of  Colusa. 
8  -  Irrigation  season  only. 


USED 
LiSET 


i 
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TABLE    B-M  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  net) 


WATBI   YEAR 


1971 


STATION  NO. 


A029l*5 


STATION  NAiMC 


COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  KNIGHTS  lANDIMG 


'"day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

24.50 

24.03 

29.11 

26.42 

26.07 

21.62 

26.20 

24.54 

27.07 

24.52 

24.52 

24.52 

, 

] 

21*. 51 

24.48 

29.31 

26.41 

26.05 

21.79 

26.26 

24.55 

27.04 

24.51 

24.52 

24.52 

3 

3 

24.51 

24.52 

29.23 

26.48 

25.99 

22.13 

26.30 

24.56 

27.03 

24.53 

24.52 

24.52 

3 

4 

24.51 

24.52 

29.46 

26.35 

25.95 

22.55 

26.34 

24.65 

26.65 

24.52 

24.52 

24.52 

4 

S 

24.51 

24.32 

29.64 

26.29 

25.94 

22.93 

26.44 

24.73 

26.21 

24.52 

24.52 

24.51 

S 

6 

24.50 

23.92 

29.55 

26.22 

25.93 

23.27 

26.39 

25.85 

25.90 

24.51 

24.52 

24.51 

6 

7 

24.50 

23.34 

29.29 

26.19 

25.92 

23.56 

26.22 

26.24 

25.63 

24.51 

24.51 

24.53 

7 

• 

24.50 

22.40 

28.82 

26.15 

25.91 

23.86 

26.17 

26.52 

25.24 

24.51 

24.51 

24.51 

• 

9 

24.51 

22.53 

28.24 

26.13 

25.90 

24.02 

26.13 

27.23 

24.71 

24.52 

24.52 

24.52 

♦ 

10 

24.50 

22.08 

27.73 

26.12 

25.90 

24.03 

26.08 

27.44 

24.35 

24.52 

24.52 

24.52 

10 

II 

24.52 

23.56 

27.37 

26.15 

25.90 

24.03 

26.01 

27.50 

24.44 

24.52 

24.52 

24.52 

11 

13 

24.51 

24.62 

27.09 

26.15 

25.94 

23.68 

25.94 

27.55 

24.42 

24.52 

24.52 

24.52 

13 

13 

24.51 

23.47 

26.82 

26.18 

25.98 

22.30 

25.88 

27.53 

24.44 

24.52 

24.52 

24.52 

13 

14 

24.50 

22.68 

26.64 

26.19 

25.98 

22.31 

25.75 

27.52 

24.51 

24.51 

24.52 

24.52 

14 

IS 

24.53 

21.86 

26.58 

26.23 

25.98 

23.37 

25.55 

27.51 

24.52 

24.52 

24.53 

24.52 

15 

16 

24.50 

21.32 

26.71 

26.22 

25.93 

23.78 

25.55 

27.51 

24.51 

24.51 

24.52 

24.52 

16 

\T 

24.52 

21.18 

26.84 

27.08 

25.94 

24.49 

25.51 

27.56 

24.51 

24.52 

24.53 

24.52 

17 

It 

24.51 

21.67 

26.94 

28.00 

25.82 

24.86 

25.48 

27.33 

24.39 

24.53 

24.52 

24.51 

It 

I» 

24.51 

22.31 

27.76 

27.99 

25.62 

25.16 

25.44 

27.04 

24.44 

24.52 

24.52 

24.52 

1? 

M 

24.33 

22.80 

28.23 

27.70 

25.10 

25.23 

25.53 

26.73 

24.51 

24.52 

24.52 

24.51 

30 

21 

24.01 

23.22 

28.28 

27.40 

24.31 

24.71 

25.48 

26.54 

24.50 

24.52 

24.52 

24.52 

31 

tl 

24.05 

23.55 

28.19 

27.05 

23.67 

24.51 

25.36 

26.54 

24.49 

24.52 

24.53 

24.51 

32 

33 

23.76 

23.84 

28.03 

26.73 

23.24 

24.53 

25.10 

26.18 

24.49 

24.52 

24.52 

24.51 

33 

34 

23.49 

24.06 

27.54 

26.51 

22.87 

24.57 

24.65 

25.52 

24.52 

24.52 

24.51 

24.52 

34 

3S 

23-50 

24.35 

27.06 

26.37 

22.32 

25.02 

24.53 

24.96 

24.52 

24.52 

24.52 

24.52 

35 

36 

23.52 

24.72 

26.78 

26.28 

22.19 

25.99 

24.52 

24.77 

24.52 

24.53 

24.53 

24.52 

36 

37 

23.53 

24.93 

26.67 

26.19 

21.98 

26.23 

24.51 

24.79 

24.53 

24.52 

24.52 

24.52 

37 

38 

23.50 

26.21 

26.62 

26.15 

21.73 

26.12 

24.51 

25.29 

24.53 

24.52 

24.52 

24.51 

3t 

3» 

23.54 

28.22 

26.66 

26.11 

26.18 

24.52 

26.10 

24.52 

24.52 

24.51 

24.52 

39 

30 

23.54 

28.75  . 

26.56 

26.09 

26.21 

24.52 

26.33 

24.53 

24.52 

24.52 

24.52 

30 

31 

23.58 

26.47 

26.07 

26.22 

27.09 

24.52 

24.52 

31 

V 

^ 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RKORD 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DAH 

TMAE 

STAGE 

DATE 

TIAAE 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  > 

12-5-70 

1300 

29.71 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


38  47  58 


121  43  27 


SVa4  UN  2E 


36.8 


2/10/42 


MAY  24-OCT  39  a     MAY  24-OCT  39  8     1924 
JAN  40-mTE  JAN  40-DATE 


0.00 


Station  located  at  Knights  lianding  Outfall  Gates,  0.3  ml.  W  of  Knights  Landing.  Tributary  to  Sacramento  River.  Plow  regulated  by  outfall 
gates.  An  undetermined  amount  of  flow  is  diverted  to  Yolo  Bypass  via  Ridge  Cut  at  Knights  Landing.  For  total  flow  to  Sacnunento  River, 
ccnibine  with  the  flows  of  Reclamation  District  787  to  Colusa  Basin  Drain. 

8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-M  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER   YEAR 


19T1 


STATION  NO. 


STATION  NAME 


SACRAMEMTO  RIVER  AT  KNIGHTS  LANDING 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEFT. 

DAY^ 

1 

18.70 

18.59 

31*  .19 

32.1*5 

32.89 

21.09 

34.37 

21.81 

26.40 

22.00 

20.68 

23.24 

1 

2 

18.72 

18.57 

36.10 

32.25 

32.27 

20.88 

33.78 

22.35 

26.44 

21.82 

20.94 

23-32 

2 

3 

18.71 

18.68 

36.61 

32.19 

31.83 

20.44 

33.13 

22.78 

26.52 

21.55 

21.09 

23.32 

3 

4 

18.65 

18.76 

36.61 

31.87 

31.50 

20.22 

32.58 

23.32 

26.24 

21.35 

21.05 

23.09 

4 

5 

18.53 

19.00 

37.01* 

31.26 

31.22 

20.16 

31.44 

23.94 

25.87 

21.22 

20.89 

22.61 

5 

6 

18.51 

19.57 

37.21 

30.1*1* 

30.93 

20.09 

30.46 

24.62 

25.54 

21.03 

20.86 

22.19 

6 

7 

18.53 

20.36 

37.19 

29.78 

30.1*3 

19.96 

30.01 

25.21 

25.33 

20.79 

20.84 

22.11 

7 

8 

18 .1*5 

21.58 

36.96 

29.19 

29.59 

19.89 

29.90 

25.58 

25.05 

20.51 

20.72 

22.12 

8 

9 

18.45 

22.00 

36.76 

28.68 

28.89 

19.90 

29.91 

26.03 

24.57 

20.28 

20.66 

22.20 

9 

10 

18.51* 

21.37 

36.73 

28.21* 

28.1*3 

19.87 

28.87 

26.51 

24.08 

20,16 

20.58 

22.32 

10 

11 

18.51 

21*  .22 

37.50 

27.63 

28.13 

19.96 

28.40 

26.81 

23.74 

20.18 

20.71 

22.43 

11 

12 

18.51* 

21*.  38 

36.82 

28.00 

28.02 

20.17 

28.45 

26.87 

23.54 

20.33 

20.90 

22.56 

12 

13 

18.59 

22.83 

36.60 

29.08 

27.53 

21.76 

28.48 

26.91 

23.37 

20.40 

21.12 

22.50 

13 

14 

18.63 

22.11* 

36.38 

29.01* 

27.13 

27.93 

28.32 

27.00 

23.21 

20.32 

21.30 

22.66 

14 

15 

18.50 

21.32 

36.11* 

28.51 

26.56 

28.83 

28.19 

27.07 

23.15 

20.21 

21.45 

22.98 

IS 

16 

18.1*1 

20.80 

35.92 

28.1*6 

26.01 

27.82 

28.02 

27.18 

22.92 

20.18 

21.54 

23.17 

16 

17 

18.31* 

20.72 

35.84 

31.61 

25.66 

27.55 

27.81 

27.07 

22.74 

20.13 

21.58 

23.26 

17 

18 

18.21* 

21.38 

35.86 

33.73 

25.1*2 

26.60 

27.10 

26.95 

22.51 

20.15 

21.61 

22.97 

18 

19 

18.21* 

22.61 

35.80 

35.65 

25.16 

25.55 

26.38 

26.70 

22.42 

20.26 

21.30 

22.47 

19 

20 

18.1*0 

23.1*1* 

35.65 

37.09 

24.59 

24.79 

25.82 

26.30 

22.14 

20.20 

21.63 

22.22 

20 

21 

18.60 

23.92 

35.1*1* 

37.16 

23.80 

24.15 

25.56 

26.04 

21.85 

20.03 

21.75 

22.19 

21 

22 

18.81 

21*  .06 

35.1*7 

37.03 

23.18 

23.68 

25.27 

25.91 

21.63 

19.90 

21.91 

22.17 

22 

23 

18.90 

21*  .17 

35. 1^^ 

36.85 

22.78 

23.46 

24.69 

25.52 

21.58 

19.91 

22.12 

22.20 

23 

24 

19.28 

23.99 

35.15 

36.63 

22.61 

23.70 

24.08 

24.80 

21.54 

19.76 

22.25 

22.10 

24 

25 

19.26 

21*. 32 

3hM 

36.1*1 

21.82 

25.94 

23.47 

24.30 

21.69 

19.74 

22.31 

21.98 

25 

26 

19.3'^ 

25.13 

33.50 

36.22 

21.78 

28.97 

22.92 

24.14 

21.65 

20.02 

22.38 

21.88 

26 

27 

19.15 

27.11 

32.1*3 

36.01 

21.54 

34.10 

22.42 

24.16 

21.69 

20.13 

22.09 

21.75 

27 

28 

18.97 

27.50 

31.57 

35.80 

21.29  . 

35.68 

22.20 

24.61 

22.77 

19.99 

22.56 

21.69 

28 

29 

18.93 

30.1*7 

31.01* 

35.37 

35.80 

21.99 

25.34 

22.75 

19.97 

22.62 

21.60 

29 

30 

18.85 

32.90 

31.81 

34.61 

35.31 

21.75 

26.17 

22.25 

20.14 

22.78 

21.51 

30 

31 

18.76 

32.62 

33.73 

34.69 

26.41 

20.38 

23.02 

31 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


r  DATE                 TIME                   STAGE 

DATE                 TIME                STAOE 

DATE                 TIME                  STAGE 

DATE                  TIME                STAGE  ^ 

1-18-71          1930                  34.21 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  48  10 


LONGITUDE 


121  42  55 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.8M. 


NE14  IIN  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


41.83 


2/8/42 


PERIOD  OF  RECORD 


JUL  19-ocT  38  a 

JAN  39-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUL  19-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1921 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 

-3.02 


REF. 

DATUM 


USKD 
USOGS 


Station  located  just  above  the  Southern  Pacific  Railroad  Bridge,  13.I  ml.  above  Feather  River  immediately  NE  of  Knights  Landing.  Station 
affected  by  backwater  from  Feather  River  and  Sutter  Bypass  during  periods  of  high  flow.  Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period 
1940  to  date.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  l4,54l. 

8  -  Irrigation  season  only. 


i9 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FKT) 


WATS  YIAI 


1971 


kC&912 


STATION  NAMi 


BUTTE  SLOUGH  HE/VR  MERIDIAN 


I 


E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RKORD 
NF  -  NO  ROW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


'"day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day"\ 

\ 

39.86 

39.93 

54.09 

47-05 

47.56 

42.55 

48.58 

42.26 

46.15 

42.24 

42.45 

43.39 

1 

2 

39-90 

39.88 

53.63 

47.10 

47.21 

42.30 

48.26 

42.47 

46.30 

42.29 

42.46 

43.41 

3 

3 

39.91 

39.87 

52.88 

47-01 

46.93 

42.04 

47.96 

43.15 

46.33 

42.31 

42.48 

43.27 

3 

4 

39.82 

39-95 

52.82 

46.94 

46.72 

41.92 

47.67 

43-99 

46.06 

42.52 

42.50 

42.81 

4 

5 

39.75 

40.04 

53.57 

46.85 

46.52 

41.84 

47.45 

44.73 

45.90 

42.51 

42.54 

42.24 

S 

6 

39-72 

40.46 

54.96 

46.73 

46.33 

41.78 

47.16 

45.43 

45.78 

42.38 

42.66 

42.02 

6 

7 

39.71 

41.49 

54.89 

46.55 

46.16 

41.69 

46.96 

45.88 

45.59 

42.26 

42.76 

41.92 

7 

• 

39.67 

42.68 

54.26 

46.26 

45-96 

41.64 

46.81 

45.88 

45.26 

42.11 

42.81 

41.75 

• 

9 

39.68 

42.35 

54.06 

45-87 

45.78 

41.53 

46.63 

45.69 

45.01 

41.95 

42.92 

41.75 

9 

10 

39-71 

42.11 

54.40 

45.51 

45.66 

41.43 

46.54 

45.74 

44.88 

41.85 

42.88 

41.81 

10 

11 

39-75 

43.18 

54.42 

45.33 

45.48 

41.25 

46.44 

45.72 

44.73 

42.04 

42.85 

41.94 

11 

12 

39-76 

43.32 

53-81 

45.31 

45.34 

41.09 

46.34 

45.60 

44.41 

42.26 

42.84 

41.96 

12 

13 

39-80 

43.13 

53.13 

45.40 

45.24 

42.12 

46.18 

45.55 

43.72 

42.28 

42.60 

41.91 

13 

14 

39-78 

42.57 

52.34 

45.39 

45.22 

44.65 

46.09 

45.73 

43.02 

42.20 

42.47 

41.84 

14 

IS 

39.73 

42.01 

51.39 

45.46 

45-25 

45.61 

46.00 

45.99 

42.63 

42.11 

42.42 

41.80 

15 

16 

39.75 

41.80 

50.56 

45.80 

45-22 

45.76 

45.91 

46.09 

42.24 

42.12 

42.30 

41.80 

16 

17 

39.70 

42.09 

50.11 

43.38 

45.18 

45-64 

45.80 

46.12 

41.87 

42.12 

42.15 

41.86 

17 

It 

39.65 

43.10 

50.84 

53-45 

45.11 

44.94 

45.68 

46.15 

41.66 

42.11 

42.15 

41.71 

13 

19 

39.66 

43.32 

51.16 

54.67 

44.98 

44.07 

45.53 

46.14 

41.42 

42.17 

42.03 

41,60 

19 

20 

39.71 

43.24 

50.88 

54.52 

44.80 

43-31 

45.21 

45.96 

41.38 

42.22 

41.96 

41.66 

30 

21 

39.79 

43-14 

50.17 

54.05 

44.50 

42.77 

44.56 

45.98 

41.38 

42.50 

42.13 

41.73 

21 

23 

39-96 

43.05 

50.44 

53.53 

44.14 

42.47 

44.23 

46.18 

41.30 

42.69 

42.53 

41.85 

22 

23 

UO.09 

42.94 

51-03 

52.96 

43.95 

42.33 

43.77 

46.20 

41.21 

42.58 

42.65 

42.00 

23 

24 

1*0.15 

42.61 

50.19 

52.46 

43.51 

43.00 

43.01 

45.81 

41.20 

42.45 

42.77 

42.09 

24 

25 

itO.29 

42.45 

49.30 

52.02 

43-17 

44.96 

42.69 

45.61 

41.23 

42.35 

42.99 

42.11 

35 

26 

U0.34 

42.48 

48.72 

51.62 

43.20 

45.68 

42.66 

45.54 

41.21 

42.29 

43.10 

42.17 

26 

27 

40.23 

42.52 

48.26 

51.23 

42.89 

47.66 

42.66 

45.55 

41.29 

42.19 

43.19 

42.19 

27 

2« 

40.17 

43.14 

47.83 

50.78 

42.68 

51-03 

42.33 

45.77 

41.58 

42.06 

42.77 

42.23 

23 

29 

ko.xk 

46.45 

47.48 

49-79 

50.32 

42.12 

46.03 

42.10 

42.03 

42.93 

42.13 

29 

30 

40.07 

52.68    . 

47.18 

48.76 

49.53 

42.13 

46.21 

42.25 

42.18 

43.14 

42.01 

30 

31 

39.99 

47.06 

48.05 

49.01 

46.16 

42.30 

43.33 

31 

fOMl 


12-6-70 


1730 


55.20 


STAOC  ^ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  NT. 

DATE 

FROM 

TO 

39   10  05 

121   53   28 

NE   7      15N      IE 

JAN   1939-DATE 

NOV  34-MAY  37   # 
OCT   193 7 -DATE 

1934 

0.00 

USED 

Station   located  on  right  bank  0.5  mile   upstream  from  Farmland  Road,    1.7  miles   northeast  of  Meridian.      Tributary   to   Sutter  Bypass.      Flow 
affected  by   gate  operation.      Flow  during  sumoier  months   is  made   up  almost  entirely  of  return  water   from   land   irrigated  by  Feather  River  diver- 
sions.     During   flood   periods,    Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City   from  bank   spill   and   spill  over  Moulton  and  Colusa 
Weirs. 

#  -   Flood 

season  only. 
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TABLE    B-ii  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FKT) 


WATER  YEA* 


19T1 


STATION  NO 


A05935 


CTATION  NAiME 


SUITER  BYPASS  AT  LONG  BRIDGE 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

37  .lU 

37.13 

47.91 

40.00 

41.00 

38.81 

42.14 

40.45 

40.49 

40.80 

41.01 

40.15 

I 

37.14 

37.13 

47.60 

40.05 

40.55 

38.75 

41.72 

40.46 

40.55 

40.83 

40.94 

40.16 

2 

37.15 

37.13 

46.73 

39.96 

40.18 

38.67 

41.22 

40.54 

40.58 

40.84 

40.90 

40.12 

3 

37.15 

37.13 

46.52 

39.91 

39.94 

38.65 

40.63 

40.62 

40.52 

40.94 

40.90 

40.00 

4 

37.15 

37.13 

47.19 

39.83 

39.77 

38.63 

40.31 

40.86 

40.47 

40.97 

40.92 

39.83 

5 

37.15 

37.13 

48.73 

39.74 

39.61 

38.59 

39-95 

41.01 

40.43 

40.90 

40.96 

39.79 

6 

37  .lU 

37.12 

48.82 

39.65 

39.43 

38.56 

39.69 

40.77 

40.38 

40.91 

41.00 

39.79 

7 

37. lit 

37.61 

48.21 

39.50 

39.07 

38.54 

39.73 

40.34 

40.30 

40.91 

40.97 

39-73 

• 

37  .lit 

37.59 

47.90 

39.29 

38.53 

38.51 

39.78 

39.94 

40.22 

40.85 

40.95 

39.71 

9 

37  .lit 

37.17 

48.21 

39-10 

38.40 

38.53 

39.70 

39.96 

40.19 

40.87 

40.90 

39.73 

10 

37  .lit 

37.85 

48.29 

38.98 

38.31 

38.65 

39.81 

39.95 

40.15 

40.96 

40.89 

39.81 

11 

37  .li* 

37.60 

47.72 

38.93 

38.21 

38.61 

39.90 

39.93 

40.06 

41.04 

40.88 

39.74 

12 

37  .lit 

37.20 

46.94 

38.96 

38.15 

38.82 

39.84 

39.91 

40.10 

41.02 

40.80 

39.46 

13 

37.13 

37.16 

46.08 

38.96 

38.13 

38.33 

39.80 

39.95 

40.14 

40.97 

40.75 

39.43 

14 

37.13 

37.15 

45.18 

38.98 

38.14 

38.71 

39.75 

40.01 

40.15 

40.93 

40.73 

39.41 

15 

37.13 

37  .lit 

44.43 

39.18 

38.13 

39.15 

39.80 

40.04 

40.32 

40.93 

40.61 

39.42 

16 

37.13 

37. lit 

43.84 

40.53 

38.08 

39.49 

39.87 

40.04 

40.48 

40.93 

40.31 

39.46 

17 

37.13 

37.21 

44.17 

46.69 

38.03 

39.31 

39.84 

40.05 

40.40 

40.93 

40.32 

39.43 

It 

37.13 

37.88 

44.59 

48.34 

37.97 

39.02 

39.80 

40.06 

40.44 

40.95 

40.28 

39.38 

19 

ao 

37.13 

38.59 

44.45 

48.25 

37.87 

38.97 

39.96 

40.03 

40.51 

40.95 

40.25 

39.38 

20 

21 

37.13 

38.56 

43.88 

47.82 

37.94 

39.00 

39.94 

40.03 

40.51 

41.05 

40.31 

39.42 

21 

» 

37.13 

38.52 

43.76 

47.26 

38.52 

39.03 

40.08 

40.07 

40.46 

41.11 

40.44 

39.47 

22 

33 

37.13 

38.56 

44.53 

46.62 

38.81 

38.99 

40.26 

40.09 

40.47 

41.04 

40.49 

39-50 

23 

24 

37.13 

38.it3 

43.90 

46.07 

38.68 

39.15 

40.02 

40.03 

40.46 

40.97 

40.55 

39.54 

24 

25 

37.13 

38.16 

43.07 

45.60 

38.78 

39.45 

39.93 

39.98 

40.48 

40.94 

40.68 

39.56 

25 

26 

37.13 

38.22 

42.41 

45.17 

39.00 

39.07 

39.99 

40.18 

40.47 

40.96 

40.62 

38.25 

26 

27 

37.13 

38.25 

41.87 

44.80 

38.90 

39.63 

40.14 

40.34 

40.48 

40.96 

40.63 

37.15 

27 

2« 

37.13 

38.43 

41.38 

44.37 

38.83 

44.23 

40.24 

40.39 

40.56 

40.92 

40.50 

37.15 

21 

29 

37.13 

39.hh 

40.92 

43.57 

44.07 

40.35 

40.43 

40.73 

40.90 

40.54 

37.15 

29 

30 

37.13 

45.17 

40.39 

42.51 

43.23 

40.40 

40.49 

40.80 

40.95 

40.63 

37.15 

30 

31 

37.13 

40.09 

41.63 

42.59 

40.50 

41.00 

40.57 

31 

E      -  ESTUAATB) 
Mt  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEI6HTS 


/"DATE 


12-6-70         2245 


49.04 


TIME 


STAGE 


DATE 


STAGE  A 


1 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


39  08  46        121  50  31 


SEI5  15N  IE 


57.7 


3/1/40 


i4-nAiE 


station  located  on  west  levee,   0.2  ml.  N  of  State  Highway  20,   3.9  mi.  E  of  Meridian.     Gage  heights  below  39. 0  ft.  are  not  indicative  of 
flow  In  channel. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


1971 


AO5929 


STATION  NAME 


WADSWORTH  CANAL  NEAR  SUTTER 


'"day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

40.19 

39.1*2 

1*5.18 

39.60 

39.01 

38.57 

39-67 

39-42 

41.38 

39-37 

39.81 

40.03 

1 

2 

1*0.11* 

39-3'+ 

1*5.29 

40.33 

38.99 

38.56 

39-96 

40.56 

41.03 

39-29 

39-84 

40.15 

3 

3 

1*0.10 

39-39 

1*1*.  33 

39.72 

38.94 

38.55 

40.06 

41-57 

40.69 

39-27 

39-27 

40.02 

3 

4 

1*0.11* 

39-^*5 

1*1*.  61 

39.64 

38.92 

38.51* 

39-98 

41.86 

40.54 

39.35 

39-39 

39-95 

4 

5 

39.99 

39.  w* 

1*1*. 80 

39.54 

38.89 

38.52 

39.76 

41-75 

40.91 

39-28 

39-67 

40. 4o 

s 

4 

1*0.11 

39.68 

1*5.87 

39. 1*8 

38.88 

38.78 

39.81 

41.25 

40.86 

38.95 

39.75 

40.45 

6 

7 

39.73 

39-78 

1*6.11 

39.44 

38.88 

39.78 

39.97 

40.77 

40.43 

38.96 

39.88 

40.27 

7 

• 

39.80 

39.60 

1*5.52 

39-35 

38.86 

39-36 

39-98 

40.78 

40.16 

38.57 

40.24 

40.12 

I 

9 

1*0.02 

39.1*7 

1*5.09 

39.26 

38.84 

39.37 

39.60 

40.86 

39.66 

38.98 

1*0.33 

40.20 

9 

10 

1*0.09 

39-1*7 

1*5.29 

39.27 

38.82 

39-90 

38.95 

40.67 

39  74 

39-38 

40.32 

40.25 

10 

11 

39-99 

39.1*9 

1*5.1*6 

39.27 

38.82 

40.75 

39  30 

40.49 

39.44 

39-70 

40.20 

40. 4o 

II 

12 

1*0.03 

39.^*6 

1*1*. 92 

39.27 

38.82 

41.14 

39-98 

39-98 

39  60 

40. 08 

40.13 

40.64 

12 

13 

1*0.06 

39- '♦S 

1*1*.  16 

39.49 

38.81 

40.96 

39-78 

40. 12 

39  95 

39-65 

40.08 

40.93 

13 

14 

1*0.  oi* 

39.1*2 

43.32 

39.37 

38.80 

40.87 

39.76 

40  62 

39-71 

39-74 

40  34 

40.74 

14 

IS 

1*0.20 

39.31* 

1*2.1*8 

39-38 

38.78 

40.81 

39-18 

40.76 

39  1*1 

39-40 

40.51 

40.43 

IS 

16 

1*0.29 

39.26 

1*1.76 

40.27 

38.75 

40.68 

38.98 

40.63 

39-32 

39  60 

40.33 

40.58 

16 

17 

'*0.33 

39.29 

1*0.89 

40.26 

38.42 

40.35 

39  07 

40.46 

39-34 

39  81 

40.13 

40  19 

17 

It 

1*0.1*5 

39-35 

1*1.26 

42.46 

38.67 

40.26 

38.95 

4o.o4 

39  03 

40  12 

40.00 

40  24 

U 

19 

1*0.65 

39-33 

1*1.79 

45.15 

38.67 

40.52 

3912 

40.08 

38.95 

39.66 

39-93 

40  31 

19 

20 

1*0.  T2 

39-26 

1*1.68 

45.26 

38.65 

40.67 

39-45 

40.31 

39  12 

39  44 

39  96 

40.75 

30 

21 

1*0.91 

39.20 

1*1.66 

44.83 

38.65 

40.69 

39.79 

41.07 

39-24 

39-57 

40  03 

41.20 

21 

23 

1*1.11* 

39.16 

1*0.90 

44.27 

38.65 

40.24 

39.76 

40.46 

38.96 

39-63 

40. 06 

41.45 

33 

33 

1*0.80 

39.19 

1*1.1*2 

43.65 

38.63 

40.13 

39.44 

40.14 

39-15 

39-78 

4o  00 

41.26 

33 

34 

1*0.1*1 

39.22 

1*1.12 

43.10 

38.62 

40.52 

38.92 

4o.ll 

39-1*1 

39  91 

39.92 

40.95 

34 

25 

1*0.05 

39.16 

1*0.22 

42.63 

38.58 

40.74 

39-55 

40.18 

39.25 

39  87 

3969 

40.98 

35 

26 

39.90 

39-06 

39-80 

42.21 

38.59 

40.71 

39.80 

40.07 

39.1*7 

39-71 

40.00 

40.97 

26 

27 

39-81 

39-16 

39-73 

41.82 

38.58 

40.51 

39-35 

40.03 

39.77 

39.67 

40.22 

41.00 

37 

28 

39.82 

1*0.15 

39-68 

41.39 

38.59 

40.78 

38-69 

4o.8o 

39.92 

39-64 

40.21 

1*0.59 

3t 

29 

39.85 

1+3. 61* 

39-80 

40.62 

41.37 

39.08 

41.23 

39-71 

39.58 

40.33 

40.28 

39 

W 

39.72 

43.38     • 

39-74 

39-1^3 

40.68 

39-24 

41.49 

39-42 

39.74 

40.09 

1*0.35 

30 

31 

39-60 

39-63 

39-05 

40.03 

41.28 

39  68 

40.11 

31 

J 

E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/'DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATC 

TIME 

STAOE  A 

12-6-70 
1-19-71 

2400 
2300 

46.26 
45.35 

J 

LOCATION 


AUXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  A  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  09  12 


121  44  00 


NEI5  15N  2E 


53.62 


1/26/70 


MAR  61-nATE 


MAR  61-DATE 


1961 


Station  located  at  South  Butte  Road  Bridge,   0.9  ml.  E  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypass.     This  station  and  one  2.2  ml.  downstream  are 
used  to  determine  the  slope  for  rating  of  canal.     Records  for  January  I939  to  March  I96I  previously  published  as  Wadsvorth  Canal  at  Butte 
House  Road. 
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TABLE    B-ll  (CONT)  twatb.  year 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1971 


AO5921 


STATION  NAME 


SUTTER  BYPASS  TO  STATE  PUMPING  PIAMT  2 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

27.66 

28.52 

KR 

MR 

HR 

26.56 

33-78 

29.20 

31 M 

28.68 

28.67 

28.61 

1 

J 

27.62 

28.47 

HR 

NR 

33.54 

26.53 

33.36 

29.20 

31.33 

28.55  E 

28.85 

28.65 

2 

3 

27.6it 

28.44 

MR 

NR 

33.12 

26.45 

32.97 

29.22 

31.21 

28.30  E 

28.56 

28.66 

3 

4 

27.75 

28.53 

NR 

32.12 

32.67 

26.40 

32.67 

29.58 

31.02 

28.40  E 

28.59 

28.49 

4 

5 

27.80 

28.58 

MR 

31-93 

32.20 

26.34 

32.42 

29.68 

30.66 

28.60  E 

28.73 

28.56 

5 

6 

27.72 

28.77 

NR 

31.70 

31.63 

26.32 

32.15 

29.84 

30.39 

28.49 

28.70 

28.83 

6 

7 

27.70 

29.02 

NR 

31.25 

31.08 

26.54 

31.96 

29.90 

29.82 

28.39 

28.56 

28.43 

7 

8 

27.76 

29.18 

NR 

30.96 

30.55 

26.38 

31.74 

30.06 

29.16 

28.46 

28.68 

28.24 

8 

9 

27.91 

29.02 

NR 

30.48 

30.20 

26.66 

31.48 

30.19 

29.00 

28.45 

28.78 

28.49 

9 

10 

28.09 

28.79 

NR 

29.81 

29.66 

26.82 

31.12 

30.03 

29.06 

28.50 

28.75 

28.65 

10 

n 

28.32 

28.77 

NR 

29.14 

29.09 

27.85 

30.77 

29.78 

29.07 

28.55 

28.65 

28.46 

11 

12 

28.46 

29.03 

MR 

28.67 

28.64 

28.99 

30.75 

29.47 

28.98 

28.56 

28.57 

28.49 

12 

13 

28.51 

28.99 

NR 

28.59 

28.26 

27.81 

30.63 

29.29 

28.94 

28.48 

28.79 

28.29 

13 

14 

28.39 

28.87 

MR 

28.73 

28.01 

27.53 

29.99 

29.50 

28.86 

28.39 

28.89 

28.02 

14 

15 

28.29 

28.67 

MR 

28.80 

27.89 

28.30 

29.44 

29.71 

28.65 

28.53 

28.91 

27.54 

15 

16 

28.28 

28.37 

NR 

29.16 

27.82 

29.09 

29.28 

29.78 

28.60 

28.58 

28.70 

27.52 

16 

17 

28.39 

28.35 

HR 

31.42 

27.75 

29.20 

29.35 

29.72 

28.39 

28.66 

28.49 

27.76 

17 

18 

28.51+ 

28.55 

NR 

MR 

27.65 

28.86 

29.12 

29.66 

28.32 

28.70 

28.43 

27.66 

18 

19 

28.71 

28.72 

NR 

NR 

27.^ 

28.62 

29.11 

29.63 

28.29 

28.68 

28.55 

27.77 

19 

20 

28.63 

28.81 

NR 

NR 

27.39 

28.78 

29.16 

29.59 

28.30 

28.47 

28.51 

28.25 

20 

21  ' 

28.31 

28.78 

NR 

NR 

27.32 

29.27 

29.18 

29.92 

28.43 

28.47 

28.48 

28.61 

21 

22 

28.38 

28.76 

NR 

NR 

27.16 

28.94 

29.07 

30.51 

28.59 

28.65 

28.55 

28.84 

32 

23 

28.57 

28.74 

NR 

NR 

27.00 

28.78 

29.26 

30.09 

28.60 

28.67 

28.49 

28.71 

23 

24 

28  M 

28.76 

MR 

HR 

26.93 

29.00 

29.55 

29.56 

28.49 

28.72 

28.48 

28.50 

24 

25 

28.30 

28.58 

MR 

NR 

26.72 

28.99 

29.72 

29.39 

28.37 

28.63 

28.41 

28.37 

25 

26 

28.31 

28.46 

NR 

NR 

26.71 

29.61 

29.88 

29.37 

28.41 

28.64 

28.59 

28.23 

26 

27 

28.50 

28.45 

NR 

HR 

26.69 

31.54 

29.62 

29.34 

28.64 

28.59 

28.53 

28.26 

27 

28 

28.47 

28.87 

HR 

HR 

26.62 

35.00 

28.96 

29-55 

28.64 

28.55 

28.38 

28.35 

28 

29 

28.41 

29.22 

MR 

HR 

35.61 

28.86 

30.29 

28.60 

28.50 

28.42 

28.26 

29 

30 

28.46 

ME 

NR 

NR 

35.06 

29.10 

31.18 

28.60 

28.55 

28.44 

28.20 

30 

31 

28.50 

NR 

NR 

34.28 

31.50 

28.51 

28.46 

31 

/'DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

V 

y 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HI. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 
OH 
CAGE 


REF. 

DATUM 


39  01  34         121  43  32  SW26  14n  2E  may  67-riATE 

Station  located  on  east  side  of  levee  at  west  end  of  O'Bannlon  Road,   9.8  ml.   SW  of  Yuba  City 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATH   YiAR 


1971 


AO2927 


STATION  NAMi 


SUTTER  BYPASS  AT  RECLAMATION  DISTRICT  1500  PUMPING  PLANT 


f^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day"' 

1 

15.57 

15.56 

30.21* 

28.27 

29.05 

16.1*0 

31-97 

18.25 

23.1*8 

18.76 

17.25 

20.28 

I 

2 

15-70 

15-57 

33-63 

28.17 

28.21* 

16.18 

31-06 

18.61 

23.55 

18.55 

17.1*8 

20.36 

a 

3 

15.65 

15.70 

31* -36 

27.99 

27-61 

15-86 

30.18 

19-20 

23.57 

18.23 

17.61 

20.31 

3 

4 

15.62 

15.78 

31* -36 

27.70 

27.06 

15-69 

29-31* 

19-83 

23.39 

18.05 

17.51* 

20.20 

4 

S 

15.61 

15.96 

31*. 89 

27.19 

26.50 

15-60 

28.30 

20.39 

23.03 

17.91* 

17.1*5 

19.88 

5 

6 

15.53 

16.53 

31* -95 

26.1*1* 

25-95 

15.53 

27-38 

20.71 

22.72 

17.80 

17.1*7 

19.51* 

6 

7 

15.57 

17.09 

35.09 

25. 61* 

25-30 

15.1*8 

26.69 

21.01 

22.1+8 

17.59 

17.51* 

19.1*8 

7 

• 

15.1*1 

18.09 

31*. 92 

21*.  91 

21*. 1*6 

15.1*1* 

26.21* 

21.29 

22.10 

17.25 

17.1*7 

19.1*9 

• 

♦ 

15.1*7 

18.38 

31* -72 

21*  .27 

23-61 

15-52 

25-91* 

21.63 

21.1*5 

16.89 

17.1*9 

19.51 

9 

10 

15.50 

18.00 

31* -69 

23.68 

22.95 

15-85 

25-55 

21-95 

20.85 

16.70 

17.52 

19.61* 

10 

11 

15.1*7 

19.22 

31*. 79 

23.23 

22.51* 

16.26 

25-11 

22.29 

20.51 

16.75 

17.75 

19.70 

11 

12 

15-53 

19. 81* 

3l*.70 

23.65 

22.30 

16.82 

21*  .82 

22.1*8 

20.35 

16.87 

18.10 

19.83 

12 

13 

15.57 

18.89 

31* -39 

21*.  66 

22.00 

18.96 

21*  .61 

22.1*6 

20.13 

16.91* 

18.1*9 

19.62 

13 

14 

15.65 

18.1*1 

31*  .02 

25.11 

21.66 

23.00 

21*  .1*8 

22.38 

20.03 

16.90 

18.73 

20.02 

14 

IS 

15.53 

17.83 

33.51 

25.02 

21.30 

21*.  95 

21*.  21* 

22.1*3 

19.89 

16.87 

18.89 

20.1*8 

IS 

16 

15.1*9 

17.1*5 

33.11 

21*. 98 

20.89 

21*.  82 

21*. 21 

22.1*9 

19.66 

16.86 

18.96 

20.71* 

16 

17 

15.39 

17.27 

32.86 

26.31* 

20.61 

21*.  57 

21*  .15 

22.50 

19.1*6 

16.83 

19.01 

20.69 

17 

IS 

15.33 

17.55 

32.80 

28.71* 

20.27 

21*.  01* 

23. 81* 

22.1*2 

19.25 

16.89 

18.96 

20.17 

It 

19 

15.36 

18.36 

32.69 

32.1*9 

19-96 

23.23 

23.26 

22.16 

19.21* 

17.03 

18.39 

19.52 

19 

20 

15-1*7 

18.95 

32.1*1* 

31*  .89 

19.60 

22.1*8 

22.83 

21.61* 

18.71 

16.96 

18.91 

19.17 

20 

21 

15.71 

19.13 

32.25 

35.00 

19.08 

21.86 

22.1*8 

21.30 

18.38 

16.86 

19.05 

19.19 

21 

22 

15.83 

19-33 

32.16 

34.80 

18.57 

21.39 

22.06 

21.13 

18.15 

16.78 

19.17 

19.19 

22 

23 

16.00 

19-1*6 

32.11* 

31*.  56 

18.10 

21.13 

21.37 

20.85 

18.11 

16.91 

19.38 

19.23 

23 

24 

16.17 

19-1*7 

31-93 

31*  .21 

17.72 

21.20 

20.61 

20.35 

18.11 

16.76 

19.1*7 

19.02 

24 

2S 

16.10 

19.1*9 

31.18 

33.81* 

17.28 

22.1*2 

19.95 

19.93 

18.26 

16.1*7 

19.53 

18.80 

2S 

26 

16. 11* 

19.88 

30.17 

33-50 

16.96 

25.01 

19.56 

19.80 

18.15 

16.92 

19.66 

18.56 

26 

27 

15.97 

21.16 

29.11 

33-13 

16.76 

29-1*7 

19-20 

19.88 

18.51* 

16.97 

19.71* 

18.30 

27 

2« 

15.89 

21.82 

28.25 

32.71 

16.58 

32-53 

18.96 

20.51 

19.73 

16.83 

19.81 

18.13 

2t 

29 

15.81 

23.95 

27.69 

32.15 

33-1*9 

18.65 

21.61* 

19.50 

16.78 

19.85 

17.93 

29 

30 

15.77 

27.31. 

27.68 

31.23 

33-33 

18.25 

22.76 

19.09 

16.88 

19.89 

17.71 

30 

31 

15.69 

28.08 

30.12 

32.77 

23.32 

17.02 

20.05 

31 

J 

E      -  EHIMATED 


NR  -  NO  RECORD 


NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAOE  HEI6HTS 


/^DATE 

TIME 

HAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE  > 

12-7-70 

061*5 

35.12 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CPS            CACE  HT. 

DATE 

FROM        TO 

Station  lo 

cated  on  west 

levee,   3.7  ml.  S] 

S  of  Itolghts  Landing. 

1915- DAIE 

0.00 

USED 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  rwAia  yia« 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1971 


STATION  NAiME 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   WEST  END 


E      -   ESTIMATH) 
NR  -  NO  RKORD 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEI6HTS 


DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

16.  S6 

16.86 

31.59 

29.77 

30.17 

18.38 

32.94 

19.69 

24.42 

20.03 

18.60 

21.39 

I 

2 

16.96 

16.83 

34.30 

29.64 

29.32 

18.16 

32.14 

20.09 

24.50 

19.83 

18.84 

21.47 

2 

3 

16.91 

16.96 

34.85 

29.54 

28.78 

17.77 

31.31 

20.53 

24.56 

19.53 

18.96 

21.44 

3 

4 

16.90 

17.01 

34.86 

29.19 

28.35 

17.59 

30.60 

21.07 

24.29 

19.40 

18.94 

21.29 

4 

S 

16.81 

17.19 

35.30 

28.60 

28.01 

17.52 

29.50 

21.61 

23.93 

19.26 

18.80 

20.91 

5 

6 

16.78 

17.77 

35.36 

27.77 

27.68 

17.45 

28.42 

22.14 

23.66 

19.09 

18.78 

20.53 

6 

r 

16.81 

18.37 

35.45 

27.07 

27.18 

17.35 

27.74 

22.61 

23.43 

18.86 

18.80 

20.45 

7 

% 

16.69 

19.48 

35.31 

26.45 

26.42 

17.30 

27.55 

22.93 

23.07 

18.58 

18.71 

20.47 

• 

9 

16.71 

19.87 

35.16 

25.92 

25.72 

17.37 

27.41 

23.32 

22.51 

18.27 

18.68 

20.54 

9 

10 

16.77 

19.37 

35.14 

25.46 

25.24 

17.53 

26.66 

23.74 

21.99   ' 

18.11 

18.64 

20.66 

10 

11 

16.75 

21.17 

35.22 

24.95 

24.92 

17.80 

26.25 

24.10 

21.67 

18.17 

18.82 

20.71 

11 

12 

16.78 

21.79 

35.14 

25.44 

24.77 

18.16 

26.15 

24.23 

21.51 

18.28 

19.15 

20.78 

12 

13 

16.83 

20.49 

34.91 

26.50 

24.37 

20.02 

26.09 

24.22 

21.32 

18.31 

19.47 

20.71 

13 

14 

16.89 

19.90 

34.63 

26.68 

24.01 

25.12 

25.91 

24.21 

21.24 

18.25 

19.69 

20.99 

14 

IS 

16.78 

19.24 

34.27 

26.35 

23.54 

26.53 

25.77 

24.25 

21.13 

18.19 

19.83 

21.39 

IS 

16 

16.71 

18.79 

33.99 

26.37 

23.05 

25.93 

25.68 

24.32 

20.90 

18.18 

19.94 

21.67 

16 

17 

16.64 

18.65 

33.86 

28.69 

22.74 

25.69 

25.53 

24.30 

20.73 

18.14 

19.96 

21.69 

17 

It 

16.55 

19.04 

33.86 

30.86 

22.44 

24.95 

25.01 

24.18 

20.53 

18.19 

19.98 

21.28 

11 

19 

16.56 

20.01 

33.78 

33.58 

22.16 

24.08 

24.39 

23.90 

20.50 

18.30 

19.51 

20.70 

19 

20 

16.67 

20.71 

33.55 

35.29 

21.69 

23.37 

23.92 

23.44 

20.09 

18.24 

19.94 

20.41 

20 

21 

16.91 

21.09 

33.38 

35.37 

21.01 

22.76 

23.64 

23.13 

19.78 

18.11 

20.09 

20.40 

21 

22 

17.05 

21.23 

33.37 

35.24 

20.46 

22.29 

23.29 

22.98 

19.54 

18.01 

20.21 

20.38 

22 

23 

17.29 

21.34 

33.34 

35.04 

20.04 

22.04 

22.64 

22.66 

19.50 

18.06 

20.41 

20.41 

23 

24 

17.47 

21.40 

33.08 

34.78 

19.66 

22.13 

21.97 

22.04 

19.47 

17.91 

20.50 

20.25 

24 

25 

17.44 

21.43 

32.28 

34.53 

19.14 

23.68 

21.34 

21.56 

19.62 

17.71 

20.57 

20.08 

25 

26 

17.49 

21.99 

31.22 

34.30 

19.00 

26.57 

20.88 

21.39 

19.55 

18.10 

20.66 

19.90 

26 

27 

17.33 

23.67 

30.05 

34.05 

18.76 

31.48 

20.47 

21.44 

19.76 

18.20 

20.73 

19.69 

27 

28 

17.20 

24.19 

29.11 

33.76 

18.55 

33.64 

20.24 

21.97 

20.93 

18.09 

20.83 

19.55 

3S 

29 

17.14 

26.80 

28.60 

33.28 

34.22 

19.99 

22.95 

20.81 

18.05 

20.87 

19.40 

29 

30 

17.08 

29.70 

29.24 

32.39 

34.04 

19.67 

23.95 

20.34 

18.18 

20.98 

19.25 

30 

31 

17.01 

29.81 

31.28 

33.56 

24.36 

18.36 

21.18 

31 

V 

J 

/"DATt 


12-7-70 


TIME 


STAOE 


1-20-71 


35.43 


DATE 


TIME 


26.70 


3-29-71 


STAGE  >> 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38  45  34  121  39   59        NW  32      UN     3E  39.7  12-23-1955 

Station   located  0.1  mile  west  of  weir,   4.0  miles   southeast  of  Knights   Landing. 


AUG   1934-DATE 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


A02160 


STATION  NAME 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   EAST  END 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY^ 

NR 

NR 

NR 

1 

34.10 

NR 

NR 

2 

34.32 

NR 

NR 

3 

34.35 

NR 

NR 

4 

34.75 

NR 

NR 

S 

34.76 

NR 

NR 

6 

34.84 

NR 

NR 

7 

34.71 

NR 

NR 

• 

34.57 

NR 

NR 

9 

N 

N 

34.55 

NR 

N 

NR 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

0 

0 

34.61 

NR 

0 

NR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

34.55 

NR 

NR 

13 

34.36 

NR 

NR 

13 

34.06 

NR 

NR 

U 

R 

R 

33.74 

NR 

R 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

IS 

E 

E 

NR 

NR 

E 

NR 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

16 

NR 

NR 

NR 

17 

C 

C 

NR 

NR 

C 

NR 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

If 

NR 

33.98 

NR 

19 

0 

0 

NR 

34.69 

0 

NR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

R 

R 

NR 

34.77 

R 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

21 

NR 

34.64 

NR 

22 

D 

D 

NR 

34.46 

D 

NR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

23 

NR 

34.22 

NR 

24 

25 

NR 

33.95 

NR 

25 

26 

NR 

33.68 

NR 

26 

27 

NR 

33.51 

NR 

27 

2« 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

33.67 

29 

30 

NR 

NR 

33.59 

30 

3) 

NR 

NR 

NR 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


12-7-70 


1-21-71 


33.75 


STAOE  > 


LOCATION 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW  27      IIN     3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


3-10-1940 


PERIOD  OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


APRIL  1935-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1935 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


Station  located  approximately  200  feet  north  of  weir,   5.2  miles   southeast  of  Knights  Landing.      Gage  heights  recorded  only  during  periods  when 
there  is  spill  over  weir. 


153 


TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


STATION  NAME 


FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 


fOAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

0.56 

0.57 

0.51 

0.52 

0.55 

0.56 

0.57 

0.56 

0.54 

0.55 

0.54 

0.52 

I 

7 

0.56 

0.57 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.55 

0.56 

0.54 

0.55 

0.54 

0.52 

2 

3 

0.56 

0.56 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.54 

0.57 

0.54 

0.55 

0.54 

0.52 

3 

4 

0.55 

0.53 

0.53 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

0.54 

0.52 

4 

S 

0.55 

0.51 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.55 

0.57 

0.55 

0.56 

0.54 

0.52 

5 

6 

0.56 

0.51 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.56 

0.55 

0.54 

0.56 

0.53 

0.52 

6 

7 

0.56 

0.51 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.56 

0.55 

0.55 

0.56 

0.51 

0.52 

7 

• 

0.57 

0.50 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.57 

0.55 

0.55 

0.54 

0.51 

0.52 

• 

9 

0.57 

0.50 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.57 

0.56 

0.55 

0.55 

0.51 

0.52 

9 

10 

0.56 

0.51 

0.52 

0.52  E 

0.55 

0.56 

0.57 

0.56 

0.55 

0.54 

0.51 

0.52 

10 

11 

0.56 

0.52 

0.52 

0.54  E 

0.55 

0.56 

0.57 

0.56 

0.55 

0.54 

0.53 

0.52 

11 

12 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.55 

0.55 

0.58 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

12 

13 

0.56 

0.52 

0.51 

0.55 

0.55 

0.55 

0.58 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

13 

14 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.54 

0.56 

0.58 

0.56 

0.55 

0.55 

0.54 

0.52 

14 

15 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.54 

0.56 

0.56 

0.55 

0.55 

0.54 

0.54 

0.53 

IS 

16 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.55 

0.57 

0.56 

0.55 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

16 

17 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

17 

It 

0.56 

0.52 

0.52 

0.56 

1.01 

0.56 

0.56 

0.56 

0.55 

0.53 

0.54 

0.52 

It 

19 

0.56 

0.52 

0.51 

0.56 

0.56 

0.55 

0.57 

0.56 

0.55 

0.53 

0.54 

0.52 

19 

20 

0.56 

0.52 

0.51 

0.56 

0.56 

0.55 

0.57 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

20 

21 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.56 

0.55 

0.57 

0.56 

0.55 

0.53 

0.53 

0.52 

31 

22 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.57 

0.56 

0.57 

0.56 

0.55 

0.53 

0.53 

0.52 

22 

23 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.57 

0.57 

0.57 

0.56 

0.55 

0.53 

0.53 

0.52 

23 

24 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.57 

0.56 

0.56 

0.57 

0.55 

0.53 

0.53 

0.52 

24 

25 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.57 

0.57 

0.55 

0.57 

0.55 

0.54 

0.54 

0.52 

25 

2* 

0.56 

0.52 

0.52 

0.55 

0.56 

1.61 

0.56 

0.56 

0.55 

0.55 

0.53 

0.52 

26 

27 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

0.56 

3.84 

0.57 

0.55 

0.55 

0.54 

0.52 

0.52 

27 

2t 

0.56 

0.54 

0.52 

0.55 

0.56 

3.86 

0.57 

0.55 

0.55 

0.54 

0.52 

0.52 

2t 

29 

0.56 

0.54 

0.52 

0.55 

3.86 

0.57 

0.54 

0.55 

9.54 

0.52 

0.52 

29 

30 

0.57 

0.52 

0.52 

0.55 

3.32 

0.57 

0.53 

0.55 

0.54 

0.52 

0.51 

30 

31 

0.57 

0.51 

0.55 

1.92 

0.53 

0.54 

0.52 

31 

V 

y 

E      -   ESTIMATH) 
NK  -  NO  tECOtO 
NF  -  NO  R.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


y^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

3-26-71 

1915 

4.12 

J 

I 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


121  32  50       SE  8     19H       4E         230,000 


3-19-1907 


OCT  1901-DATE 


OCT  1901-DATE 


1912 
1934 
1962 
1964 


1934 
1962 
1964 


139.53 

182.02 

0.00 

148.97 


Station  located  300  feet  above  Fish  Barrier  Dan,  0.6  mile  northeast  of  Oroville.     Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  po%rerplants. 
mum  discharge   listed   at   site   then   in  use    (approximately   167.5   feet,   USCGS  Datum).      Drainage  area   is  3,626   square  miles. 


USCGS 
USCGS 
USCGS 
USCGS 

Maxi- 
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TABLE    B-il  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


A05165 


STATION  NAM! 


FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEI»T. 

DAY^ 

26.45 

26.42 

26.33 

27.90 

26.18 

25.71 

31.61 

27.79 

29.04 

27.27 

26.93 

28.19 

I 

26.45 

26.52 

26.63 

28.01 

26.08 

25.72 

31.54 

27.77 

29.02 

27.28 

26.95 

28.17 

> 

26.42 

26.42 

27.01 

28.04 

25.95 

25.74 

30.59 

27.80 

29.10 

27.29 

26.95 

28.16 

3 

26.42 

26.52 

27.48 

27.93 

25.87 

25.73 

29.07 

27.80 

29.11 

27.30 

26.94 

28.16 

4 

26.42 

26.71 

27.77 

27.74 

25.85 

25.72 

28.92 

27.79 

29.10 

27.29 

26.95 

28.13 

S 

26.43 

26.49 

27.79 

27.62 

25.80 

25.73 

28.96 

27.78 

29.08 

27.33 

26.94 

28.15 

6 

26.42 

26.44 

27.90 

27.49 

25.76 

25.72 

29.12 

27.78 

29.00 

27.17 

26.94 

28.16 

7 

26.43 

26.42 

28.18 

27.39 

25.76 

26.07 

29.27 

27.77 

28.67 

26.97 

26.93 

28.17 

• 

26.42 

26.44 

28.16 

27.25 

25.76 

26.55 

29.28 

27.75 

28.33 

26.92 

26.93 

28.21 

♦ 

10 

26.41 

26.43 

28.30 

27.20 

25.76 

27.18 

29.26 

28.01 

28.18 

26.92 

27.22 

28.20 

10 

26.42 

26.44 

28.54 

27.20 

25.76 

27.61 

29.24 

28.03 

28.08 

26.90 

27.67 

28.16 

11 

26.42 

26.43 

28.54 

27.93 

25.75 

28.07 

29.36 

28.05 

27.79 

26.93 

28.09 

28.13 

13 

26.42 

26.43 

28.53 

28.24 

25.74 

29.40 

29.59 

28.04 

27.76 

26.94 

28.28 

28.22 

13 

26.41 

26.43 

28.54 

28.25 

25.73 

30.28 

29.58 

28.04 

27.78 

26.95 

28.27 

28.58 

14 

26.42 

26.42 

28.55 

28.83 

25.73 

30.45 

29.59 

28.02 

27.78 

26.96 

28.24 

28.99 

IS 

26.42 

26.44 

28.56 

29.49 

25.73 

30.47 

29.59 

28.01 

27.76 

26.96 

28.27 

29.06 

1« 

26.42 

26.43 

28.55 

29.51 

25.74 

30.47 

29.57 

28.03 

27.68 

26.95 

28.28 

28.71 

17 

26.41 

26.42 

28.39 

29.54 

25.72 

30.47 

29.56 

27.93 

27.29 

26.95 

27.43 

28.30 

It 

26.41 

26.42 

27.95 

30.33 

25.74 

30.46 

29.60 

27.57 

26.91 

26.96 

28.24 

28.13 

19 

M 

26.44 

26.43 

27.56 

30.80 

25.72 

30.45 

29.48 

27.29 

26.43 

26.98 

28.26 

28.15 

20 

21 

26.43 

26.43 

27.17 

30.79 

25.72 

30.43 

29.12 

27.11 

26.32 

27.00 

28.24 

28.16 

21 

2J 

26.42 

26.42 

27.42 

30.47 

25.73 

30.32 

28.78 

27.05 

26.66 

27.02 

28.22 

28.08 

23 

23 

26.43 

26.39 

28.12 

29.72 

25.73 

30.05 

28.40 

27.03 

26.82 

27.01 

28.21 

27.87 

23 

24 

26.42 

26.24 

27.80 

29.18 

25.74 

30.04 

28.12 

27.05 

26.84 

26.99 

28.22 

27.67 

24 

25 

26.41 

26.24 

27.72 

28.83 

25.72 

30.46 

28.12 

27.06 

26.84 

26.98 

28.21 

27.45 

2S 

26 

26.41 

26.22 

27.71 

28.44 

25.72 

31.47 

28.16 

27.13 

26.86 

27.00 

28.20 

27.21 

26 

77 

26.41 

26.24 

27.71 

28.05 

25.74 

33.49 

28.16 

27.48 

26.84 

26.99 

28.21 

27.02 

27 

U 

26.41 

26.30 

27.73 

27.67 

25.72 

33.55 

28.17 

28.15 

26.84 

26.97 

28.19 

26.84 

2S 

29 

26.43 

26.33 

27.73 

27.30 

33.57 

27.85 

28.86 

27.12 

26.98 

28.15 

26.62 

29 

30 

26.43 

26.30' 

27.77 

26.86 

33.36 

27.80 

29.03 

27.28 

26.97 

28.16 

26.37 

30 

31 

26.42 

27.92 

26.46 

32.52 

29.05 

26.95 

28.19 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -   NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEI6HT8 


/DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE  > 

12-15-70 

1800 

28.61 

1-20-71 

1000 

30.83 

3-30-71 

0945 

33.61 

6-3-71 

1530 

29.13 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             GAGE  HT. 

DATE 

FROM        TO 

39  22  01 

121  38  43 

SW  33      18N     3E 

102.25 

12-23-1955 

JAN  1944-DATE 

MAR  29-MAY  37  # 
OCT  37-APR  39 
NOV  39-JUL  40 
OCT  40-JUL  43 
OCT  43 -DATE 

1929 
1929 

0.00 
-2.91 

USED 
USCGS 

Station  located  near  highway  bridge,   2.7 
discharge  published  prior  to   1963   listed 

miles  east  of  Gridley.      Subsequent   to   1962,    tabulations  include  all   left-bank  overflow.     Records  of 
only   that  water   in  the  main  channel.      Drainage  area  is  3,676   square  miles. 

#  -  Flood 

season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  rwAia  yea. 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FECT) 


STATION  NO. 


STATION  NAiME 


FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

41.11 

41.17 

43.23 

44.27 

41.91 

40.24 

48.97 

43.33 

45.39 

43.06 

42.19 

43.88 

1 

2 

41.03 

41.27 

44.28 

44.37 

41.76 

40.15 

48.31 

43.28 

45.48 

42.87 

42.16 

43.84 

2 

3 

41.05 

41.21 

44.09 

44.45 

41.62 

40.14 

47.61 

43.33 

45.49 

42.87 

42.15 

43.81 

3 

4 

41.05 

41.23 

45.87 

44.33 

41.46 

40.15 

45.63 

43.36 

45.37 

42.87 

42.14 

43.82 

4 

S 

41.06 

41.68 

46.23 

44.03 

41.41 

40.10 

44.92 

43.36 

45.31 

42.76 

42.15 

43.79 

5 

6 

41.06 

41.50 

45.03 

43.72 

41.39 

40.08 

45.08 

43.29 

45.28 

42.76 

42.15 

43.79 

6 

7 

41.03 

41.74 

44.46 

43.48 

41.37 

40.06 

45.17 

43.27 

45.23 

42.66 

42.15 

43.83 

7 

• 

41.05 

41.67 

44.70 

43.38 

41.34 

40.22 

45.63 

43.28 

44.85 

42.36 

42.18 

43.87 

• 

• 

41.06 

41.64 

44.92 

43.10 

41.34 

40.88 

45.62 

43.27 

44.47 

42.18 

42.15 

43.89 

9 

10 

41.04 

41.59 

44.69 

43.08 

41.34 

41.71 

45.63 

43.49 

44.15 

42.18 

42.30 

43.90 

10 

11 

41.03 

41.50 

44.91 

43.38 

41.33 

42.30 

45.61 

43.72 

44.08 

42.18 

42.87 

43.64 

11 

12 

41.05 

41.41 

44.87 

44.42 

41.29 

42.94 

45.37 

43.72 

43.91 

42.17 

43.50 

43.60 

12 

13 

41.07 

41.42 

44.83 

44.72 

41.27 

44.75 

45.60 

43.71 

43.79 

42.18 

43.87 

43.79 

13 

14 

41.04 

41.43 

44.80 

44.90 

41.26 

46.14 

45.42 

43.70 

43.82 

42.19 

43.94 

44.32 

14 

IS 

41.04 

41.40 

44.81 

45.05 

41.26 

46.48 

45.60 

43.64 

43.81 

42.21 

43.91 

44.80 

15 

16 

41.05 

41.39 

44.97 

46.07 

41.26 

46.51 

45.65 

43.61 

43.74 

42.22 

43.93 

45.08 

16 

17 

41.04 

41.40 

45.30 

46.50 

41.14 

46.50 

45.65 

43.62 

43.68 

42.22 

43.94 

44.66 

17 

)• 

41.04 

41.39 

45.07 

46.43 

40.90 

46.43 

45.60 

43.65 

43.67 

42.24 

43.14 

43.99 

It 

19 

41.06 

41.39 

44.53 

46.81 

40.88 

46.40 

45.60 

43.08 

43.26 

42.22 

43.68 

43.61 

19 

20 

41.17 

41.38 

43.92 

47.78 

40.86 

46.24 

45.67 

42.64 

42.72 

42.23 

43.89 

43.56 

20 

21 

41.14 

41.16 

43.79 

47.90 

40.84 

46.20 

45.30 

42.40 

42.45 

42.25 

43.89 

43.60 

21 

22 

41.16 

41.39 

43.86 

47.62 

40.76 

46.17 

44.87 

42.15 

42.55 

42.38 

43.89 

43.58 

22 

23 

41.20 

41.39 

44.57 

47.27 

40.60 

45.93 

44.42 

42.08 

42.55 

42.27 

43.90 

43.33 

23 

24 

41.19 

41.22 

44.27 

45.99 

40.50 

46.15 

43.98 

42.04 

42.80 

41.99 

43.90 

43.07 

24 

2S 

41.20 

41.23 

43.86 

45.45 

40.42 

46.60 

43.90 

42.04 

42.72 

42.09 

43.88 

42.82 

25 

26 

41.20 

41.31 

43.79 

44.97 

40.32 

50.84 

43.85 

42.10 

42.60 

42.26 

43.89 

42.54 

26 

27 

41.21 

41.29 

43.85 

44.47 

40.33 

52.46 

43.82 

42.58 

44.09 

42.27 

43.90 

42.23 

27 

2t 

41.20 

41.61 

43.96 

43.96 

40.29 

51.84 

43.82 

43.41 

43.39 

42.23 

43.86 

41.99 

2« 

29 

41.19 

42.75 

44.26 

43.46 

51.61 

43.60 

44.79 

43.18 

42.23 

43.85 

41.73 

29 

30 

41.18 

43.38 

44.37 

42.91 

51.39 

43.38 

45.25 

43.13 

42.19 

43.80 

41.34 

30 

31 

41.19 

44.27 

42.34 

50.49 

45.36 

42.18 

43.87 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/-DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TliME 

STAOE  ^ 

12-4-70 

2330 

46.81 

1-21-71 

1345 

47.93 

3-26-71 

2015 

53.04 

6-3-71 

0730 

45.59 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


J/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


39  08  20 


121  36   17 


ME  23      15N     3E 


82.42 


JUL  44-OCT  45  o     NOV   1943 -DATE 
JAN  46 -SEPT  63 


1943 
1943 


0.00  USED 

-3.0  usees 


Station   located   at   Sacramento  Northern  Railroad  bridge.      Backwater   from  Yuba  River  at   times   affects   stage-discharge  relationship.      Drainage 
area   is  3,977   square  miles. 

o   -   Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATH  YEA* 


STATION  NO. 


STATION  NAMC 


YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE 


^DAY 

oa. 

NOV. 

D£C. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

62.15 

62.37 

64.04 

63.91 

NR 

61.77 

62.26 

61.64 

63.17 

63.25 

62.33 

62.41 

1 

61.95 

62.38 

64.92 

64.04 

64.05 

61.42 

61.64 

61.41 

63.45 

62.94 

62.31 

62.48 

3 

62.16 

62.37 

63.90 

63.96 

64.05 

61.38 

61.12 

61.43 

NR 

62.92 

62.31 

62.48 

3 

62.17 

62.41 

65.82 

63.89 

64.00 

61.36 

61.03 

61.48 

NR 

62.82 

62.32 

62.49 

4 

62.17 

62.45 

64.51 

63.87 

63.87 

61.32 

61.20 

61.50 

NR 

62.53 

62.32 

62.45 

S 

62.17 

62.67 

64.16 

63.84 

63.91 

61.31 

62.16 

61.51 

NR 

62.50 

62.20 

62.47 

• 

62.15 

63.17 

64.02 

63.82 

63.98 

61.29 

62.36 

61.48 

NR 

62.46 

62.18 

62.54 

7 

62.16 

63.21 

63.99 

63.78 

63.95 

61.24 

62.90 

61.51 

NR 

62.41 

62.31 

62.58 

• 

62.16 

63.19 

63.96 

63.78 

63.96 

60.97 

62.88 

61.56 

63.03 

62.41 

62.18 

62.59 

f 

62.16 

63.09 

63.91 

63.78 

63.95 

60.36 

62.97 

61.77 

63.04 

62.42 

62.24 

62.50 

10 

62.15 

62.95 

63.87 

64.59 

63.94 

60.40 

62.88 

62.01 

63.12 

62.43 

62.32 

61.78 

II 

62.18 

62.77 

63.84 

64.65 

63.89 

61.04 

62.17 

62.02 

63.51 

62.42 

62.31 

61.73 

13 

62.17 

62.95 

63.83 

64.22 

63.89 

62.74 

61.48 

62.03 

63.52 

62.42 

62.32 

62.56 

13 

62.16 

62.96 

63.81 

NR 

63.89 

62.57 

60.62 

62.01 

63.54 

62.42 

62.33 

62.96 

14 

62.17 

62.95 

63.81 

NR 

63.91 

62.07 

61.80 

61.95 

63.56 

62.42 

62.34 

62.98 

IS 

62.13 

62.94 

64.03 

NR 

63.90 

61.95 

61.82 

61.94 

63.56 

62.43 

62.32 

62.82 

16 

62.10 

62.94 

64.19 

NR 

63.60 

61.79 

61.88 

61.94 

63.45 

62.42 

62.32 

62.39 

17 

62.09 

62.95 

63.97 

NR 

63.22 

61.59 

61.85 

61.94 

64.17 

62.43 

62.33 

61.78 

It 

62.09 

62.95 

63.92 

NR 

63.22 

61.39 

61.87 

61.76 

64.15 

62.43 

62.34 

61.77 

l» 

62.15 

62.75 

63.87 

NR 

63.21 

60.65 

62.10 

61.54 

64.23 

62.43 

62.35 

61.77 

30 

62.15 

62.45 

64.13 

NR 

63.17 

60.58 

62.17 

61.32 

64.43 

62.44 

62.34 

61.79 

31 

62.20 

62.89 

64.04 

NR 

63.02 

60.54 

62.06 

61.07 

64.11 

62.71 

62.35 

61.80 

33 

62.28 

62.88 

63.91 

NR 

62.55 

60.96 

62.02 

61.05 

63.68 

62.41 

62.37 

61.78 

33 

62.30 

62.87 

63.86 

NR 

62.31 

62.03 

62.00 

61.05 

63.98 

61.09 

62.39 

61.76 

34 

62.33 

63.06 

63.82 

NR 

62.13 

62.61 

61.97 

61.05 

63.78 

62.03 

62.35 

61.76 

3S 

62.39 

63.18 

63.81 

NR 

61.88 

67.87 

61.90 

61.26 

63.45 

62.34 

62.41 

61.76 

36 

62.40 

63.09 

63.85 

NR 

61.85 

66.17 

61.87 

61.64 

65.59 

62.36 

62.41 

61.77 

37 

2t 

62.41 

63.29 

63.87 

NR 

61.86 

64.52 

61.83 

62.19 

64.69 

62.35 

62.42 

61.76 

3t 

59 

62.33 

63.91 

64.18 

NR 

64.08 

61.82 

62.97 

64.17 

62.32 

62.42 

61.59 

W 

30 

62.40 

63.5(3 

64.08 

NR 

63.58 

61.82 

63.01 

63.45 

62.28 

62.41 

61.32 

30 

31 

62.41 

63.89 

NR 

62.89 

63.02 

62.32 

62.45 

31 

V 

y 

E      -  ESTIMATH) 
Mt  -  NO  RKORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATl 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOC^ 

12-2-70 
12-4-70 

0500 
1030 

66.43 
66.90 

1-11-71 
3-12-71 

2100 
2330 

65.10 
63.76 

3-26-71 
6-27-71 

1545 
0930 

69.89 
66.60 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


180,000 


90.15 


JUL  39-DEC  44  o     MAY   1940-nATE 
APR  45-DATE 


1939 
1939 


0.00  USED 

-2.95  USCGS 


Station  located  5  miles  below  Dry  Creek,   4.2  miles  northeast  of  Marysville.     Maximum  discharge   listed  for  period   1943   to  date.     Records   fur- 
nished by  U.   S.   Geological  Survey.      Drainage  area  is   1,339  square  miles. 

&'  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  fwAia  yea. 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


A05120 


STATION  NAME 


FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI   BEND 


f^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FS. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

36.00 

36.10 

38.51 

39.75 

37.21 

34.63 

44.59 

37.93 

40.51 

38.07 

36.83 

38.67 

1 

2 

35.93 

36.14 

39.82 

39.86 

37.02 

34.41 

43.66 

37.80 

40.72 

37.77 

36.79 

38.66 

2 

3 

35.93 

36.19 

39.71 

39.96 

36.86 

34.39 

42.82 

37.83 

40.70 

37.74 

36.78 

38.63 

3 

4 

35.96 

36.15 

41.59 

39.82 

36.68 

34.38 

40.54 

37.89 

40.51 

37.74 

36.76 

38.63 

4 

5 

35.96 

36.54 

42.30 

39.51 

36.61 

34.35 

39.57 

37.91 

40.46 

37.52 

36.77 

38.59 

5 

6 

35.98 

36.47 

40.89 

39.11 

36.59 

34.32 

39.98 

37.84 

40.42 

37.49 

36.76 

38.57 

6 

7 

35.97 

36.80 

40.17 

38.84 

36.56 

34.30 

40.13 

37.79 

40.37 

37.40 

36.77 

38.66 

7 

• 

35.96 

36.79 

40.32 

38.72 

36.53 

34.39 

40.80 

37.81 

39.97 

37.06 

36.79 

38.70 

• 

9 

35.97 

36.75 

40.54 

38.41 

36.51 

34.94 

40.82 

37.83 

39.54 

36.84 

36.77 

38.74 

9 

10 

35.98 

36.71 

40.29 

38.36 

36.48 

35.68 

40.84 

38.04 

39.17 

36.85 

36.88 

38.73 

10 

II 

35.94 

36.54 

40.49 

38.78 

36.46 

36.39 

40.86 

38.42 

39.10 

36.85 

37.47 

38.27 

11 

13 

35.94 

36.46 

40.47 

40.02 

36.40 

37.19 

40.37 

38.42 

39.02 

36.82 

38.13 

38.17 

12 

13 

35.97 

36.38 

40.39 

40.20 

36.39 

39.73 

40.49 

38.42 

38.88 

36.84 

38.55 

38.54 

13 

14 

35.97 

36.46 

40.33 

40.51 

36.37 

41.33 

40.11 

38.41 

38.92 

36.85 

38.66 

39.28 

14 

15 

35.95 

36.43 

40.31 

40.62 

36.37 

41.67 

40.49 

38.32 

38.93 

36.87 

38.64 

39.80 

15 

16 

35.95 

36.40 

40.49 

41.68 

36.37 

41.69 

40.60 

38.29 

38.85 

36.89 

38.64 

40.13 

16 

17 

35.94 

36.41 

40.90 

42.20 

36.19 

41.68 

40.63 

38.31 

38.78 

36.87 

38.66 

39.60 

17 

It 

35.92 

36.40 

40.66 

42.13 

35.79 

41.57 

40.57 

38.34 

38.89 

36.90 

37.96 

38.70 

It 

19 

35.92 

36.40 

40.10 

42.45 

35.75 

41.52 

40.53 

37.74 

38.57 

36.89 

38.24 

38.21 

19 

20 

36.01 

36.40 

39.42 

43.54 

35.73 

41.21 

40.70 

37.16 

37.93. 

36.89 

38.62 

38.13 

20 

21 

36.03 

35.98 

39.27 

43.72 

35.70 

41.14 

40.34 

36.84 

37.70 

36.91 

38.62 

38.19 

21 

22 

36.05 

36.35 

39.36 

43.44 

35.58 

41.08 

39.82 

36.47 

37.72 

37.12 

38.63 

38.18 

22 

23 

36.09 

36.37 

40.02 

43.31 

35.27 

40.85 

39.30 

36.37 

37.62 

36.93 

38.66 

37.91 

23 

24 

36.13 

36.25 

39.78 

41.86 

35.06 

41.26 

38.80 

36.32 

37.93 

36.38 

38.67 

37.60 

24 

2S 

36.12 

36.19 

39.28 

41.23 

34.94 

41.75 

38.65 

36.30 

37.82 

36.50 

38.66 

37.33 

25 

26 

36.13 

36.33 

39.18 

40.67 

34.71 

46.52 

38.57 

36.38 

37.60 

36.89 

38.66 

37.01 

26 

27 

36.15 

36.30 

39.22 

40.11 

34.72 

48.53 

38.52 

36.96 

39.56 

36.90 

38.66 

36.68 

27 

2« 

36.14 

36.54 

39.34 

39.55 

34.69 

47.79 

38.50 

37.96 

38.83 

36.87 

38.63 

36.41 

21 

29 

36.14 

37.74 

39.71 

38.97 

47.53 

38.29 

39.70 

38.45 

36.86 

38.62 

36.13 

29 

30 

36.06 

38.57 

39.89 

38.34 

47.25 

38.01 

40.32 

38.20 

36.81 

38.56 

35.66 

30 

31 

36.12 

39.74 

37.71 

46.31 

40.46 

36.81 

38.64 

31 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/"datT 


E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  R.OW 


12-5-70  0145 


1-23-71  0245 


3-26-71  2245 


TIME  STAOE  > 


6-3-71 


0815  40.82 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  04  44 


HE  11     14N     3E 


0.00 
-3.01 


76.8  12-24-1955       JUN  44-OCT  45  o     NOV  26-MAY  37  #1    1926 

JAN  46-I)ATE  OCT  37-MAY  39  1926 

NOV  39-JUL  41 
NOV  41-JUL  43  # 
OCT  43-DATE 

Station  located  approximately  4  miles   south  of  Yuba  City.     Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and   powerplants.      Drainage  area  is  5,337 
square  miles. 

d  -   Irrigation  season  only. 
#  -  Flood   season  only. 


USED 

usees 
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TABLE    B-M  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  VEA> 


STATION  NO 


STATION  NAMC 


BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

4.53 

NR 

5.25 

7.52 

7.16 

5.45 

NR 

6.00 

6.14 

4.43 

4.31 

4.86 

I 

2 

4.58 

NR 

5.35 

7.26 

7.17 

5.32 

NR 

5.92 

6.16 

4.61 

4.24 

4.20 

2 

3 

4.59 

NR 

7.39 

6.90 

7.12 

5.28 

NR 

5.98 

5.99 

4.35 

4.27 

4.27 

3 

4 

4.60 

NR 

13.63 

6.58 

7.10 

5.34 

NR 

6.27 

5.93 

4.36 

4.26 

4.24 

4 

5 

4.58 

4.84 

11.79 

6.32 

7.00 

5.45 

NR 

6.37 

6.03 

4.64 

4.24 

4.28 

S 

6 

4.56 

4.89 

9.52 

6.16 

6.94 

5.65 

NR 

6.21 

5.96 

4.50 

4.25 

4.32 

6 

7 

4.56 

4.87 

8.49 

6.08 

6.93 

5.82 

NR 

6.10 

5.87 

4.67 

4.32 

4.28 

7 

S 

4.52 

4.86 

8.01 

6.02 

6.93 

5.70 

NR 

6.36 

5.73 

4.78 

4.31 

4.20 

• 

9 

4.54 

4.85 

7.73 

5. 94 

6.91 

6.25 

NR 

6.57 

5.34 

4.56 

4.23 

4.19 

9 

10 

4.54 

4.85 

7.69 

5.90 

6.84 

6.70 

NR 

6.27 

5.25 

4.28 

4.17 

4.14 

10 

II 

4.54 

4.84 

7.60 

6.55 

6.77 

6.83 

NR 

6.29 

5.21 

4.57 

4.14 

4.12 

11 

12 

4.56 

4.83 

7.40 

7.76 

6.75 

7.17 

NR 

6.07 

5.15 

4.28 

4.13 

4.13 

12 

13 

4.57 

4.83 

7.28 

8.14 

6.93 

NR 

NR 

5.89 

5.31 

4.22 

4.13 

4.18 

13 

14 

4.57 

4.83 

7.16 

8.18 

6.87 

NR 

NR 

5.75 

5.44 

4.25 

4.14 

4.20 

14 

15 

4.60 

4.83 

7.17 

7.99 

6.93 

NR 

NR 

5.85 

5.20 

4.25 

4.14 

4.44 

IS 

16 

4.39 

4.83 

7.67 

7.77 

6.94 

NR 

NR 

5.82 

5.25 

4.22 

4.16 

4.73 

l« 

17 

4.58 

4.83 

8.52 

7.74 

6.98 

NR 

NR 

5.95 

5.06 

4.22 

4.17 

4.43 

17 

11 

4.58 

4.84 

8.28 

8.05 

6.94 

NR 

NR 

5.99 

5.11 

4.23 

4.17 

4.64 

It 

19 

4.59 

4.84 

7.93 

8.44 

6.95 

NR 

6.88 

5.93 

4.70 

4.23 

4.18 

4.60 

19 

20 

4.59 

4.84 

7.57 

8.29 

6.86 

NR 

6.82 

5.87 

4.88 

4.23 

4.15 

4.57 

20 

21 

4.55 

4.84 

7.89 

8.03 

6.58 

NR 

6.89 

5.78 

4.78 

4.26 

4.19 

4.56 

21 

22 

4.57 

4.84 

8.10 

7.84 

6.39 

NR 

6.81 

5.83 

4.64 

4.25 

4.25 

4.57 

22 

23 

4.57 

4.84 

7.78 

7.68 

6.43 

NR 

6.70 

5.86 

4.51 

4.26 

4.28 

4.58 

23 

24 

4.57 

4.86 

7.53 

7.63 

6.38 

NR 

6.58 

5.84 

4.88 

4.26 

4.23 

4.57 

24 

25 

4.54 

4.88 

7.14 

7.63 

6.30 

NR 

6.53 

5.72 

4.73 

4.31 

4.22 

4.56 

25 

16 

4.53 

4.87 

6.68 

7.44 

6.13 

NR 

6.86 

5.61 

4.63 

4.30 

4.18 

4.58 

2« 

J7 

4.90 

4.88 

6.47 

7.26 

5.83 

NR 

6.59 

5.83 

5.17 

4.30 

4.17 

4.60 

27 

2t 

NR 

5.02 

6.57 

7.35 

5.63 

NR 

5.43 

5.90 

5.00 

4.29 

4.17 

4.64 

2S 

29 

NR 

5.47 

7.65 

7.34 

NR 

5.75 

5.86 

4.32 

4.30 

4.18 

4.66 

29 

30 

NR 

5.10- 

8.59 

7.26 

NR 

5.96 

5.86 

4.34 

4.31 

4.12 

4.67 

30 

31 

NR 

8.05 

7.22 

NR 

5.98 

4.46 

4.13 

31 

v, 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/"DATE 


12-4-70  1330 


TIME 


STAOE 


DATE 


STAOE  > 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  NT. 

DATE 

FROM         TO 

39  00  00 

Station   lo 
Camp  Far  W 

121   24  20 

cated   100   fee 
est  Reservoir 

SW  3      UN     5E 

t  below  U.    S.   Hi^ 
.     Records  furnis 

33.000            19.30 

hway  99E  bridge,    1  mil 
hed  by  U.    S.   Geologica 

12-22-1955 

e  southeast  o 
1   Survey.      Dr 

OCT   1928-DATE 

f  Wheatland.      TrJ 
alnage  area   is   2S 

OCT   1928-DATE 

butary   to  Feathei 
2   square  miles. 

1928        1943 
1943       1964 
1964       1970 
1970 
•  River.      Flow 

81.50 
78.92 
76.92 
71.92 
regulated 

USCGS 
USCGS 
USCGS 

by 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1971 


STATION  NAME 


FEATHER  RIVER  AT  NXCOLAUS 


E      -  ESTIMATE 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

23.92 

24.15 

30.70 

30.09 

29.30 

23.16 

35.10 

25.88 

28.72 

26.24 

25.13 

26.85 

I 

2 

23.98 

24.15 

34.08 

30.00 

28.37 

22.99 

33.80 

25.76 

28.94 

25.96 

25.14 

26.89 

2 

3 

23.87 

24.23 

35.07 

29.98 

27.81 

22.92 

32.93 

25.75 

28.98 

25.87 

25.11 

26.89 

3 

4 

23.95 

24.24 

35.80 

29.67 

27.37 

22.95 

31.24 

25.83 

28.75 

25.92 

25.11 

26.89 

4 

5 

23.95 

24.47 

37.42 

29.21 

27.04 

22.95 

29.64 

25.94 

28.69 

25.75 

25.10 

26.88 

S 

6 

23.95 

24.56 

36.15 

28.50 

26.76 

22.94 

29.22 

25.94 

28.62 

25.66 

25.11 

26.82 

6 

7 

23.96 

24.81 

35.72 

28.02 

26.47 

22.96 

29.03 

25.88 

28.56 

25.63 

25.12 

26.84 

7 

• 

23.95 

24.86 

35.50 

27.66 

26.09 

22.98 

29.37 

25.88 

28.25 

25.38 

25.12 

26.88 

• 

9 

23.96 

24.80 

35.33 

27.28 

25.77 

23.41 

29.44 

26.01 

27.76 

25.12 

25.14 

26.96 

9 

10 

23.97 

24.78 

35.21 

27.02 

25.54 

24.08 

29.36 

26.05 

27.31 

25.09 

25.14 

27.01 

10 

11 

23.96 

24.61 

35.31 

27.11 

25.38 

24.81 

29.41 

26.51 

27.17 

25.09 

25.26 

26.71 

11 

12 

23.96 

24.61 

35.24 

28.79 

25.28 

25.55 

28.93 

26.64 

27.13 

25.10 

25.56 

26.52 

12 

13 

23.98 

24.41 

34.97 

29.29 

25.23 

28.24 

28.91 

26.61 

26.96 

25.09 

25.95 

26.61 

13 

14 

23.99 

24.50 

34.62 

29.70 

25.14 

30.15 

28.55 

26.60 

26.97 

25.09 

26.26 

27.39 

14 

IS 

23.98 

24.47 

34.21 

29.64 

25.09 

30.57 

28.72 

26.55 

27.01 

25.10 

26.47 

27.91 

IS 

16 

23.98 

24.44 

33.92 

30.23 

25.07 

30.52 

28.98 

26.51 

26.99 

25.11 

26.61 

28.40 

16 

17 

23.98 

24.46 

33.99 

31.00 

24.96 

30.43 

28.99 

26.55 

26.88 

25.12 

26.69 

28.11 

17 

18 

23.97 

24.46 

33.93 

31.83 

24.57 

30.23 

28.94 

26.59 

26.85 

25.11 

26.66 

27.29 

It 

19 

23.97 

24.45 

33.65 

33.78 

24.44 

30.11 

28.80 

26.24 

26.88 

25.14 

25.97 

26.70 

19 

20 

23.98 

24.46 

33.23 

36.14 

24.41 

29.81 

28.85 

25.67 

26.10 

25.13 

26.80 

26.55 

20 

21 

24.05 

24.10 

32.96 

36.43 

24.28 

29.64 

28.64 

25.33 

25.92 

25.14 

26.82 

26.57 

21 

22 

24.06 

24.43 

33.04 

36.25 

24.18 

29.56 

28.10 

25.01 

25.80 

25.29 

26.81 

26.61 

22 

23 

24.09 

24.47 

33.10 

35.97 

23.90 

29.43 

27.52 

24.85 

25.80 

25.24 

26.82 

26.46 

23 

24 

24.13 

24.38 

32.89 

35.28 

23.67 

29.75 

26.94 

24.75 

25.89 

24.96 

26.83 

26.17 

24 

2S 

24.14 

24.26 

32.06 

34.80 

23.45 

30.25 

26.62 

24.68 

25.96 

24.48 

26.84 

25.96 

25 

26 

24.17 

24.34 

31.08 

34.35 

23.33 

34.37 

26.58 

24.66 

25.80 

25.18 

26.84 

25.71 

26 

27 

24.18 

24.47 

30.14 

33.88 

23.24 

38.67 

26.55 

25.01 

26.91 

25.17 

26.85 

25.46 

27 

2* 

24.19 

24.70 

29.57 

33.40 

23.21 

38.06 

26.36 

25.80 

27.32 

25.17 

26.88 

25.21 

28 

29 

24.19 

26.50 

29.49 

32.79 

37.69 

26.18 

27.36 

26.60 

25.15 

26.86 

24.95 

29 

30 

24.13 

29.18 

30.25 

31.81 

37.33 

25.91 

28.35 

26.37 

25.15 

26.82 

24.73 

30 

31 

24.17 

30.22 

30.55 

36.59 

28.64 

25.11 

26.81 

31 

^ 

J 

/^DATE 


12-5-70  0700 


0300 


3-15-71 


^-11-1\ 


STAGE  A 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.8M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  NT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  54  00 

121  35  00 

SE   12      12N     3E 

357,000 

51.60 

12-23-1955 

JUN  21-OCT  28  o 
JAN  39-DATE 

1920-DATE 

1920 
1920 

0.00 
-3.30 

USED 
USCGS 

Station  located  at   State  Highway   99  bridge,    2.9  miles  below  Bear  River,   0.5  mile  southwest  of  Nicolaus.      Bac 
discharge  relationship.      Flow  partly  regulated  by  reservoirs   and   powerplants.     Maximum  discharge  of  record   i 
Records   furnished  by  U.    S,   Geological   Survey.      Drainage  area  is   approximately  5,921   square  miles    (revised). 

<water   at   times   affects 
3   for   period   1943   to  dat« 

-he  stage- 

o  -  Irriga 

tion   season  o 

nly. 

! 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATR  YEAI 


STATION  NAM! 


SACRAMENTO  RIVER  AT  VERONA 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

14.67 

14.68 

28.62 

27.06 

27.22 

15,64 

31.14 

17.54 

22.45 

18.07 

16.44 

19.41 

1 

J 

14.84 

14.65 

32.23 

27.09 

26.15 

15.42 

30.16 

17.83 

22.55 

17.84 

16.67 

19.51 

2 

3 

14.78 

14.79 

33.10 

26.73 

25.47 

15.11 

29.23 

18.30 

22.60 

17.54 

16.77 

19.46 

3 

14.78 

14.81 

33.11 

26.39 

24.80 

14.95 

28.20 

18.83 

22.37 

17.41 

16.76 

19.35 

4 

5 

14.72 

15.09 

33.95 

25.82 

NR 

14.88 

26.86 

19.32 

22.04 

17.28 

16.66 

19.05 

S 

6 

14.67 

15.55 

33.72 

25.10 

NR 

14.83 

25.87 

19.69 

21.77 

17.12 

16.66 

18.73 

6 

7 

14.65 

16.23 

33.70 

24.27 

NR 

14.76 

25.30 

20.02 

21.55 

16.93 

16.71 

18.65 

7 

( 

14.52 

17.21 

33.55 

23.67 

NR 

14.74 

25.09 

20.29 

21.20 

16.60 

16.66 

18.67 

% 

9 

14.53 

17.37 

33.42 

23.15 

22.22 

14.86 

24.92 

20.64 

20.61 

16.26 

16.64 

18.71 

9 

10 

14.56 

17.20 

33.42 

22.55 

21.90 

15.22 

24.47 

20.94 

20.03 

16.07 

16.61 

18.82 

10 

II 

14.54 

17.94 

33.50 

22.35 

21.57 

15.67 

24.11 

21.37 

19.70 

16.10 

16.85 

18.83 

11 

12 

14.57 

18.84 

33.49 

22.90 

21.39 

16.20 

23.88 

21.55 

19.54 

16.20 

17.29 

18.85 

12 

13 

14.60 

17.89 

33.29 

24.05 

21.09 

18.24 

23.74 

21.54 

19.32 

16.22 

17.70 

18.79 

13 

14 

14.66 

17.35 

32.80 

24.32 

20.77 

22.44 

23.55 

21.50 

19.24 

16.19 

17.95 

19.16 

14 

IS 

14.57 

16.90 

32.27 

24.18 

20.42 

24.26 

23.40 

21.51 

19.15 

16.16 

18.09 

19.64 

IS 

16 

14.51 

16.51 

31.95 

24.21 

20.03 

24.01 

23.42 

21.55 

18.96 

16.16 

18.18 

19.97 

16 

17 

14.43 

16.28 

31.78 

25.73 

19.75 

23.75 

23.33 

21.55 

18.76 

16.13 

18.20 

19.97 

17 

It 

14.35 

16.60 

31.70 

27.86 

19.40 

23.18 

22.96 

21.48 

18.58 

16.16 

18.20 

19.47 

It 

19 

14.36 

17.39 

31.58 

31.20 

19.10 

22.42 

22.41 

21.20 

18.59 

16.30 

17.58 

18.80 

19 

20 

14.46 

18.00 

31.30 

33.73 

18.74 

21.74 

22.00 

20.63 

18.07 

16.24 

18.11 

18.46 

20 

21 

14.70 

18.20 

31.10 

33.92 

18.21 

21.17 

21.69 

20.24 

17.74 

16.15 

18.26 

18.45 

21 

22 

14.82 

18.34 

31.09 

33.74 

17.72 

20.75 

21.26 

20.01 

17.49 

16.07 

18.35 

18.45 

22 

23 

15.02 

18.49 

31.02 

33.50 

17.28 

20.50 

20.60 

19.72 

17.45 

16.15 

18.52 

18.47 

23 

24 

15.19 

18.50 

30.70 

33.11 

16.94 

20.58 

19.88 

19.24 

17.44 

15.96 

18.60 

18.27 

24 

2S 

15.16 

18.51 

29.88 

32.72 

16.48 

21.77 

19.23 

18.82 

17.60 

15.61 

18.67 

18.05 

2S 

26 

15.20 

18.90 

28.80 

32.36 

16.18 

24.74 

18.84 

18.67 

17.51 

16.09 

18.78 

17.83 

26 

27 

15.05 

20.11 

27.61 

31.93 

15.98 

29.41 

18.48 

18.79 

17.82 

16.20 

18.84 

17.56 

27 

28 

14.95 

20.80 

26.60 

31.49 

15.81 

31.75 

18.24 

19.43 

19.06 

16.08 

18.93 

17.36 

2t 

29 

14.88 

23.30 

26.17 

30.90 

32.62 

17.96 

20.64 

18.80 

16.01 

18.97 

17.19 

29 

30 

14.82 

26.51 

26.56 

29.90 

32.49 

17.58 

21.83 

18.39 

16.10 

19.04 

16.97 

30 

31 

14.69 

26.94 

28.58 

31.97 

22.33 

16.24 

19.20 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECOtO 
NF   -  NO  R.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


12-5-70 


TIME 


STAOe 


27.09 


DATE 


TIME 


HAOE^v 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
OM 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38  46   50  121  36   10        SE  23      UN     3E  79,200       I       41.20  3-1-1940         MAY  26-OCT  28  o     MAY   1926-DATE  1926  -0.06  USED 

MAY  29-DATE  -3.00  USCGS 

Station   located  0.8  mile   southeast  of  Verona,    1.0  mile  below  the  Feather  River.     Records   furnished  by  U.    S.   Geological  Survey.      Drainage  area 
is  21,275   square  miles, 

ti  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


STATION  NAME 


SAC3LAMENT0  RIVER  AT   SACRAMENTO 


E      -  ESn/MATH) 
NK  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  ROW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

4.91 

4.59 

16.08 

15.58 

15.43 

5.43 

18.46 

7.02 

10.20 

7.59 

5.81 

8.46 

I 

2 

5.11 

4.62 

19.36 

15.55 

14.29 

5.11 

17.61 

7.05 

10.27 

7.50 

5.97 

8.54 

2 

5.27 

4.77 

20.93 

15.40 

13.49 

4.89 

16.75 

7.40 

10.41 

7.33 

6.14 

8.46 

3 

5.22 

5.02 

21.14 

14.79 

13.00 

4.96 

15.88 

7.75 

10.29 

7.29 

6.17 

8.44 

4 

S 

5.09 

5.05 

21.81 

13.70 

12.47 

4.77 

14.82 

8.09 

10.02 

7.28 

6.23 

8.39 

5 

4.95 

5.24 

21.59 

12.86 

12.05 

4.59 

13.87 

8.56 

9.85 

7.28 

6.46 

8.22 

6 

4.40 

5.41 

21.47 

12.27 

11.69 

4.62 

13.27 

8.92 

9.74 

7.23 

6.54 

7.97 

7 

1 

4.22 

5.88 

21.34 

11.80 

11.18 

4.68 

12.92 

9.11 

9.60 

7.03 

6.49 

7.96 

• 

9 

4.27 

6.15 

21.17 

11.40 

10.61 

4.71 

12.87 

9.28 

9.27 

6.78 

6.50 

8.04 

9 

10 

4.51 

6.08 

20.94 

11.05 

10.13 

4.79 

12.57 

9.58 

8.83 

6.51 

6.47 

8.12 

10 

11 

4.58 

6.61 

21.06 

10.81 

9.83 

4.98 

12.18 

9.95 

8.50 

6.38 

6.65 

8.14 

11 

12 

4.74 

7.44 

21.14 

11.04 

9.69 

5.74 

11.99 

10.15 

8.36 

6.36 

6.97 

8.09 

12 

13 

4.76 

6.88 

20.95 

11.95 

9.54 

6.72 

11.86 

10.06 

8.18 

6.31 

7.23 

7.98 

13 

14 

4.84 

6.49 

20.62 

12.28 

9.32 

9.10 

11.79 

9.99 

7.96 

6.30 

7.42 

8.06 

14 

IS 

4.76 

6.30 

20.23 

12.21 

9.17 

11.00 

11.64 

10.03 

7.82 

6.46 

7.56 

8.28 

15 

16 

4.68 

6.10 

19.92 

12.98 

8.84 

10.96 

11.52 

9.90 

7.71 

6.52 

7.64 

8.42 

16 

17 

4.64 

5.98 

19.71 

13.87 

8.74 

10.70 

11.33 

9.74 

7.69 

6.61 

7.65 

8.75 

17 

IS 

4.52 

6.02 

19.61 

15.59 

8.40 

10.37 

11.02 

9.74 

7.75 

6.56 

7.64 

8.62 

1« 

19 

4.50 

6.42 

19.45 

18.01 

8.03 

9.87 

10.58 

9.61 

7.97 

6.69 

7.40 

8.08 

19 

20 

4.58 

6.82 

19.22 

20.80 

7.60 

9.46 

10.35 

9.21 

7.91 

6.75 

7.54 

7.75 

20 

21 

4.54 

7.12 

19.10 

21.34 

7.36 

9.07 

10.09 

8.93 

7.67 

6.72 

7.54 

7.84 

21 

22 

4.55 

7.21 

18.99 

21.30 

7.17 

8.77 

9.79 

8.69 

7.58 

6.60 

7.41 

7.80 

22 

23 

4.58 

7.30 

18.88 

21.09 

6.83 

8.65 

9.40 

8.62 

7.56 

6.60 

7.15 

7.80 

23 

24 

4.68 

7.41 

18.76 

20.80 

6.53 

8.60 

8.89 

8.38 

7.49 

6.48 

7.23 

7.80 

24 

2S 

4.67 

7.70 

18.22 

20.48 

6.16 

9.27 

8.40 

8.17 

7.57 

6.27 

7.75 

7.59 

25 

26 

4.58 

8.06 

17.31 

20.00 

5.62 

11.21 

8.20 

8.02 

7.42 

6.33 

8.03 

7.31 

26 

27 

4.42 

8.79 

16.29 

19.45 

5.64 

14.67 

7.96 

8.00 

7.32 

6.37 

8.07 

6.91 

27 

28 

4.35 

9.88 

15.42 

18.97 

5.68 

17.13 

7.86 

8.15 

8.17 

6.16 

8.11 

6.58 

28 

29 

4.48 

11.84 

15.00 

18.50 

18.43 

7.58 

8.81 

8.07 

5.94 

8.14 

6.39 

29 

30 

4.65 

14.36 

15.15 

17.72 

18.73 

7.06 

9.77 

7.79 

5.79 

8.22 

6.34 

30 

31 

4.64 

15.52 

16.63 

18.85 

10.17 

5.77 

8.31 

31 

V 

V 

/^DATE 

TIME 

HAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-5-70 
V 

1245 

21.90 

1-21-71 

1245 

21.40 

3-31-71 

1445 

18.99 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


NW  35     9N       4E 


104,000 


30.14 


11-21-1950 


04-         05 
JUN  21-NOV  21   _^ 
MAY  24- DEC  42  o 
MAY  43 -DATE 


JAN  04-JULY  05 
20-DATE 


1904 
1956 
1956 


0.12 
0.00 
2.98 
-0.23 
0.00 


usees 
usees 

USED 

usees 

USCGS 


Station  located   1,000  feet  above   I  Street  bridge,   0.5  mile  below  the  American  River.      Below  approximately  30,000  cfs   the  stage-discharge 
relationship   Is   affected  by   tidal   influence.      Maximum  discharge   listed   at   site  and  datum  then  in  use.      Drainage   area   is  23,530   square  miles. 

o   -   Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


STATION  NAMi 


AMERICAN   RIVER  AT  FAIR  OAKS 


'"day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

7.78 

6.43 

8.93 

9.69 

8.66 

6.89 

8.47 

7.98 

7.74 

8.29 

6.54 

7.99 

1 

2 

7.78 

6.44 

9.14 

9.71 

8.29 

6.86 

8.48 

8.00 

7.75 

8.28 

6.26 

7.99 

3 

3 

7.77 

6.44 

9.61 

9.67 

8.29 

6.70 

8.51 

8.01 

7.74 

P. 28 

6.26 

8.01 

3 

4 

7.47 

6.44 

9.61 

8.74 

8.21 

6.70 

8.48 

8.03 

7.74 

8.29 

6.34 

8.01 

4 

S 

7.15 

6.44 

9.61 

7.98 

7.78 

6.71 

8.48 

8.00 

7.78 

8.29 

7.09 

8.01 

5 

6 

6.73 

6.44 

9.62 

7.98 

7.72 

6.71 

8.49 

7.98 

7.73 

8.31 

7.69 

8.01 

« 

7 

6.21 

6.44 

9.58 

8.01 

7.72 

6.70 

8.46 

8.00 

7.73 

8.26 

7.72 

8.01 

7 

t 

6.04 

6.45 

9.54 

8.01 

7.71 

6.68 

8.51 

8.01 

7.74 

8.27 

7.76 

8.01 

• 

9 

6.09 

6.44 

9.56 

8.02 

7.72 

6.42 

8.51 

7.99 

7.73 

8.27 

7.99 

8.01 

9 

10 

6.23 

6.46 

9.27 

8.01 

7.72 

6.17 

8.52 

7.98 

7.72 

8.28 

8.00 

7.99 

10 

11 

6.23 

6.70 

9.61 

8.02 

7.72 

6.16 

8.52 

8.00 

7.71 

8.26 

7.98 

8.01 

11 

12 

6.24 

6.71 

9.63 

8.03 

7.73 

6.18 

8.51 

7.95 

7.71 

8.25 

7.98 

8.00 

12 

13 

6.24 

6.70 

9.61 

8.02 

7.74 

6.22 

8.48 

7.97 

7.69 

8.27 

7.98 

7.73 

13 

14 

6.24 

6.74 

9.60 

8.02 

7.74 

6.20 

8.48 

8.02 

7.71 

8.27 

7.98 

7.42 

14 

15 

6.24 

7.04 

9.54 

8.70 

7.74 

6.16 

8.48 

8.02 

7.73 

8.32 

7.98 

7.08 

IS 

16 

6.25 

7.12 

9.60 

9.73 

7.74 

6.15 

8.04 

7.98 

7.74 

8.31 

7.99 

6.61 

1« 

17 

6.24 

7.39 

9.53 

9.73 

7.72 

6.16 

8.00 

7.96 

7.74 

8.31 

8.02 

7.66 

17 

18 

6.25 

7.42 

9.48 

9.72 

7.43 

6.17 

7.97 

8.02 

7.77 

8.32 

8.03 

7.71 

It 

19 

6.25 

7.41 

9.45 

9   72 

7.42 

6.22 

7.98 

8.02 

8.33 

8.31 

8.03 

7.72 

19 

20 

6.25 

7.43 

9.47 

9.55 

7.42 

6.23 

8.03 

8.03 

8.48 

8.32 

7.98 

7.73 

30 

21 

6.25 

7.43 

9.44 

9.45 

7.41 

6.22 

8.04 

7.98 

8.49 

8.23 

7.67 

7.73 

21 

22 

6.25 

7.43 

9.42 

9.47 

7.41 

6.14 

8.05 

7.75 

8.51 

8.25 

7.33 

7.70 

n 

23 

6.27 

7.42 

9.43 

9.47 

7.11 

6.14 

8.03 

7.77 

8.52 

8.26 

6.04 

7.71 

33 

24 

6.47 

7.43 

9.50 

9.48 

7.06 

6.14 

8.04 

7.77 

8.52 

8.26 

7.39 

7.72 

34 

25 

6.45 

7.43 

9.50 

9.47 

7.07 

6.14 

8.02 

7.77 

8.49 

8.28 

7.94 

7.70 

2S 

26 

6.46 

7.43 

9.51 

9.04 

7.07 

6.19 

7.98 

7.77 

8.28 

8.28 

8.00 

7.43 

36 

27 

6.49 

7.42 

9.53 

8.71 

7.07 

6.22 

8.03 

7.77 

8.28 

8.26 

8.01 

7.05 

37 

2t 

6.51 

7.43 

9.61 

8.65 

7.03 

6.21 

8.00 

7.73 

8.29 

7.97 

8.00 

6.36 

3t 

29 

6.51 

7.48 

9.69 

8.65 

6.14 

8.03 

7.74 

8.29 

7.70 

8.00 

6.23 

29 

30 

6.48 

8.19 

9.69 

8.65 

6.38 

7.98 

7.74 

8.29 

7.35 

8.02 

6.21 

30 

31 

6.43 

9.69 

8.66 

8.36 

7.74 

6.99 

8.00 

31 

Vv 

-^ 

I      -  ESTIMATK) 
NR  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DAH 


TUAE 


STAGE 


DATE 


TIME 


CTAOe  "\ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
OMLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  38  08 

Station   lo 
and  datum 

121   13  36 

cated   2,100   f( 
then  in  use. 

NE   17     9N     7E 

>et  below  Nimbus 
Records   furnishe 

180,000           31.85 

Dam,   2.4  miles   east  oJ 
1  by  U.    S.   Geological 

11-21-1950 

Fair  Oaks. 
Survey.     Drai 

NOV   1904-DATE 

Flow  regulated  by 
nage  area  is   1,8£ 

NOV   1904-DATE 

Folsom  Lake.     Mi 
8  square  miles. 

1904 
1930 
1957 
1970 

iximum  c 

1930 
1957 
1970 

ischarg 

65.79            USCGS 
64 . 79            USCGS 
77.53           USCGS 
71.53            USCGS 

e   listed  at   site 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATR  YEAR 


STATION  NO. 


A07140 


STATION  NAME 


AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO 


3 


'"day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

18.73 

NR 

20.95 

21.61 

20.50 

18.12 

22.40 

19.03 

18.78 

19.27 

17.86 

19.00 

1 

2 

18.73 

NR 

23.43 

21.64 

19.77 

18.10 

21.75 

19.07 

18.78 

19.27 

17.61 

19.01 

2 

3 

17.74 

NR 

24.97 

21.57 

19.51 

17.99 

21.14 

19.06 

18.77 

19.27 

17.60 

19.02 

3 

4 

18.55 

NR 

NR 

20.61 

19.40 

17.97 

20.57 

19.07 

18.77 

19.28 

17.60 

19.02 

4 

s 

18.30 

NR 

NR 

19.28 

18.96 

17.97 

20.05 

19.05 

18.79 

19.28 

18.10 

19.02 

5 

6 

18.01 

NR 

NR 

19.11 

18.83 

17.96 

19.77 

19.04 

18.77 

19.30 

18.67 

19.02 

6 

y 

17.67 

17.79 

NR 

19.09 

18.81 

17.96 

19.64 

19.05 

18.75 

19.25 

18.74 

19.03 

7 

a 

17.50 

17.77 

NR 

19.07 

18.81 

17.96 

19.63 

19.08 

18.76 

19.26 

18.77 

19.02 

• 

9 

17.42 

17.77 

NR 

19.07 

18.81 

17.81 

19.63 

19.05 

18.76 

19.26 

18.97 

19.01 

9 

10 

17.59 

17.76 

NR 

19.06 

18.81 

17.62 

19.61 

19.03 

18.75 

19.27 

19.00 

18.99 

10 

11 

17.59 

17.91 

NR 

19.08 

18.82 

17.57 

19.59 

19.03 

18.74 

19.25 

18.98 

19.01 

11 

12 

NR 

17.95 

25.17 

19.09 

18.82 

17.67 

19.57 

18.99 

18.74 

19.24 

18.98 

19.03 

12 

13 

NR 

17.95 

25.00 

19.10 

18.82 

17.62 

19.56 

18.99 

18.74 

19.23 

18.98 

18.79 

13 

14 

NR 

17.95 

24.72 

19.09 

18.82 

17.61 

19.57 

19.03 

18.74 

19.24 

18.99 

18.54 

14 

IS 

NR 

18.15 

24.36 

19.48 

18.82 

17.57 

19.55 

19.05 

18.76 

19.29 

18.99 

18.26 

15 

1« 

NR 

18.22 

24.16 

21.07 

18.82 

17.56 

19.16 

19.05 

18.77 

19.29 

18.99 

17.87 

16 

17 

NR 

18.44 

23.95 

21.20 

18.82 

17.57 

19.06 

18.99 

18.76 

19.30 

19.01 

18.57 

17 

IS 

NR 

18.49 

23.84 

21.63 

18.61 

17.56 

19.02 

19.03 

18.77 

19.30 

19.03 

18.71 

IS 

19 

NR 

18.49 

23.69 

22.85 

18.55 

17.58 

19.00 

19.04 

19.26 

19.29 

19.03 

18.72 

19 

20 

NR 

18.51 

23.50 

24.85 

18.54 

17.62 

19.06 

19.04 

19.49 

19.29 

19.03 

18.72 

20 

21 

NR 

18.53 

23.43 

25.26 

18.54 

17.61 

19.07 

19.02 

19.50 

19.25 

18.75 

18.73 

21 

22 

NR 

18.52 

23.30 

25.23 

18.54 

17.55 

19.08 

18.80 

19.52 

19.23 

18.47 

18.69 

22 

23 

NR 

18.51 

23.23 

25.05 

18.34 

17.60 

19.05 

18.80 

19.53 

19.26 

17.59 

18.69 

23 

24 

NR 

18.52 

23.18 

24.82 

18.25 

17.56 

19.06 

18.79 

19.52 

19.26 

18.27 

18.72 

24 

25 

NR 

18.57 

22.82 

24.56 

18.25 

17.62 

19.05 

18.80 

19.52 

19.30 

18.88 

18.73 

25 

26 

NR 

18.56 

22.27 

23.99 

18.25 

17.66' 

19.01 

18.80 

19.31 

19.29 

19.00 

18.53 

26 

27 

NR 

18.52 

21.73 

23.36 

18.25 

18.55 

19.04 

18.82 

19.27 

19.28 

19.01 

18.25 

27 

2S 

NR 

18.76 

21.43 

22.91 

18.25 

20.67 

19.03 

18.79 

19.28 

19.01 

19.01 

17.80 

2S 

29 

NR 

18.98 

21.44 

22.53 

21.90 

19.07 

18.80 

19.27 

18.77 

19.02 

17.61 

29 

30 

NR 

19.55 

21.46 

21.92 

22.17 

19.03 

18.79 

19.27 

18.46 

19.03 

17.58 

30 

31 

NR 

21.58 

21.17 

22.65 

18.78 

18.18 

19.00 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


1-21-71  1300 


TIME 


STAOE 


3-31-71 


22.88 


DATE 


STAGE  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


121  25  22 


SW  3        8N 


176,000 


45.73 


JUL  21-OCT  21  JUL  21-OCT  21  1921 

MAY  24-DEC  42  o     JUN  24-NOV  24  1921 

MAY  43-SEPT  59       JUN   1925-DATE 


0.00 
-3.07 


USED 
USCGS 


Station   located  at  H  Street  bridge.      Backwater   at   times   affects   the  stage-discharge  relationship.      Maximum  discharge  of  record   listed   is   for 
period   1921,    1929-1932,    1934   to  date.     Maximum  gage  height   listed  does  not  necessarily   indicate  maximum  discharge.      Drainage   area  is   1,937 
square  miles. 

o  -   Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEA! 


1971 


STATION  NO. 


A8182O 


STATION  NAME 


SCOTTS  CREEK  AT  UPPER  LAKE 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

3.25 

4.12 

8.55 

8.13 

7.92 

NR 

NR 

8.8T 

8.24 

7.07 

5.67 

2.77 

I 

7 

3.25 

4.20 

9.99 

8.00 

7.87 

NR 

NR 

8.87 

8.21 

7.02 

5.63 

2.71 

2 

3 

3.21 

4.31 

12.10 

7.81 

7.86 

NR 

NR 

8.86 

8.19 

7.00 

5.56 

2.70 

3 

4 

3.16 

4.68 

15.89 

7.65 

7.86 

NR 

NR 

8.85 

8.15 

6.95 

5.54 

2.77 

4 

5 

3.11 

4.92 

12.98 

7.51 

7.86 

NR 

NR 

8.83 

8.13 

6.91 

5.49 

2.79 

S 

6 

3.10 

4.94 

9.96 

7.40 

7.88 

NR 

NR 

8.86 

8.10 

6.88 

5.44 

2.78 

6 

7 

3.07 

4.90 

8.38 

7.32 

7.89 

NR 

NR 

8.84 

8.07 

6.82 

5.37 

2.77 

7 

t 

3.02 

4.88 

8.26 

7.27 

7.89 

NR 

NR 

8.85 

8.03 

6.75 

5.26 

2.75 

S 

9 

2.98 

4.89 

8.12 

7.23 

7.90 

NR 

NR 

8.82 

7.97 

6.70 

5.15 

2.74 

• 

10 

2.98 

4.89 

7.77 

7.27 

7.90 

NR 

NR 

8.82 

7.96 

6.61* 

4.97 

2.71 

10 

II 

3.00 

4.89 

7.49 

7.45 

7.91 

NR 

NR 

8.81 

7.94 

6.63 

4.85 

2.69 

11 

13 

3.02 

5.61 

7.25 

7.56 

7.92 

NR 

NR 

8.79 

7.90 

6.60 

4.76 

2.67 

12 

13 

3.07 

5.75 

7.06 

7.67 

7.92 

NR 

8.96 

8.76 

7.85 

6.57 

4.69 

2.66 

13 

M 

3.13 

5.71 

6.91 

8.07 

7.93 

NR 

8.99 

8.74 

7.82 

6.53 

3.22 

2.71 

14 

IS 

3.11* 

5.66 

6.89 

9.95 

7.91 

NR 

8.99 

8.68 

7.79 

6.49 

2.57 

2.76 

IS 

16 

3.15 

5.63 

7.85 

14.97 

7.95 

NR 

8.97 

8.67 

7.74 

6.45 

2.71 

2.82 

16 

17 

3.20 

5.61 

8.23 

16.19 

7.90 

NR 

8.96 

8.68 

7.70 

6.42 

2.80 

2.88 

17 

IS 

3.25 

4.55 

8.19 

13.1+7 

7.9^+ 

NR 

8.97 

8.64 

7.64 

6.36 

2.87 

2.93 

It 

19 

3.27 

2.09 

7.96 

11.20 

7.92 

NR 

8.98 

8.60 

7.62 

6.32 

2.91 

2.97 

19 

30 

3.38 

2.09 

7.92 

9.80 

7.96 

HR 

8.92 

8.49 

7.58 

6.26 

2.90 

3.01 

20 

31 

3M 

2.09 

8.07 

9.18 

7.96 

NR 

8.95 

8.51 

7.55 

6.21 

2.90 

3.04 

21 

32 

3.5h 

2.09 

8.01 

8.90 

7.92 

NR 

8,96 

8.51 

7.48 

6.16 

2.89 

3.06 

22 

33 

3.58 

2.09 

7.88 

8.72 

7.96 

NR 

8.91 

8.49 

7.42 

6.11 

2.90 

3.09 

23 

34 

3.67 

2.09 

7.73 

8.58 

7.91 

NR 

8.88 

8.45 

7.37 

6.06 

2.95 

3.12 

74 

35 

3.70 

2.98 

7.58 

8.45 

HE 

NR 

8.93 

8.39 

7.31 

6.02 

3.01 

3.14 

25 

26 

3.74 

3.81 

7.47 

8.33 

MR 

NR 

8.93 

8.37 

7.28 

5.96 

3.01 

3.16 

26 

27 

3.80 

4.40 

7.37 

8.22 

NR 

NR 

8.90 

8.39 

7.22 

5.91 

2.99 

3.18 

27 

23 

3.84 

7.86 

7.47 

8.12 

m 

NR 

8.89 

8.36 

7.19 

5.86 

2.96 

3.20 

2S 

2? 

3.90 

8.09 

8.77 

8.03 

NR 

8.88 

8.32 

7.16 

5.82 

2.92 

3.24 

29 

30 

3.96 

8.27 

8.63 

7.98 

NR 

8.88 

8.23 

7.12 

5.75 

2.81 

3-27 

30 

31 

k.ok 

8.33 

7.95 

KB 

8.24 

5.70 

2.80 

31 

>^ 

> 

E      -  ESTIMATH) 
Nl  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DAH 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  09  32 

Station  Ic 
well  as  fl 

122  55  13 

oated  0 .1  ml . 
ow  of  Scotts 

SW12  15N  low 

above  State  High 
Creek. 

22.14 
way  29  bridge,   0.7  ml 

12/23/64 
.  SW  of  Upper 

Lake.     Gage  heig 

NOV  59-DATE 
lit  reflects  the  e 

1959 
levatio 

a  of  Cl« 

1321.2 
sar  Lake  a 

USCGS 

3 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FKT) 


WATB  YEAK 


STATION  NAME 


CACHE  CREEK  AT  YOLO 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


["day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

NF 

53.80 

54.13 

52.76 

49.63 

54.91 

48.74 

48.83 

48.99 

48.98 

49.11 

I 

2 

NF 

55.18 

54.19 

52.69 

49.61 

54.93 

48.77 

48.85 

48.97 

49.02 

48.93 

3 

3 

NF 

54.66 

53.89 

52.61 

49.59 

54.87 

49.03 

48.82 

49.00 

48.90 

48.80 

3 

4 

NF 

66.02 

53.59 

51.06 

49.57 

53.13 

49.10 

48.80 

49.12 

48.78 

NF 

4 

s 

NF 

57.62 

53.39 

50.72 

49.55 

50.67 

48.97 

48.88 

49.09 

NR 

48.72 

5 

« 

NF 

54.19 

53.52 

50.58 

49.51 

50.26 

48.94 

48.97 

48.97 

48.74 

48.76 

6 

7 

NF 

53.03 

51.98 

50.48 

49.51 

49.79 

48.90 

48.96 

48.71 

49.03 

48.86 

7 

• 

NF 

52.52 

51.02 

50.39 

49.51 

49.55 

48.90 

48.77 

NF 

49.07 

49.01 

• 

9 

NF 

52.50 

50.82 

50.31 

49.33 

49.33 

48.96 

NF 

48.71 

49.11 

48.91 

9 

10 

N 

NF 

52.08 

50.67 

50.24 

49.23 

49.17 

49.01 

48.83 

49.06 

49.09 

48.82 

10 

II 

0 

NF 

51.69 

50.60 

50.20 

49.21 

49.17 

48.98 

48.92 

49.11 

49.03 

48.85 

II 

n 

NF 

51.39 

51.11 

50.13 

49.22 

49.26 

48.75 

48.74 

49.06 

48.84 

48.78 

13 

13 

NF 

51.17 

51.52 

50.07 

52.67 

49.08 

48.71 

NF 

48.97 

48.75 

48.81 

13 

14 

NF 

51.00 

52.66 

50.04 

51.71 

48.98 

48.69 

48.79 

48.91 

48.76 

48.83 

14 

IS 

F 

NF 

50.86 

53.72 

50.00 

51.04 

48.98 

48.68 

48.99 

48.96 

NF 

48.81 

IS 

16 

L 

NF 

51.86 

58.28 

49.98 

50.79 

48.92 

48.67 

49.05 

49.04 

NF 

48.81 

16 

17 

NF 

52.90 

64.38 

49.94 

50.52 

49.21 

48.81 

48.96 

49.01 

NF 

NF 

17 

It 

0 

NF 

52.23 

60.67 

49.90 

50.26 

49.24 

49.00 

48.75 

48.93 

HF 

NF 

13 

19 

NF 

52.74 

58.94 

49.87 

49.75 

49.25 

48.86 

49.02 

48.90 

48.79 

NF 

19 

ao 

W 

NF 

52.04 

57.87 

49.85 

49.58 

49.20 

48.97 

49.09 

48.84 

48.98 

NF 

30 

31 

NF 

53.28 

57.19 

49.81 

49.50 

NR 

48.99 

49.15 

48.80 

49.00 

NF 

31 

21 

NF 

52.58 

56.80 

49.79 

49.40 

NR 

48.76 

49.04 

48.91 

48.90 

NF 

33 

33 

NF 

51.95 

56.44 

49.79 

49.32 

NR 

NF 

48.97 

49.08 

48.85 

NF 

33 

34 

NF 

52.34 

56.22 

49.76 

49.22 

NR 

NF 

48.85 

49.14 

48.95 

NF 

24 

3S 

NF 

53.59 

56.03 

49.72 

49.23 

NR 

NF 

48.92 

49.16 

49.07 

NF 

2S 

36 

NF 

53.61 

55.86 

49.69 

51.84 

NR 

48.79 

48.70 

49.12 

49.05 

NF 

26 

37 

NF 

53.52 

55.72 

49.66 

55.71 

NR 

48.88 

48.69 

49.02 

49.04 

NF 

37 

2t 

52.41 

53.47 

55.57 

49.65 

54.95 

NR 

48.81 

48.90 

48.99 

49.00 

NF 

3« 

39 

56.36 

54.53 

55.46 

5   .43 

48.72 

49.10 

48.90 

49.02 

48.97 

NF 

39 

30 

54.74 

55.22 

53.76 

54.92 

48.76 

49.11 

48.99 

48.99 

49.05 

NF 

30 

31 

54.45 

52.89 

54.94 

48.90 

49.01 

49.05 

31 

V 

^ 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  lECORO 
NF   -  NO  FLOW 


rOMt 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-4-70 

1430 

11. Tl 

1-17-71 

0730 

66.42 

3-13-71 

0830 

55.44 

3-26-71 

1900 

57.09 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARCE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT.             DATE 

FROM 

TO 

38  43  30 

121  48  25 

41,400           35.11         2-25-1958 

JAN  1903-DATE 

JAN   1903-nATE 

1903 

1930 

58.24 

usees 

1930       1954         56.27 

OSCGS 

1954       1965         52.27 

usees 

1965       1969         50.27 

USCGS 

1969                         0.00 

USCGS 

Station  located  800  feet  above  U.    S.   Highway  99W  bridge,   0.5  mile   south  of  Yolo.      Tributary  to  Yolo  Bypass. 

Maximum  discharge   listec 

1   at 

present  da 

turn.     Records 

furnished  by  U. 

S.   Geological  Survey.      Drainage  are 

a   is   1,139   squart 

!  miles. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


mi 


STATION  NAMi 


YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

10.65 

10.26 

21.05 

18.91 

17.13 

11.20 

20.35 

10.35 

13.93 

10.27 

10.06 

NF 

1 

2 

10.48 

10.25 

21.67 

18.85 

16.88 

11.11 

19.65 

10.47 

13.90 

10.26 

10.03 

10.21 

3 

3 

10.35 

10.26 

24.30 

18.76 

17.11 

11.10 

19.43 

10.53 

13.78 

10.37 

10.03 

10.85 

3 

10.26 

10.33 

24.84 

18.53 

15.77 

11.15 

19.25 

10.60 

13.60 

10.50 

10.07 

10.92 

4 

10.25 

10.39 

25.60 

18.33 

14.53 

11.14 

17.39 

10.62 

12.90 

10.50 

10.10 

10.97 

S 

10.26 

10.43 

25.45 

18.17 

13.93 

11.10 

15.76 

10.65 

12.05 

10.37 

10.11 

10.93 

* 

10.26 

10.60 

25.57 

17.80 

13.64 

11.07 

14.38 

11. 4A 

11.35 

10.20 

10.10 

10.96 

7 

10.19 

10.66 

25.36 

16.15 

13.43 

11.08 

13.07 

12.99 

10.92 

10.13 

10.09 

10.93 

• 

10.22 

10.63 

25.02 

15.04 

13.27 

11.04 

12.81 

13.35 

10.87 

10.  U 

10.08 

10.89 

9 

10 

10.24 

10.53 

24.84 

14.35 

13.14 

10.95 

12.85 

13.92 

10.83 

10.12 

10.08 

10.85 

10 

.10.24 

10.36 

24.94 

14.16 

13.04 

10.86 

12.44 

14.53 

10.70 

10.12 

10.09 

10.79 

11 

10.26 

10.31 

24.85 

14.26 

13.05 

10.90 

12.11 

14.92 

10.69 

10.12 

10.08 

10.64 

12 

10.51 

10.28 

24.36 

14.62 

13.09 

11.33 

11.79 

15.05 

10.68 

10.12 

10.07 

10.46 

13 

10.54 

10.28 

23.35 

15.04 

13.05 

14.44 

11.53 

15.00 

10.64 

10.10 

10.05 

10.40 

14 

10.41 

10.23 

21.87 

16.93 

12.99 

14.03 

11.28 

14.93 

10.28 

10.07 

10.04 

10.37 

IS 

10.35 

10.21 

20.46 

18.64 

12.90 

13.39 

10.99 

14.97 

NF 

10.05 

10.03 

10.37 

1* 

10.34 

10.18 

19.45 

21.95 

12.81 

12.79 

10.91 

15.14 

NF 

10.05 

10.03 

10.39 

17 

10.35 

10.18 

19.18 

22.40 

12.72 

12.17 

10.93 

14.84 

NF 

10.09 

10.03 

10.38 

1i 

10.36 

10.14 

19.11 

22.04 

12.41 

11.91 

10.91 

14.44 

NF 

10.10 

10.02 

10.36 

1» 

20 

10.37 

10.13 

19.49 

24.67 

12.00 

11.58 

10.83 

13.88 

NF 

10.11 

10.02 

10.36 

20 

31 

10.37 

10.12 

19.46 

25.48 

11.62 

11.41 

10.94 

13.47 

NF 

10.11 

10.01 

10.37 

21 

tl 

10.36 

10.14 

19.64 

25.22 

11.53 

11.30 

10.90 

13.02 

NF 

10.11 

10.01 

10.37 

22 

23 

10.36 

10.15 

19.32 

24.84 

11.49 

11.24 

10.70 

12.78 

NF 

10.11 

10.01 

10.34 

23 

24 

10.37      ■ 

10.16 

18.78 

24.30 

11.39 

11.22 

10.63 

12.09 

NF 

10.09 

10.00 

10.25 

24 

2S 

10.42 

10.18 

18.60 

23.37 

11.32 

11.13 

10.49 

11.02 

NF 

10.07 

9.96 

10.24 

25 

26 

10.48 

10.24 

18.73 

22.26 

11.28 

11.51 

10.36 

10.83 

NF 

10.04 

NF 

10.39 

26 

27 

10.48 

10.24 

18.63 

21.25 

11.20 

17.33 

10.25 

10.71 

NF 

9.99     . 

NF 

10.48 

27 

21 

10.47 

10.45 

18.51 

20.42 

11.26 

19.39 

10.26 

10.73 

NF 

9.96 

NF 

10.56 

23 

29 

10.44 

13.90 

18.48 

19.69 

20.71 

10.34 

10.87 

10.32 

10.01 

NF 

10.49 

29 

30 

10.36 

21.00 

19.42 

19.08 

22.07 

10.32 

12.42 

10.40 

10.04 

NF 

10.47 

30 

31 

10.30 

19.26 

17.68 

21.54 

13.74 

10.06 

NF 

31 

V 

V 

I 


E      -   ESTIMATH) 
Ml  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^PATC 


12-5-70  0700 


STAOe  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


121  38  35        SE  28      ION     3E 


272,000 


MAR  30-OCT  38 
JAN   1939-DATE 


1940-1941 
1941 -DATE 


1930 
1941 
1941 


1941 


0.73 

0.00 

-3.41 


USED 
USED 
DSCGS 


Station  located  just  above  the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,  6  miles  above  the  Sacramento  Bypass,  7  miles  below  Fremont  Weir,  7  miles 
east  of  Woodland.  Supplementary  water  stage  recorder,  located  7  miles  downstream,  used  for  computations  during  periods  of  low  flow.  Stage- 
discharge  relationship  at  supplementary  recorder  location  at  times  affected  by  tidal  action.  Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey. 

o  -  Irrigation  season  only. 
§  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ii  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


A91250 


STATION  NAME 


PUTAH  CREEK  NEAR  VaNTERS 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

7.28 

6.54 

4.73 

4.53 

7.33 

5.81 

8.48 

7.29 

7.46 

7.81 

7.93 

7.05 

i 

7.25 

6.56 

5.37 

4.58 

7.31 

5.73 

8.35 

7.16 

7.41 

7.73 

7.82 

7.05 

3 

7.25 

6.56 

4.79 

4.54 

7.23 

5.72 

8.18 

6.88 

7.33 

7.72 

7.81 

7.00 

4 

7.26 

6.55 

5.46 

4.50 

7.18 

5.76 

8.03 

6.82 

7.40 

7.75 

7.85 

6.99 

5 

7.21 

6.54 

4.44 

4.48 

7.12 

5.67 

7.89 

6.76 

7.36 

7.78 

7.80 

6.99 

6 

7.25 

6.54 

4.18 

4.57 

7.07 

5.63 

7.75 

6.64 

7.35 

7.86 

7.72 

6.98 

7 

7.15 

6.54 

4.34 

5.03 

7.00 

5.63 

7.60 

6.65 

7.53 

7.87 

7.73 

6.97 

S 

7.13 

6.53 

4.81 

5.57 

6.96 

5.64 

7.45 

6.55 

7.53 

7.89 

7.71 

7.11 

9 

7.17 

6.08 

5.07 

5.23 

6.89 

5.72 

7.30 

6.45 

7.53 

7.84 

7.69 

7.29 

10 

7.17 

5.45 

5.07 

4.82 

6.85 

5.90 

7.27 

6.48 

7.59 

7.85 

7.72 

7.62 

10 

n 

7.14 

4.80 

4.75 

4.85 

6.76 

6.13 

7.17 

6.57 

7.70 

7.86 

7.70 

7.39 

12 

7.13 

5.04 

4.75 

4.94 

6.68 

6.47 

7.07 

6.67 

7.69 

7.94 

7.64 

7.33 

13 

7.16 

4.99 

4.71 

4.59 

6.72 

7.54 

7.02 

6.82 

7.62 

7.98 

7.52 

7.28 

14 

7.25 

5.50 

4.61 

4.79 

6.68 

7.65 

7.06 

7.05 

7.65 

7.97 

7.54 

7.32 

15 

7.16 

5.30 

4.61 

4.96 

6.62 

7.78 

6.99 

7.19 

7.67 

8.03 

7.34 

7.41 

16 

7.11 

5.32 

4.83 

4.72 

6.55 

7.84 

6.96 

7.22 

7.69 

8.17 

7.24 

7.46 

17 

7.11 

5.28 

4.74 

5.46 

6.53 

7.79 

6.88 

7.32 

7.73 

7.98 

7.20 

7.46 

It 

7.07 

5.25 

4.82 

6.23 

6.48 

7.64 

6.71 

7.54 

7.79 

7.79 

7.18 

7.43 

19 

7.04 

5.25 

5.68 

6.74 

6.43 

7.53 

6.62 

7.84 

7.86 

7.88 

7.12 

7.36 

20 

6.79 

5.25 

5.37 

7.09 

6.32 

7.45 

6.72 

7.78 

7.84 

8.02 

7.22 

7.42 

20 

21 

6.53 

5.25 

4.84 

7.29 

6.21 

7.38 

6.63 

7.70 

7.96 

8.04 

7.28 

7.52 

21 

22 

6.46 

5.25 

4.62 

7.40 

6.18 

7.30 

6.65 

7.74 

8.10 

7.97 

7.20 

7.51 

22 

23 

6.49 

5.25 

4.56 

7.47 

6.15 

7.22 

6.78 

7.81 

8.09 

8.00 

7.22 

7.57 

23 

24 

6.58 

5.25 

4.52 

7.52 

6.15 

7.18 

6.76 

7.79 

8.07 

8.07 

7.25 

7.57 

24 

25 

6.58 

5.03 

4.50 

7.55 

6.10 

7.16 

6.78 

7.86 

8.07 

7.98 

7.31 

7.55 

25 

26 

6.58 

4.86 

4.48 

7.55 

5.97 

8.43 

6.93 

7.71 

8.00 

8.03 

7.25 

7.52 

26 

27 

6.56 

4.88 

4.48 

7.53 

5.95 

9.03 

7.13 

7.68 

7.91 

8.02 

7.17 

7.49 

27 

28 

6.54 

5.03 

4.59 

7.48 

5.91 

9.03 

7.24 

7.57 

7.89 

8.04 

7.12 

7.49 

28 

29 

6.54 

5.01 

4.82 

7.43 

8.96 

7.26 

7.38 

7.89 

8.06 

6.96 

7.54 

29 

30 

6.51 

4.74 

4.65 

7.41 

8.88 

7.37 

7.38 

7.88 

7.99 

6.98 

7.50 

30 

31 

6.54 

4.52 

7.37 

8.66 

7.38 

7.97 

7.11 

31 

V 

J 

E      -   ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


r  DATC  TIME 


12-19-70       1715 


7.08 


1-26-71 


0130 


STAGE        DATE 


7.93 


3-28-71 


STAGE  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.SM. 


OF  REdbRD 


CFS 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


NE  28     8N       2W 


81,000 


JULY  1930-DATE 


JUNE   1930-DATE 


1930 
1940 


161.8 
160.75 


USCGS 
USCGS 


Station   located   1.3  miles  below  Monticello  Dam,   6  miles  west  of  Winters.     Flow  regulated  by  Lake  Berryessa.     Maximum  discharge   listed  at 
present  datum.     Records   furnished  by  U.   S.   Geological  Survey.      Drainage  area  is   574  square  miles. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATfR  YEAR 


1971 


B07020 


STATION  NAM 


SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

11.19 

10.53 

13.44 

15.88 

14.73 

12.56 

11.92 

10.51 

11.29 

11.47 

9.23 

9.65 

3 

11.36 

10.56 

13.25 

15.92 

14.74 

12.50 

11.71 

10.79 

11.07 

10.99 

9.40 

9.67 

3 

11.39 

10.58 

13.45 

16.07 

15.10 

12.28 

11.60 

11.07 

10.91 

10.74 

9.39 

9.61 

4 

11.45 

10.63 

13.44 

16.10 

14.98 

12.20 

11.52 

11.17 

10.84 

10.67 

9.23 

9.62 

S 

11.47 

10.75 

13.51 

16.04 

14.72 

12.24 

11.26 

11.22 

10.68 

10.74 

9.20 

9.69 

6 

11.52 

10.89 

14.67 

15.78 

14.68 

12.17 

11.25 

11.27 

10.58 

10.46 

9.19 

9.67 

7 

11.40 

11.05 

15.33 

15.10 

14.71 

12.21 

11.41 

11.22 

10.65 

10.15 

9.31 

9.70 

% 

11.33 

11.15 

15.37 

14.78 

14.71 

12.38 

11.48 

11.36 

10.49 

10.09 

9.34 

9.62 

» 

11.28 

11.14 

14.78 

14.71 

14.62 

12.33 

11.42 

11.93 

10.76 

10.00 

9.35 

9.64 

10 

11.34 

11.07 

13.73 

14.66 

14.63 

11.93 

11.42 

12.27 

11.46 

9.93 

9.24 

9.51 

10 

11 

11.38 

11.06 

12.98 

14.56 

14.64 

11.93 

11.56 

12.03 

12.09 

9.98 

9.16 

9.53 

12 

11.35 

11.18 

13.42 

14.39 

14.74  E 

11.98 

11.49 

11.76 

12.06 

10.04 

9.17 

9.84 

13 

11.34 

11.19 

13.80 

14.35 

14.69  E 

12.38 

11.12 

11.39 

11.92 

9.93 

9.11 

9.90 

14 

11.40 

11.24 

14.12 

15.07 

14.26  E 

12.64 

11.46 

11.22 

11.88 

9.73 

9.24 

9.71 

IS 

11.49 

11.26 

14.34 

15.66 

13.94  E 

13.00 

11.70 

10.91 

12.45 

9.65 

9.55 

9.52 

16 

11.77 

11.22 

14.56 

15.90 

14.09  E 

13.14 

11.56 

10.83 

12.83 

9.58 

9.66 

^   9.43 

17 

11.84 

11.25 

14.69 

15.53 

14.63  E 

13.05 

11.81 

11.18 

12.61 

9.56 

9.54 

9.43 

IS 

11.52 

11.22 

15.13 

15.15 

14.68 

12.83 

12.10 

11.79 

12.38 

9.72 

9.40 

9.54 

19 

11.27 

11.16 

15.53 

15.08 

14.68 

12.58 

12.26 

11.89 

12.57 

9.89 

9.39 

9.62 

30 

11.13 

11.14 

15.82 

15.14 

14.62 

12.42 

12.18 

11.80 

12.79 

9.67 

9.43 

9.73 

30 

21 

11.00 

11.14 

16.15 

15.16 

14.60 

12.06 

12.09 

11.18 

12.70 

9.46 

9.31 

9.69 

31 

23 

10.88 

11.29 

16.35 

15.22 

14.56 

12.04 

11.61 

10.98 

12.24 

9.30 

9.51 

9.73 

33 

23 

10.84 

11.49 

16.62 

15.23 

14.47 

11.96 

11.03 

10.73 

12.14 

9.28 

9.76 

9.85 

33 

24 

10.84 

11.56 

16.60 

15.46 

13.91  E 

11.95 

10.96 

10.72 

11.93 

9.25 

9.78 

10.08 

34 

25 

10.85 

11.65 

16.49 

15.56 

13.74  E 

12.01 

11.04 

10.50 

11.72 

9.36 

9.59 

10.15 

2S 

36 

10.78 

11.78 

16.50 

15.37 

13.34  E 

12.85 

10.99 

10.35 

11.98 

9.61 

9.39 

10.23 

26 

37 

10.75 

11.83 

16.49 

15.03 

12.74  E 

13.23 

10.84 

10.24 

11.81 

9.54 

9.54 

10.38 

27 

3S 

10.69 

11.90 

16.40 

14.78 

12.32   E 

13.10 

10.78 

10.36 

12.57 

9.53 

9.50 

10.50 

31 

29 

10.68 

12.91 

16.31 

14.55 

12.95 

10.56 

10.83 

13.82 

9.46 

9.75 

10.45 

39 

30 

10.66 

14.01- 

16.24 

14.42 

12.72 

10.47 

11.12 

11.97 

9.40 

9.85 

10.48 

30 

31 

10.57 

16.00 

14.56 

12.41 

11.50 

9.33 

9.79 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


12-23-70        1530 


6-29-71 


STAGE  >t 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
OH 
GAGE 


REF. 

DATUM 


121  15  55 


NW   13     3S     6E 


79,000     I       32.81          12-9-1950          JUL  22-DEC  23   o  JUL  22-DEC  23  o      1931 

JAN  24-FEB  25  JAN  24-FEB  25  1959 

JUN  25-OCT  28  o  JUN  25-OCT  28  o      1959 

MAY  29-DATE  MAY  29-DATE 


1959 


5.06 
0.00 
3.3 


USCGS 

usees 

USED 


Station   located  30   feet   above   the   Durham  Ferry  Highway  bridge,   3  miles  below  the  Stanislaus  River,   3.4  miles   northeast  of  Vernalis.      Maximum 
discharge   listed  ai  site  then  in  use  and  present  datum.     Records   furnished  by  U.   S.  Geological  Survey.     Drainage  area  is  13,540  square  miles. 

&'  -   Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATEt  YEAI 


STATION  NAME 


MOKEUnOIE  RIVER  AX  HOODBRIDGE 


''day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

6.45 

6.03 

7.88 

9.10 

9.05 

9.10 

6.76 

4.86 

5.71 

8.81 

3.83 

4.18 

1 

2 

6.53 

5.91 

8.42 

9.17 

9.04 

6.79 

6.63 

5.57 

5.68 

8.71 

3.87 

4.61 

3 

3 

6.47 

5.80 

8.37 

9.19 

9.09 

8.08 

6.57 

5.54 

5.62 

8.72 

3.82 

5.15 

3 

4 

6.52 

6.04 

8.33 

9.19 

9.04 

8.32 

6.54 

5.49 

5.56 

8.75 

3.77 

6.04 

4 

5 

6.53 

5.92 

11.13 

9.19 

9.07 

8.22 

6.20 

5.48 

5.21 

8.82 

3.73 

6.19 

S 

A 

6.55 

5.85 

11.94 

9.18 

9.06 

7.74 

6.24 

4.74 

5.36 

8.74 

3.77 

6.22 

« 

J 

6.48 

5.84 

12.05 

9.21 

9.06 

7.64 

6.31 

4.88 

5.41 

7.20 

3.77 

6.19 

7 

t 

6.46 

5.78 

12.09 

9.22 

9.06 

7.26 

6.27 

4.90 

5.32 

5.53 

3.77 

6.32 

• 

9 

6.46 

5.76 

12.11 

9.23 

9.10 

7.39 

6.28 

5.08 

5.12 

5.66 

3.77 

6.64 

9 

10 

6.67 

5.76 

12.11 

9.23 

9.11 

7.17 

6.27 

5.42 

5.19 

6.76 

3.78 

6.81 

10 

II 

6.65 

6.42 

12.11 

9.23 

9.12 

7.07 

6.33 

5.29 

5.24 

6.94 

3.77 

7.18 

11 

13 

6.63 

6.62 

12.11 

8.58 

9.U 

7.23 

5.93 

5.10 

5.55 

7.06 

3.75 

7.21 

13 

13 

6.74 

6.62 

12.12 

8.34 

9.13 

7.32 

5.72 

4.95 

5.63 

6.99 

3.73 

7.26 

13 

14 

6.66 

6.62 

12.14 

8.24 

9.14 

7.33 

5.81 

4.75 

5.63 

6.91 

3.70 

7.33 

14 

IS 

6.70 

6.63 

12.05 

8.17 

9.14 

7.39 

5.66 

4.39 

5.56 

6.58 

3.66 

7.51 

IS 

16 

6.67 

6.63 

9.56 

8.15 

9.14 

7.39 

5.50 

4.42 

6.02 

6.02 

3.96 

7.34 

U 

17 

6.67 

6.63 

8.92 

8.15 

9.03 

7.48 

5.42 

4.40 

5.98 

5.81 

4.01 

NR 

17 

13 

6.73 

6.63 

8.78 

8.15 

9.02 

7.50 

5.38 

4.03 

5.% 

5.97 

3.76 

MR 

It 

1* 

6.77 

6.63 

8.70 

8.13 

9.13 

7.47 

5.40 

4.07 

5.99 

6.01 

3.72 

MR 

19 

10 

6.87 

6.65 

8.65 

8.13 

9.11     . 

7.05 

5.45 

5.06 

6.05 

5.79 

3.81 

MR 

30 

ai 

6.84 

7.02 

8.76 

8.11 

9.12 

6.95 

5.16 

5.22 

6.14 

5.52 

4.05 

MR 

31 

n 

7.36 

7.14 

8.71 

8.11 

9.17 

6.57 

4.84 

5.49 

6.25 

5.52 

4.16 

MR 

33 

» 

7.31 

7.16 

8.61 

8.11 

9.15 

6.63 

5.01 

5.47 

6.26 

5.53 

4.15 

MR 

33 

M 

7.30 

7.17 

8.76 

8.11 

9.17 

6.58 

4.79 

5.45 

6.38 

5.56 

4.07 

MR 

M 

2S 

7.27 

7.27 

8.75 

8.11 

9.11 

6.80 

4.70 

5.48 

6.12 

5.68 

3.79 

MR 

3S 

M 

7.25 

7.26 

8.74 

8.12 

9.11 

7.02 

4.87 

5.51 

4.40 

5.57 

3.76 

MR 

3* 

V 

7.24 

7.23 

8.75 

8.85 

9.11 

7.02 

4.79 

5.47 

5.58 

4.47 

3.86 

MR 

37 

M 

6.64 

7.58 

8.76 

9.02 

9.10 

6.97 

4.79 

5.52 

9.34 

4.29 

4.16 

HR 

M 

29 

5.70 

8.03 

8.71 

9.03 

6.96 

4.76 

5.61 

8.64 

4.15 

4.33 

m. 

39 

30 

8.32 

7.85 

7.00 

9.04 

6.96 

4.80 

5.62 

8.54 

4.01 

4.21 

MR 

30 

31 

6.44 

8.35 

9.05 

6.88 

5.71 

3.89 

4.19 

31 

V 

y 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECOIO 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  > 

10-30-70 
12-14-70 

1230 
0030 

11.94 
12.14 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUOE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
OH 
CAGE 


REF. 
DATUM 


38  09  30 


ME  34     4N     6E 


27,000 


29.58 


11-22-1950 


MAY  24-OCT  25  o 
JAM  26 -DATE 


MAY  1924-I)ATE 


1924 
1931 


1931 


18.9 
14.9 


USCGS 
USCGS 


Station  located  0.3  mile  below  county  highway  bridge,   0.4  mile  below  dam  and  canal  intake  of  Hoodbridge  Irrigation  District.  Flow  regulated 
by  reservoirs   and  powerplants.     Records   furnished  by  U.   S.   Geological   Survey.      Drainage  area  is  661  square  miles. 

o  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER   YEA* 


STATION  NO. 


STATION  NAiMi 


COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

2.31 

2.44 

5.53 

4.11 

4.06 

3.69 

4.99 

4.15 

3.93 

3.11 

2.49 

2.25 

1 

2 

2.25 

2.44 

6.04 

4.26 

4.07 

3.63 

4.89 

4.21 

3.82 

3.13 

2.48 

2.26 

3 

2.25 

2.43 

4.95 

4.03 

4.05 

3.62 

4.78 

4.27 

3.76 

3.09 

2.47 

2.24 

4 

2.24 

2.48 

6.78 

3.87 

4.00 

3.61 

4.73 

4.36 

3.72 

3.06 

2.44 

2.25 

S 

2.22 

2.67 

5.27 

3.83 

3.96 

3.60 

4.71 

4.32 

3.69 

3.02 

2.43 

2.24 

6 

2.20 

3.15 

4.62 

3.78 

3.92 

3.57 

4.72 

4.26 

3.68 

3.00 

2.42 

2.23 

7 

2.20 

3.18 

4.27 

3.73 

3.89 

3.54 

4.76 

4.23 

3.72 

2.97 

2.41 

2.23 

• 

2.20 

3.10 

4.18 

3.68 

3.86 

3.53 

4.65 

4.35 

3.76 

2.93 

2.40 

2.21 

9 

2.20 

2.86 

4.56 

3.65 

3.83 

3.52 

4.56 

4.34 

3.77 

2.91 

2.40 

2.22 

10 

2.21 

2.78 

4.30 

3.62 

3.81 

3.50 

4.61 

4.32 

3.74 

2.88 

2.44 

2.21 

10 

11 

2.21 

2.77 

4.09 

3.67 

3.84 

3.53 

4.61 

4.38 

3.71 

2.84 

2.35 

2.21 

13 

2.22 

2.78 

3.97 

4.38 

3.94 

4.09 

4.53 

4.47 

3.67 

2.83 

2.38 

2.19 

13 

2.24 

2.94 

3.86 

4.93 

4.05 

4.24 

4.55 

4.47 

3.64 

2.82 

2.36 

2.19 

14 

2.23 

2.88 

3.77 

4.69 

4.12 

4.01 

4.53 

4.47 

3.63 

2.77 

2.35 

2.19 

IS 

2.23 

2.77 

3.70 

4.44 

4.16 

3.92 

4.53 

4.46 

3.57 

2.77 

2.33 

2.17 

16 

2.24 

2.73 

4.50 

4.26 

4.18 

3.88 

4.54 

4.43 

3.53 

2.72 

2.34 

2.18 

17 

2.25 

2.67 

5.20 

4.38 

4.16 

3.87 

4.59 

4.35 

3.48 

2.71 

2.30 

2.15 

IS 

2.25 

2,64 

4.59 

4.55 

4.09 

3.87 

4.52 

4.27 

3.43 

2.68 

2.30 

2.15 

19 

2.25 

2.63 

4.27 

4.53 

4.13 

3.86 

4.40 

4.19 

3.39 

2.68 

2.30 

2.14 

20 

2.27 

2.61 

4.10 

4.54 

4.05 

3.86 

4.34 

4.15 

3.34 

2.69 

2.28 

2.15 

20 

31 

2.31 

2.60 

4.52 

4.49 

3.94 

3.88 

4.33 

4.iJ 

3.29 

2.67 

2.29 

2.16 

21 

33 

2.44 

2.60 

4.42 

4.40 

3.89 

3.92 

4.25 

4.07 

3.25 

2.65 

2.28 

2.15 

22 

33 

2.52 

2.59 

4.12 

4.31 

3.86 

4.10 

4.19 

4.02 

3.21 

2.61 

2.28 

2.16 

23 

34 

2.68 

2.60 

3.99 

4.22 

3.81 

4.28 

4.16 

4.01 

3.17 

2.60 

2.28 

2.17 

34 

3S 

2.68 

3.29 

3.87 

4.14 

3.76 

4.38 

4.16 

4.02 

3.13 

2.59 

2.27 

2.19 

35 

36 

2.64 

4.55 

3.83 

4.07 

3.71 

6.94 

4.13 

4.05 

3.12 

2.59 

2.27 

2.22 

36 

37 

2.54 

3.69 

4.13 

4.05 

3.68 

6.34 

4.09 

4.05 

3.50 

2.57 

2.26 

2.22 

37 

3t 

2.48 

4.42 

4.48 

4.04 

3.70 

5.92 

4.06 

4.06 

3.44 

2.55 

2.26 

2.23 

3S 

29 

2.44 

5.80 

4.55 

4.04 

5.44 

4.06 

3.99 

3.24 

2.55 

2.25 

2.27 

29 

30 

2.43 

4.80  • 

4.46 

4.04 

5.32 

4.08 

3.95 

3.16 

2.53 

2.25 

2.31 

30 

31 

2.42 

4.24 

4.05 

5.16 

3.95 

2.51 

2.25 

31 

V 

^ 

E      -  ESTIMATB) 
Mt  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGER 

3-26-71 

V 

1600 

7.97 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38  30  00 


121  02  45        SE  36     8N     8E 


42,000 


12-23-1955       OCT   1907-DATE 


OCT    1907-DATE 


Station   located  on  highway  bridge,    5.5  miles   southwest  of  Latrobe.     Flow  partly  regulated   by  Jenkinson  Lake.      Records   furnished  by   the  U.    S. 
Geological   Survey.      Drainage  area  is   536   square  miles. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


BO 1125 


STATION  NAME 


COSUMNES  RIVER  AT  MCCONNELL 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

HF 

29.86 

37.16 

33.27 

32.78 

32.06 

35.03 

32.82 

32.57 

31.10 

t 

2 

NF 

29.90 

38.54 

33.48 

32.81 

31.98 

34.71 

32.98 

32.38 

31.05 

2 

3 

NF 

29.93 

37.90 

33.52 

32.78 

31.91 

34.47 

33.11 

32.21 

31.02 

3 

4 

NF 

30.15 

38.39 

32.75 

32.72 

31.92 

34.29 

33.29     . 

32.12 

30.98 

4 

5 

NF 

30.26 

40.28 

32.55 

32.63 

31.89 

34.18 

33.32 

32.04 

30.96 

5 

6 

NF 

30.62 

35.89 

32.44 

32.55 

31.84 

34.16 

33.17 

32.01 

30.92 

6 

7 

NF 

31.34 

34.12 

32.34 

32.49 

31.79 

34.28 

33.11 

32.03 

30.87 

7 

• 

NF 

31.19 

33.46 

32.21 

32.42 

31.77 

34.13 

33.23 

32.08 

30.83 

• 

9 

NF 

30.88 

33.92 

32.13 

32.37 

31.75 

33.88 

33.35 

32.17 

30.80 

9 

10 

NF 

30.64 

33.78 

32.06 

32.31 

31.73 

33.80 

33.23 

32.17 

30.74 

N 

N 

10 

11 

NF 

30.55 

33.12 

32.04 

32.30 

31.72 

34.01 

33.30 

32.10 

30.67 

0 

0 

11 

la 

NF 

30.53 

32.78 

32.81 

32.45 

31.81 

33.77 

33.49 

32.03 

30.54 

12 

13 

NF 

30.55 

32.54 

35.13 

32.68 

33.21 

33.73 

33.58 

31.97 

30.60 

13 

14 

NF 

30.75 

32.34 

35.71 

32.86 

32.99 

33.73 

33.56 

31.94 

30.77 

14 

15 

NF 

30.63 

32.18 

34.30 

32.96 

32.65 

33.68 

33.54 

31.86 

30.65 

F 

F 

IS 

16 

NF 

30.53 

32.44 

33.67 

33.03 

32.47 

33.67 

33.48 

31.76 

30.54 

L 

L 

16 

17 

NF 

30.48 

36.27 

33.53 

33.03 

32.39 

33.73 

33.39 

31.67 

30.52 

17 

It 

NF 

30.43 

34.90 

33.99 

32.92 

32.38 

33.75 

33.22 

31.57 

30.49 

0 

0 

IS 

19 

NF 

30.40 

33.76 

33.97 

32.87 

32.35 

33.47 

33.07 

31.47 

30.49 

19 

20 

NF 

30.38 

33.15 

33.96 

32.85 

32.34 

33.31 

32.97 

31.40 

30.74 

W 

w 

20 

21 

NF 

30.36 

33.60 

33.89 

32.61 

32.37 

33.30 

32.89 

31.35 

30.29 

21 

22 

NF 

30.37 

34.85 

33.69 

32.47 

32.41 

33.17 

32.86 

31.29 

30.15 

22 

23 

NF 

30.37 

33.67 

33.46 

32.40 

32.51 

33.04 

32.67 

31.18 

NF 

23 

24 

29.80 

30.36 

32.97 

33.26 

32.32 

33.01 

32.94 

32.65 

31.12 

NF 

24 

2S 

30.30 

30.58 

32.64 

33.08 

32.21 

33.24 

32.93 

32.64 

31.09 

NF 

25 

26 

30.33 

33.18 

32.45 

32.92 

32.14 

37.18 

32.85 

32.66 

31.05 

NF 

26 

27 

30.32 

33.03 

32.69 

32.80 

32.05 

41.24 

32.79 

32.73 

31.14 

NF 

27 

n 

30.15 

32.51 

34.25 

32.75 

32.04 

38.39 

32.71 

32.72 

31.89 

NF 

23 

29 

30.03 

37.53 

34.35 

32.74 

36.82 

32.69 

32.67 

31.37 

NF 

29 

30 

29.91 

37.95 

34.91 

32.73 

36.05 

32.72 

32.54 

31.20 

NF 

30 

31 

29.86 

33.76 

32.75 

35.53 

32.51 

NF 

31 

V 

y 

E      -  ESHMATB) 
Nt  -  NO  RECOKO 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/'datT 


11-29-70  2400 


TIME 


stage 


DATE 


TIME 


1-13-71 


2400 


TIME  STAGE  > 


3-27-71 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


121   20  34 


SW  20     6N       6E 


54,000 


OCT   1941-DATE 


JAN  31-MAY  40  #     1931 
OCT  41-DATE 


Station   located  on  U.    S.   Highway  99  bridge,   0.2  mile   south  of  McConnell,    7.0  miles   north  of  Gait.     Maximum  discharge  of  record   listed   is   for 
period   1943   to  date.     Records   furnished  by  U.    S.    Geological   Survey.      Drainage  area   is   724   square  miles. 

if  -  Flood   season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1971 


G32100 


STATION  NAME 


EAGLE  LAKE  NEAR  SUSANVILLE 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


'"day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

9.T6 

9.59 

9.91 

10.21 

10.21 

10.52 

11.19 

12.01 

12.61 

12.66 

12.1*3 

11.85 

I 

2 

9.76 

9-59 

9.99 

10.21 

10.21 

10.52 

11.22 

12.03 

12.61* 

12.68 

12.1*1 

11.85 

3 

3 

9-75 

9.58 

10.00 

10.21 

10.21 

10.50 

11.21* 

12.07 

12.66 

12.66 

12.38 

11.82 

3 

4 

9.75 

9-57 

10.06 

10.21 

10.20 

10.52 

11.26 

12.12 

12.69 

12.66 

12.36 

11.81 

4 

S 

9.75 

9.62 

10.06 

10.21 

10.20 

10.52 

11.28 

12.11* 

12.72 

12.65 

12.33 

11.80 

5 

6 

9.7h 

9.66 

10.06 

10.21 

10.20 

10.51 

11.30 

12.16 

12.73 

12.61* 

12.32 

U.78 

6 

7 

9.71 

9.68 

10.06 

10.21 

10.20 

10.51 

11.31* 

12.18 

12.71* 

12.63 

12.30 

11.77 

7 

• 

9-69 

9.67 

10.09 

10.21 

10.20 

10.51 

11.37 

12.21* 

12.71* 

12.61 

12.28 

11.76 

• 

» 

9.69 

9.70 

10.11 

10.21 

10.20 

10.51 

11.36 

12.26 

12.75 

12.59 

12.28 

11.71* 

9 

10 

9.69 

9.73 

10.10 

10.21 

10.20 

10.51 

11.1*6 

12.27 

12.76 

12.57 

12.26 

11.73 

10 

n 

9.68 

9.7'» 

10.11 

10.20 

10.20 

10.50 

11.1*9 

•    12.29 

12.75 

12.56 

12.25 

11.73 

II 

12 

9.68 

9.78 

10.09 

10.20 

10.20 

10.65 

11.52 

12.33 

12.71* 

12.55 

12.21* 

11.72 

13 

13 

9.66 

9.77 

10.10 

10.21 

10.26 

10.73 

11.56 

12.31* 

12.73 

12.51* 

12.21 

11.72 

13 

14 

9.65 

9.76 

10.11 

10.21 

10.1*8 

10.71 

11.60 

12.35 

12.73 

12.53 

12.19 

11.71 

14 

IS 

9.6h 

9-75 

10.09 

10.21 

IO.I19 

10.73 

11.63 

12.35 

12.73 

12.53 

12.16 

11.70 

15 

16 

9.63 

9.76 

10.15 

10.21 

10.50 

10.7)* 

11.61* 

12.36 

12.73 

12.52 

12.11* 

11.70 

16 

17 

9.63 

9.76 

10.18 

10.21 

10.51 

10.71* 

11.72 

12.31* 

12.72 

12.52 

12.12 

11.66 

17 

11 

9.63 

9.76 

10.18 

10.21 

10.51 

10.73 

11.76 

12.31* 

12.70 

12.52 

12.11 

U.63 

It 

19 

9.61 

9.76 

10.18 

10.21 

10. 51* 

10.73 

11.78 

12.35 

12.69 

12.53 

12.09 

11.62 

19 

20 

9.61 

9.76 

10.18 

10.21 

10.52 

10.71* 

11.81 

12.36 

12.69 

12.55 

12.06 

11.61 

20 

21 

9.60 

9.76 

10.18 

10.21 

10.52 

10.71* 

11.81* 

12.36 

12.68 

12.56 

12.03 

11.59 

21 

22 

9.62 

9.75 

10.20 

10.21 

10.52 

10.71* 

11.85 

12.32 

12.67 

12.55 

12.01 

11.57 

22 

23 

9.61 

9.75 

10.20 

10.21 

10.53 

10.80 

11.87 

12.32 

12.66 

12.51* 

11.99 

11.57 

23 

24 

9-63 

9-7^ 

10.20 

10.21 

10.53 

10.83 

11.89 

12.33 

12.61* 

12.52 

11.98 

11.55 

24 

25 

9.63 

9-78 

10.20 

10.21 

10.53 

10.85 

11.90 

12.33 

12.62 

12.51 

11.97 

11.55 

25 

26 

9.62 

9-79 

10.20 

10.21 

10.51 

10.98 

11.92 

12.35 

12.69 

12.50 

11.97 

11.51* 

26 

27 

9.60 

9-75 

10.20 

10.21 

10.52 

11.06 

11.93 

12.36 

12.71 

12.1*9 

11.97 

U.5I* 

27 

28 

9.59 

9.82 

10.20 

10.21 

10.52 

11.09 

11.95 

12.1*2 

12.70 

12.1*8 

11.96 

11.51 

2t 

29 

9.59 

9-87 

10.20 

10.21 

11.12 

11.97 

12.1*8 

12.68 

12.1*6 

11.91* 

11.50 

29 

30 

9.59 

9.87. 

10.20 

10.21 

11.15 

11.99 

12.53 

12.68 

12.1*1* 

11.91 

11.53 

30 

31 

9.59 

10.20 

10.21 

11.18 

12.56 

12.1*1* 

11.88 

31 

V 

> 

/^DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

CTAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE  \ 

6-10-71 

11*1*5 

12.81 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS            GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

1*0  36  1*5 
Station  Ic 

120  1*3  31* 
cated  on  east 

SW22  32H  llE 
shore,   14  ml.  KW 

12.81 
of  Susanville . 

6-10-71 

OCT  56-mTE 

1956 

5095.06 

USCX3S 

173 


TABLE  B-12 
DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 

This  table  shows  the  water  surface 
elevations  for  the  daily  high  and  low  tides 
referenced  to  gage  datum.   The  maximum  and 
minimum  water  surface  elevations  are  repo^^ted 
for  those  days  where  normal  tide  patterns  did 
not  occur. 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

AO2105 

SACRAHENTO  RIVER   AT   SACRAME^frO   WEIR 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

NR 

8.74 
7.82 

22.04  A 
19.19  A 

NR 
NR 

20.05  A 
18.89  A 

9.60 
8.86 

23.14  A 
22.37  A 

11.01 
10.49 

14.41  A 
L4.31  A 

11.27 
5.63 

9.49 
6.28 

NR 
NR 

1 

2 

9.11 
8.37 

8.85 
7.76 

24.84  A 
22.04  A 

NR 
NR 

18.87  A 
17.80  A 

9.32 
8.65 

22.37  A 
21.37  A 

NR 
NR 

14.51  A 
14.34  A 

11.11 
6.72 

9.84 
6.30 

NR 
MR 

2 

3 

9.36 
8.46 

8.96 
7.90 

25.18  A 
24.84  A 

NR 
NR 

17.80  A 
17.25  A 

9.06 
8.27 

21.39  A 
20.55  A 

NR 
NR 

14.65  A 
14.44  A 

10.86 
6.60 

9.24 
6.16 

m 

3 

4 

9.16 
8.42 

9.01 
8.20 

25.74  A 
24.95  A 

NR 
NR 

17.25  A 
16.79  A 

9.17 
8.37 

20.52  A 
19.50  A 

NR 
NR 

14.60 
14.19 

10.77 
6.53 

10.18 
6.20 

12.55 
12.24 

4 

5 

9.28 
8.22 

9.09 
8.15 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.77  A 
16.26  A 

8.78 
8.48 

19.50  A 
18.33  A 

12.25 
11.72 

14.34 
13.97 

10.82 
6.76 

10.08 
6.66 

12.41 
12.10 

5 

6 

8.97 
8.15 

9.11 
8.48 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.26  A 
15.94  A 

8.71 
8.07 

18.33  A 
17.50  A 

12.61 
12.20 

14.16 
13.79 

10.72 
5.52 

10.37 
6.84 

12.20 
11.85 

6 

7 

8.44 
7.62 

9.31 
8.71 

NR 
NK 

NR 
NR 

15.94  A 
15.49  A 

8.82 
7.98 

17.60  A 
17.03  A 

12.98 
12.57 

4.02 
U.70 

10.21 
5.44 

10.52 
6.86 

11.99 
11.65 

7 

8 

7.80 
7.34 

9.91 
9.42 

25.60   A 
25.42  A 

NR 
NR 

15.49  A 
14.91  A 

8.77 
8.13 

17.05  A 
16.94  A 

13.19 
13.01 

13.91 
13.38 

10.60 
6.50 

10.48 
7.09 

12.05 
11.72 

8 

9 

8.43 
7.26 

10.17 
9.73 

25.42  A 
25.25  A 

NR 
NR 

14.89  A 
14.37  A 

8.85 
8.12 

17.02  A 
16.81  A 

13.40 
U.08 

13.54 
12.99 

9.95 
5.35 

10.49 
7.28 

12.16 
11.73 

9 

10 

8.59 
7.59 

10.11 
9.52 

25.25  A 
24.98  A 

NR 
NR 

14.35  A 
14.01  A 

8.95 
8.29 

16.81  A 
16.35  A 

U.74  A 
13.38  A 

13.13 
12.44 

9.52 
6.23 

10.34 
7.25 

12.23 
11.87 

10 

1  1 

8.59 
7.64 

11.30 
9.58 

25.35  A 
25.10  A 

NR 
NR 

13.99  A 
13.70  A 

9.15 
8.51 

16.34  A 
16.07  A 

14.14  A 
13.68  A 

12.74 
12.19 

9.70 
6.25 

10.41 
7.28 

12.25 
11.84 

1 1 

12 

8.62 
7.85 

NR 
MR 

25.38  A 
25.24  A 

15.62  A 
14.60  A 

13.72 
13.61 

10.27  A 
8.82  A 

15.15  A 
15.89  A 

14.34 
14.04 

12.57 
12.11 

10.05 
6.35 

10.70 
6.90 

12.13 
11.89 

12 

13 

8.68 
7.83 

NR 
NR 

25.24  A 
24.94  A 

16.31  A 
15.62  A 

13.63  A 
13.40  A 

11.65  A 
10.02  A 

15.97  A 
15.78  A 

14.27 
13.92 

12.34 
11.85 

10.14 
6.42 

10.65 
6.66 

12.14 
11.63 

13 

14 

8.85 
7.81 

NR 
NR 

24.94  A 
24.60  A 

16.36  A 
16.24  A 

13.40  A 
13.15  A 

14.89  A 
11.67  A 

15.91  A 
15.64  A 

14.18 
13.81 

12.05 
11.73 

10.12 
6.38 

10.79 
6.67 

12.09 
11.90 

14 

15 

8.78 
7.88 

NR 
NR 

24.60  A 
24.17  A 

16.58  A 
16.06  A 

13.26  A 
12.87  A 

15.45  A 
14.89  A 

15.75  A 
15.55  A 

14.20 
13.92 

11.96 
11.53 

10.11 
5.27 

11.12 
6.83 

12.37 
12.18 

IS 

16 

8.82 
7.81 

NR 
NR 

24.15  A 
23.94  A 

17.14  A 
16.58  A 

12.91  A 
12.57  A 

15.37  A 
15.02  A 

15.66  A 
15.34  A 

14.04 
13.74 

11.90 
11.46 

9.94 
6.29 

10.99 
6.88 

12.60 
12.32 

16 

17 

8.76 
7.76 

NR 
NR 

23.94  A 
23.75  A 

18.77  A 
17.16  A 

12.83  A 
12.40  A 

15.09  A 
14.80  A 

15.48  A 
15.18  A 

13.89 
13.71 

11.88 
11.25 

9.35 
6.33 

11.23 
6.99 

12.85 
12.68 

17 

18 

8.62 
7.62 

NR 
NR 

23.78  A 
23.62  A 

20.63  A 
18.81  A 

12.46  A 
11.91  A 

14.81  A 
14.23  A 

15.18  A 
14.71  A 

13.87 
13.68 

11.96 
11.40 

9.87 
6.44 

11.28 
6.87 

12.74 
12.37 

18 

19 

8.69 
7.51 

NR 
NR 

23.65  A 
23.43  A 

24.11  A 
20.67  A 

12.13  A 
11.56  A 

14.23  A 
13.67  A 

14.70  A 
14.30  A 

13.86 
13.29 

12.04 
11.72 

10.10 
6.41 

10.75 
6.90 

12.21 
11.75 

19 

20 

8.62 
7.59 

NR 
NR 

23.43  A 
23.22  A 

25.48  A 
24.16  A 

a. 69  A 
11.23  A 

13.74  A 
13.20  A 

14.38 
14.24 

13.46 
12.91 

12.15 
11.33 

9.90 
6.38 

11.09 
6.98 

11.80 
11.61 

20 

21 

8.54 
7.64 

NR 
NR 

23.24  A 
23.12  A 

25.64  A 
25.48  A 

11.47  A 
11.00  A 

13.28  A 
12.83  A 

14.17 
13.79 

13.16 
12.57 

11.88 
11.04 

9.87 
6.31 

11.06 
7.14 

11.84 
11.59 

21 

22 

8.31 
7.67 

NR 
NR 

23.14  A 
22.99  A 

25.55  A 
25.33  A 

11.33  A 
10.83  A 

12.91  A 
12.55  A 

13.88 
13.54 

12.94 
12.45 

11.71 
10.95 

9.54 
5.19 

11.20 
7.12 

11.80 
11.58 

22 

23 

8.47 
7.73 

NR 
NR 

23.00  A 
22.91  A 

25.34  A 
25.15  A 

10.88  A 
10.43  A 

12.85  A 
12.50  A 

13.52 
12.94 

12.92 
12.34 

11.66 
10.98 

9.52 
6.10 

11.15 
7.02 

11.82 
11.58 

23 

24 

8.54 
7.97 

NR 
NR 

22.91  A 
22.66  A 

25.16  A 
24.80  A 

10.72  A 
10.10  A 

12.84  A 
12.45  A 

13.07 
12.44 

12.59 
11.97 

11.54 
11.05 

9.35 
6.08 

11.30 
7.48 

11.81 
11.52 

24 

25 

8.57 
7.94 

NR 
NR 

NR 

NR 

24.81  A 
24.50  A 

10.14 
9.71 

14.20  A 
12.75  A 

12.50 
11.90 

12.40 
11.79 

11.64 
11.14 

9.16 
6.04 

11.69 
7.59 

11.50 
11.27 

25 

26 

8.47 
7.95 

NR 
NR 

NR 
NR 

24.50  A 
23.95  A 

9.57 
9.22 

17.48  A 
14.21  A 

12.33 
11.67 

12.24 
11.60 

11.48 
10.91 

9.39 
6.13 

11.70 
7.42 

11.23 
11.01 

26 

27 

8.32 
7.84 

NR 
MR 

NR 
NR 

23.95  A 
23.42  A 

9.66 
9.25 

20.78  A 
17.52  A 

12.09 
11.43 

12.20 
11.58 

11.23 
10.97 

9.51 
5.08 

11.82 
7.30 

11.23  A 
10.59 

27 

28 

8.35 
7.77 

NR 
NR 

NR 
NR 

23.41  A 
22.99  A 

9.75 
9.28 

22.60  A 
20.80  A 

11.98 
11.27 

•12.31  A 
11.91  A 

12.22  A 
7.84  A 

9.30 
5.21 

11.53 
7.22 

10.82 
10.23 

28 

29 

8.57 
7.77 

NR 
NR 

IB 
NR 

22.97  A 
22.33  A 

23.26  A 
22.60  A 

11.55 
10.87 

13.37  A 
12.31  A 

11.97  A 
7.21  A 

9.16 
6.12 

11.48 
7.22 

10.56 
10.00 

29 

30 

8.80 
7.89 

m. 

m. 

NR 
NR 

22.33  A 

21.34  A 

23.31  A 
23.10  A 

11.07 
10.38 

14.17  A 
13.40  A 

11.59  A 
5.73  A 

9.31 
6.21 

11.64 
7.23 

NR 

NR 

30 

31 

8.73 

7.92 

NR 
NR 

21.34  A 
20.07  A 

23.38  A 
23.08  A 

14.39  A 
14.17  A 

9.41 
6.26 

Ml 
NR 

31 

MAXIMUM 

9.36 

7.26 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

20.05  A 
9.22 

23.38  A 

7.98 

23.14  A 
10.38 

14.39  A 
10.49 

14.55  A 
5.73  A 

11.27 
6.04 

11.82 
6.16 

NR 
NR 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

-  High  flows  affected  the  nomial  tidal  pattern.   Gage  heights  listed  are  maximuat  and  ninlnun  stage  for  day. 

-  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  SR., 
M.D.B.  a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  36  09 
Station   Ic 

121  33   12 
cated   100  feel 

NE  29        9N            4E 
below  weir,  4  miles  n 

orthwest  of 

33.1 
Sacraaentc 

12-23-1955 

NOV  26-Jin.Y  37   # 
OCT  37-DAIE 

1926 
1926 

1964 
1964 

O.OO 
-3.07 
-3.49 
-3.00 

USED 

usees 
usees 
usees 

§  '  Flood   season  only. 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

A02100 

SACRAMENIO   RIVER  AT   SACRAtEKIO 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

' 

5.42 
4.46 

5.27 
4.10 

17.62   A 
15.16  A 

15.64  A 
15.52  A 

15.00  A 
14.88  A 

5.85 
4.97 

18.83  A 
18.06  A 

7.32 
6.65 

10.29 
10.12 

7.93  A 
7.30  A 

6.40 
5.39 

8.70 
8.22 

' 

2 

5.65 
4.69 

5.41 
4.05 

20.67  A 
17.65  A 

15.62  A 
15.47  A 

14.86  A 
13.76  A 

5.58 
4.73 

18.05  A 
17.15  A 

7.21 
6.% 

10.35 
10.23 

7.88  A 
7.22  A 

6.52 
5.53 

8.96 
8.34 

2 

3 

5.91 
4.81 

5.51 
4.19 

21.03  A 
20.70  A 

15.48  A 
15.29  A 

13.75  A 
13.18  A 

5.36 
4.42 

17.14  A 
16.32  A 

7.58 
7.36 

10.51 
10.32 

7.77 
7.04 

5.72 
5.69 

8.73 
8.27 

3 

4 

5.73 
4.80 

5.55 
4.55 

21.61  A 
20.83  A 

15.29  A 
14.31  A 

13.17  A 
12.72  A 

5.54 
4.55 

16.31  A 
15.35  A 

7.85 
7.69 

10.52  A 
10.03  A 

7.72 
6.99 

5.81 
5.70 

8.74 
8.21 

4 

5 

5.85 
4.55 

5.59 
4.49 

21.90  A 
21.61  A 

14.30  A 
13.21  A 

12.72  A 
12.16  A 

5.11 
4.58 

15.34  A 
14.28  A 

8.31 
7.99 

10.25 
9.82 

7.76 
6.94 

6.78 
5.86 

8.52 
8.18 

5 

6 

5.51 
4.49 

5.50 
4.73 

21.77  A 
21.47  A 

13.19  A 
12.48  A 

12.16  A 
11.86  A 

5.03 
4.19 

14.26  A 
13.54  A 

8.70 
8.48 

10.10 
9.67 

7.75 
6.94 

6.97 
5.95 

8.44 
7.95 

6 

7 

4.95 
3.92 

5.68 
4.94 

21.52  A 
21.42  A 

12.47  A 
11.97  A 

11.85  A 
11.47  A 

5.17 
4.11 

13.53  A 
U.OO  A 

9.09 
8.82 

10.02 
9.55 

7.75 
6.84 

7.05 
6.17 

8.17 
7.70 

7 

8 

4.22 
3.59 

6.19 
5.53 

21.43  A 
21.24  A 

11.96  A 
11.58  A 

11.45  A 
10.91  A 

5.13 
4.28 

12.99  A 
12.87  A 

9.29 
8.89 

9.90 
9.35 

7.58 
6.58 

5.90 
6.12 

8.32 
7.76 

8 

9 

4.94 
3.58 

6.50 
5.84 

21.24  A 
21.11  A 

11.56  A 
11.21  A 

10.90  A 
10.38  A 

5.19 
4.29 

12.93  A 
12.76  A 

9.45 
9.07 

9.63 
8.98 

7.31 
6.36 

6.81 
6.20 

8.42 
7.81 

9 

10 

5.12 
3.94 

6.50 
5.72 

21.10  A 
20.75  A 

11.20 
10.92 

10.35  A 
9.99  A 

5.24 
4.44 

12.75  A 
12.34  A 

9.77 
9.35 

9.21 
8.43 

6.99 
6.09 

6.79 
6.14 

8.04 
7.91 

to 

II 

5.12 
3.99 

7.53 
5.78 

21.16  A 
20.90  A 

11.02 
10.68 

10.72  A 
9.70  A 

5.40 
4.58 

12.34  A 
12.05  A 

10.15 
9.65 

8.85 
8.18 

6.80 
6.04 

7.25 
6.39 

8.50 
7.91 

" 

12 

5.15 
4.21 

7.71 
7.25 

21.17  A 
21.06  A 

11.67  A 
10.63  A 

9.77 
9.50 

5.57  A 
4.89  A 

12.11  A 
11.87  A 

10.39 
9.95 

8.69 
8.08 

5.68 
5.03 

6.90 
6.72 

8.37 
7.90 

12 

13 

5.23 
4.19 

7.13 
6.58 

21.06  A 
20.83  A 

12.31  A 
11.63  A 

9.65 
9.43 

7.59  A 
6.11  A 

11.99  A 
11.78  A 

10.29 
9.84 

8.43 
7.87 

6.51 
6.03 

7.57 
7.01 

8.37 
7.68 

13 

14 

5.41 
4.32 

6.92 
6.23 

20.82  A 
20.45  A 

12.36  A 
12.20  A 

9.46 
9.18 

10.60  A 
7.59  A 

11.91  A 
11.66  A 

10.20 
9.82 

8.12 
7.70 

6.51 
5.97 

7.80 
7.18 

8.28 
7.82 

14 

15 

5.36 
4.25 

6.77 
5.97 

20.45  A 
20.04  A 

12.64  A 
12.05  A 

9.37 
8.95 

11.15  A 
10.62  A 

11.75  A 
11.52  A 

10.20 
9.88 

7.97 
7.58 

6.85 
6.09 

7.94 
7.29 

8.49 
8.07 

15 

16 

5.41 
4.17 

6.52 
5.76 

20.02  A 
19.84  A 

13.24  A 
12.65  A 

9.05 
8.65 

11.09  A 
10.81  A 

11.65  A 
11.32  A 

10.05 
9.65 

8.01 
7.43 

7.01 
6.20 

8.04 
7.36 

8.65 
8.20 

16 

17 

5.36 
4.13 

6.38 
5.61 

19.84  A 
19.65  A 

14.72  A 
13.25  A 

8.99 
8.51 

10.81  A 
10.54  A 

11.45  A 
11.14  A 

9.83 
9.60 

8.03 
7.45 

7.17 
6.24 

8.00 
7.40 

8.94 
8.35 

17 

18 

5.19 
4.01 

6.48 
5.65 

19,65  A 
19.55  A 

16.46  A 
14.74  A 

8.53  A 
7.97  A 

10.53  A 
10.01  A 

11.17  A 
10.58  A 

9.82 
9.58 

8.16 
7.48 

7.10 
6.17 

7.99 
7.39 

MR 
8.43 

18 

19 

5.28 
3.85 

6.57 
6.04 

19.55  A 
19.34  A 

19.79  A 
16.49  A 

8.29  A 
7.59  A 

10.05  A 
9.48  A 

10.69  A 
10.32  A 

9.87 
9.23 

8.23 
7.82 

7.23 
6.29 

7.83 
7.00 

MR 
7.85 

19 

20 

5.15 
3.94 

7.02 
6.50 

19.35  A 
19.15  A 

21.24  A 
19.82  A 

7.82  A 
7.30  A 

9.59  A 
9.04  A 

10.46 
10.27 

9.51 
8.90 

8.43 
7.51 

7.32 
6.33 

7.83 
7.24 

NR 

7.70 

20 

21 

4.65 
3.96 

7.32 
6.89 

19.15  A 
19.03  A 

21.40  A 
21.24  A 

7.67  A 
7.09  A 

9.25  A 
8.72  A 

10.27 
10.03 

9.28 
8.64 

8.17 
7.33 

7.33 
5.27 

7.82 
7.28 

8.07 
7.55 

21 

22 

5.05 
4.03 

7.47 
6.96 

19.05  A 
18.92  A 

21.37  A 
21.17  A 

7.57 
6.92 

8.95 
8.68 

9.98 
9.58 

9.06 
8.43 

8.05 
7.27 

7.14 
6.18 

7.64 
7.16 

8.02 
7.51 

22 

23 

4.93 
3.99 

7.55 
7.09 

18.92  A 
18.83  A 

21.17  A 
20.%  A 

7.09 
5.55 

8.93 
8.42 

9.68 
9.17 

9.06 
8.33 

8.00 
7.23 

7.12 
5.21 

7.43 
6.76 

8.07 
7.53 

23 

24 

4.98 
4.23 

7.73 
7.19 

18.83  A 
18.61  A 

20.%  A 
20.64  A 

6.99 
6.21 

8.85 
8.40 

9.29 
8.60 

8.87 
8.01 

7.87 
7.19 

6.93 
6.08 

7.72 
6.82 

8.10 
7.59 

24 

25 

5.01 
4.22 

8.11 
7.39 

18.60  A 
17.78  A 

20.54  A 
20.31  A 

5.35 
5.84 

10.06  A 
8.62  A 

8.76 
8.08 

8.59 
7.85 

7.90 
7.30 

5.55 
5.82 

8.14 
7.54 

7.79 
7.38 

25 

26 

4.87 
4.20 

8.51 
7.63 

17.77  A 
16.82  A 

20.31  A 
19.75  A 

5.81 
5.32 

12.81  A 
10.05  A 

8.64 
7.85 

8.45 
7.65 

7.74 
7.05 

6.50 
6.03 

8.30 
7.89 

7.52 
7.07 

26 

27 

4.72 
4.10 

9.49  A 
8.16  A 

16.81  A 
15.84  A 

19.74  A 
19.19  A 

5.87 
5.34 

15.09  A 
12.85  A 

8.38 
7.63 

8.37 
7.76 

7.44 
7.14 

5.63 
6.03 

8.00 
7.91 

6.71 
5.54 

27 

28 

4.78 
4.03 

10.40  A 
9.31  A 

15.82  A 
15.22  A 

19.19  A 
18.77  A 

5.02 
5.39 

17.97  A 
16.12  A 

8.30 
7.50 

8.35 
7.94 

8.37  A 
7.89  A 

6.18 
5.75 

8.38 
7.94 

7.05 
6.24 

28 

29 

5.05 
4.03 

13.50  A 
10.42  A 

15.21  A 
14.86  A 

18.76  A 
18.18  A 

18.58  A 
17.98  A 

7.98 
7.07 

9.25  A 
8.34  A 

8.32  A 
7.79  A 

6.46 
5.55 

8.42 
7.% 

5.80 
6.00 

29 

30 

5.31 
4.17 

15.16  A 
13.51  A 

15.45  A 
14.96  A 

18.17  A 
17.22  A 

18.81  A 
18.68  A 

7.34 
6.60 

10.02  A 
9.27  A 

8.13  A 
7.46  A 

6.36 
5.42 

8.51 
7.97 

6.85 
5.94 

30 

SI 

5.24 
4.21 

15.64  A 
15.44  A 

17.21  A 
16.02  A 

18.99  A 
18.68  A 

10.23  A 
10.04  A 

6.31 
5.42 

8.61 
8.08 

31 

MAXIMUM 

5.91 
3.58 

15.16   A 
4.05 

21.90  A 
14.86  A 

21.40  A 
10.53  A 

16.00  A 
5.32 

18.99  A 

4.11 

18.83  A 
6.60 

10.39 
6.55 

10.52  A 
7.05 

7.93  A 
5.42 

8.61 

5.39 

8.96 

5.94 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  Ho  record. 

A     -  High   flows  affected   the  normal   tidal   pattern.     Gage  heights   listed  are  maxlnum  and  raininun  stage  for  day. 


1/4  SEC.    T.  a  R. 
M.O.B.   a  M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 
>M     I        1 


REF 
DATUM 


04-  05 
JUN  21-NOV  21 
MAY  24-DEC  42 
HAY  43 -DATE 


JAM  04-JULY  05 
20- DATE 


1904 
1956 
1956 


0.12  usees 

0.00  usees 

2.93  USED 

-0.23  usees 

0.00  usees 


Station   located   1,000  feet  above  I  Street  bridge,   0.5  mile  below  the  American  River.     Below  approximately  30,000  cfs   Che  stage-discharge  relationship  is 
affected  by  tidal   influence.     Maximua  discharge   listed  at  sice  and  datum  then  in  use.     Drainage  area  is  23,530  square  miles. 

o  -   Irrigation  season  only. 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B91850 

SACRAMENTO  EIVEE  NEAJl  FWEPORT 

I 


DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

4.39 
3.03 

4.45 
2.72 

13.70  A 

11.71  A 

12.15  A 
12.00  A 

12.48  A 
11.48  A 

4.58 
3.25 

14.95  A 
14.31  A 

5.56 
4.46 

7.56 
7.17 

6.02 
5.06 

5.19 
3.69 

5.70 
5.82 

1 

2 

4.64 
3.19 

4.62 
2.70 

16.42  A 
13.73  A 

12.11  A 
11.96  A 

11.47  A 
10.47  A 

4.29 
3.02 

14.30  A 
U.52  A 

5.27 
4.62 

7.62 
7.29 

6.06 
5.08 

5.33 
3.82 

6.98 
5.99 

2 

3 

4.93 
3.33 

4.68 
2.82 

16.83  A 
16.43  A 

11.95  A 
11.78  A 

10.47  A 
9.93  A 

4.18 
2.79 

13.51  A 
12.75  A 

5.51 
5.00 

7.81 
7.45 

6.04 
4.93 

5.56 
3.95 

6.77 
5.87 

3 

4 

4.82 
3.45 

4.61 
3.12 

17.31  A 
16.64  A 

11.78  A 
10.98  A 

10.05 
9.81 

4.48 
3.03 

12.75  A 
11.90  A 

5.80 
5.22 

7.92 
7.23 

6.09 
4.90 

5.66 

3.97 

6.74 
5.85 

4 

5 

5.01 
3.16 

4.55 
3.03 

17.63  A 
17.32  A 

10.96  A 
9.98  A 

9.62 
9.38 

3.95 
2.58 

11.89  A 
10.95  A 

6.04 
5.56 

7.75 
7.09 

6.16 
4.87 

5.55 
4.05 

6.69 
5.89 

5 

6 

4.69 
3.17 

4.50 
3.12 

17.53  A 
17.22  A 

9.97 
9.27 

9.34 
8.98 

3.87 
3.00 

10.94  A 
10.27  A 

6.58 
6.09 

7.65 
6.96 

6.25 
4.87 

5.67 
4.25 

6.54 
5.73 

6 

7 

4.30 
2.64 

4.32 
3.26 

17.32  A 
17.18  A 

9.53 
9.15 

9.03 
8.68 

4.10 
2.52 

10.32  A 
9.79  A 

6.97 
6.37 

7.68 
6.87 

6.34 
4.84 

5.69 
4.30 

6.28 
5.46 

7 

8 

4.15 
2.29 

4.67 
3.65 

17.24  A 
17.03  A 

9.22 
8.76 

8.60 
8.22 

4.06 
2.75 

9.91 
9.67 

7.11 
6.48 

7.63 
6.72 

6.21 
4.63 

5.52 
4.23 

6.50 
5.49 

8 

9 

3.49 
2.33 

5.01 
3.92 

17.09  A 
16.90  A 

8.96 
8.45 

8.08 
7.72 

4.10 
2.78 

9.91 
9.64 

7.21 
6.56 

7.51 
6.48 

5.99 
4.46 

5.31 
4.27 

6.61 
5.62 

9 

10 

4.35 
2.67 

5.22 
3.91 

16.94  A 
16.67  A 

8.74 
8.11 

7.70 
7.28 

4.09 
2.92 

9.79 
9.34 

7.51 
6.83 

7.27 
6.06 

5.69 
4.20 

5.33 
4.21 

6.67 
S.69 

10 

1 1 

4.34 
2.75 

5.85 
4.05 

17.03  A 
16.70  A 

8.62 
7.89 

7.45 
7.05 

4.14 
3.00 

9.44 
8.95 

7.88 
7.13 

6.91 
5.77 

5.43 
4.10 

5.77 
4.43 

6.50 
5.71 

1 1 

\Z 

4.38 
2.99 

6.09 
5.11 

17.07  A 
16.90  A 

8.92 
7.80 

7.30 
6.91 

5.31 
3.24 

9.28 
8.84 

8.12 
7.31 

6.74 
5.67 

5.22 
4.09 

6.02 
4.67 

5.92 
5.56 

12 

13 

4.47 
2.98 

5.70 
4.74 

16.90  A 
16.70  A 

9.51 
8.59 

7.23 
6.80 

5.52 
4.34 

9.23 
8.75 

8.00 
7.19 

6.49 
5.50 

5.14 
4.00 

6.17 
4.92 

6.46 
5.44 

13 

14 

4.66 
3.10 

5.56 
4.35 

16.70  A 
16.40  A 

9.51 
9.07 

7.14 
6.65 

7.76 
5.34 

9.19 
8.68 

7.87 
7.14 

6.09 
5.28 

5.46 
4.02 

5.31 
5.03 

6.40 
5.51 

14 

15 

4.64 
3.06 

5-51 
4.15 

16.39  A 

16.01  A 

9.47 
9.04 

7.15 
6.50 

8.37 
7.77 

9.11 
8.55 

7.86 
7.25 

5.95 
5.17 

4.76 
4.22 

6.29 

5.12 

6.54 

5.74 

IS 

16 

4.71 
2.93 

5.27 
4.01 

16.01  A 
15.88  A 

10.01  A 
9.48  A 

6.87 
6.27 

8.36 
7.93 

9.02 
8.39 

7.60 
6.93 

6.01 
5.05 

5.66 

4.41 

6.36 
5.16 

5.58 
5.89 

16 

17 

4.67 
2.89 

5.05 
3.83 

15.88  A 
15.68  A 

11.19  A 
9.97  A 

6.94 
6.20 

8.18 

7.66 

8.83 
8.23 

7.31 
6.86 

6.14 
5.19 

5.89 
4.45 

5.30 
5.17 

6.89 
6.27 

17 

IS 

4.49 
2.78 

4.96 
3.82 

15.70  A 
15.58  A 

12.70  A 
11.20  A 

6.59 
5.67 

7.95 
7.28 

8.45 
7.80 

7.33 
6.89 

5.41 
5.30 

5.79 
4.29 

6.27 
5.19 

6.94 
6.12 

18 

19 

4.55 
2.59 

5.13 
4.07 

15.58  A 
15.40  A 

15.54  A 
12.72  A 

6.35 
5.17 

7.61 
6.85 

8.05 

7.51 

7.47 
6.55 

6.46 
5.48 

5.92 
4.41 

6.27 
4.97 

6.42 
5.64 

19 

20 

4.29 
2.67 

5.21 
4.41 

15.40  A 
15.21  A 

16.99  A 
15.58  A 

5.82 
5.26 

7.39 
6.52 

7.95 
7.41 

7.20 
6.37 

6.65 
5.37 

6.03 
4.47 

6.11 
5.14 

6.26 
5.51 

20 

21 

4.12 
2.62 

5.55 
4.76 

15.26  A 
15.14  A 

17.18  A 
16.99  A 

5.84 
4.91 

7.09 
6.24 

7.82 
7.U 

7.17 
6.09 

6.51 
5.17 

6.06 
4.43 

6.05 
5.10 

6.24 
5.49 

21 

22 

3.81 
2.66 

5.66 
4.82 

15.15  A 
15.02  A 

17.16  A 
16.94  A 

5.91 
4.74 

6.87 
6.05 

7.62 
6.89 

7.00 
5.98 

6.47 
5.08 

5.89 
4.35 

5.86 
5.02 

6.17 
5.46 

22 

23 

3.86 
2.55 

5.71 
4.92 

15.03  A 
14.92  A 

16.99  A 
16.76  A 

5.55 
4.66 

6.84 
6.23 

7.45 
6.56 

7.10 
5.93 

6.43 
5.08 

5.79 
4.36 

5.67 
4.78 

6.25 
5.44 

23 

24 

3.91 
2.77 

5.95 
5.06 

14.98  A 
14.75  A 

16.78  A 
16.51  A 

5.53 
4.32 

6.76 
6.06 

7.24 
6.23 

7.04 
5.72 

6.30 
5.00 

5.62 
4.23 

5.87 
4.75 

6.37 
5.45 

24 

25 

3.94 
2.75 

6.40 
5.26 

14.74  A 
14.04  A 

16.51  A 
16.24  A 

4.79 
4.04 

7.48 
6.17 

6.87 
5.76 

6.86 
5.60 

6.25 
5.09 

5.40 
4.04 

5.25 
5.31 

5.04 
5.33 

25 

26 

3.78 
2.75 

6.75 
5.49 

14.02  A 
13.20  A 

16.22  A 
15.74  A 

4.26 
3.45 

9.62  A 
7.29  A 

6.89 
5.62 

6.73 
5.41 

6.02 
4.89 

5.14 
4.14 

6.43 
5.64 

5.87 
5.03 

26 

27 

3.63 
2.61 

7.41 
5.84 

U.20  A 
12.34  A 

15.74  A 
15.26  A 

4.43 
3.50 

12.42  A 
9.65  A 

6.67 
5.40 

6.58 
5.47 

5.90 
4.85 

5.16 
4.12 

6.47 
5.68 

5.47 
4.68 

27 

28 

3.73 
2.58 

8.20 
6.83 

12.33  A 
11.78  A 

15.25  A 
14.89  A 

4.69 
3.64 

U.14  A 
12.43  A 

6.60 
5.36 

6.31 
5.54 

6.23 
5.58 

5.06 
3.90 

6.48 
5.68 

4.83 
4.36 

28 

29 

4.09 
2.57 

10.27  A 
7.71  A 

11.77  A 
11.48  A 

14.90  A 
14.40  A 

14.86  A 
U.14  A 

6.30 
4.87 

6.60 
6.03 

5.90 
5.37 

5.02 
3.77 

6.58 
S.63 

5.33 
4.U 

29 

30 

4.42 
2.74 

11.81  A 
10.27  A 

11.98  A 
11.48  A 

14.39  A 
U.56  A 

.     15.01  A 
14.85  A 

5.61 
4.42 

7.37 
6.89 

6.10 
5.14 

5.03 
3.74 

6.59 
5.65 

5.53 

4.23 

30 

31 

4.38 
2.85 

12.18  A 
11.88  A 

U.55  A 
12.50  A 

15.03  A 
14.81  A 

7.58 
7.15 

4.00 
3.72 

6.63 
5.72 

31 

MAXIMUM 

5.01 

2.29 

11.81  A 

2.70 

17.63  A 

11.48  A 

17.18  A 

7.80 

12.48  A 

3.45 

15.03  A 

2.52 

14.95  A 

4.42 

8.12 
4.46 

7.92 
4.85 

5.34 
3.72 

6.53 
3.69 

6.98 
4.13 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

A  -  High  flows  affected  the  normal  tidal  pattern.  Cage  heights  listed  are  maxlmun  and  minlmiag  stage  for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  ftR., 
M.D.B.  a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

7ER0 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE    HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  28  23 
Station   lo 

121  31  58 

:ated   10.7  all) 

SV  10            7N       4E 
>s  below  Sacraaento,   1. 

9  Biles  nor 

23.9 
Ehwest  of 

12-23-1955 
hreeport.     Maxln 

«  gage  height   Us 

AUG   1955-DATE 
ted  at   present  datu 

1955            1956 
1956 

1964 
1964 

■  . 

4.93 
0.00 
-0.43 
0.00 

usees 
usees 

USCGS 

usees 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B91750 

SACRAMEHTO  RIVER  AT   SNCXXXASS    SLOUOi 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBEB 

DATE 

1 

6.72 
4.71 

6.94 
4.33 

12.32 
10.63 

11.40 
10.87 

11.56  A 
10.66  A 

6.68 
4.52 

13.30 
12.71 

7.15 
5.25 

7.94 
6.84 

6.34 
5.83 

5.91 
4.98 

8.08 
6.19 

1 

2 

7.00 
4.79 

7.10 
4.32 

14.40 
12.18 

11.40 
10.89 

10.95  A 
9.78  A 

6.42 
4.29 

12.79 
12.06 

6.72 
5.27 

8.02 
7.06 

7.64 
5.91 

7.53 
5.08 

8.37 
6.37 

2 

3 

7.32 
4.97 

7.15 
4.46 

14.98 
14.33 

11.17 
10.68 

10.38  A 
9.28  A 

6.37 
4.14 

12.17 
11.44 

6.83 
5.61 

8.28 
7.24 

7.70 
5.71 

7.79 
5.20 

8.12 
6.24 

3 

4 

7.22 
5.09 

6.98 
4.62 

15.17 
14.50 

10.99 
10.13 

10.12 
8.96 

6.77 
4.48 

11.60 
10.77 

7.17 
5.68 

8.47 
7.17 

7.83 
5.69 

7.90 
5.19 

8.09 
6.26 

4 

5 

7.4A 
4.81 

6.85 
4.56 

15.51 
15.03 

10.50 
9.37 

9.90 
8.59 

6.U 
3.97 

11.01 
10.07 

7.21 
6.09 

8.44 
6.98 

7.95 
5.69 

7.78 
5.21 

8.10 
6.43 

5 

6 

7.17 
4.87 

6.65 
4.57 

15.40 
14.98 

10.09 
8.83 

9.74 
8.86 

6.08 
3.93 

10.52 
9.49 

7.87 
6.68 

8.44 
6.90 

8.13 
5.70 

7.83 
5.32 

7.96 
6.36 

6 

7 

6.59 
4.39 

6.40 
4.63 

15.39 
14.93 

9.92 
8.50 

9.54 
8.40 

6.39 
4.23 

10.07 
9.13 

8.23 
6.87 

8.64 
6.87 

8.27 
5.73 

7.77 
5.37 

7.77 
6.05 

7 

e 

5.64 
4.03 

6.56 
4.79 

15.39 
14.87 

9.82 
8.73 

9.27 
8.16 

6.35 
4.27 

9.79 
9.03 

8.31 
5.85 

8.67 
6.80 

8.20 
5.61 

7.54 
5.30 

8.06 
6.10 

8 

9 

5.92 
4.10 

6.93 
5.02 

15.29 
14.75 

9.72 
8.27 

8.80 
7.62 

6.40 
4.55 

9.79 
8.98 

8.32 
6.86 

8.73 
6.74 

8.03 
5.48 

7.21 
5.28 

8.19 
5.23 

9 

10 

6.85 
4.45 

7.35 
5.16 

15.09 
14.54 

9.61 
8.08 

8.51 
7.41 

6.35 
4.43 

9.86 
8.82 

8.61 
7.08 

8.65 
6.40 

7.75 
5.22 

7.28 
5.26 

8.23 
6.24 

10 

" 

6.84 
4.53 

7.74 
5.53 

15.14 
14.54 

9.58 
7.95 

8.31 
7.22 

6.28 
4.43 

9.62 
8.50 

8.99 
7.35 

8.34 
6.17 

7.44 
5.14 

7.72 
5.52 

7.99 
6.21 

II 

12 

6.89 
4.82 

7.85 
6.33 

15.22 
14.74 

9.65 
7.91 

8.14 
7.13 

7.44 
4.63 

9.52 
8.38 

9.20 
7.46 

8.17 
6.U 

7.12 
5.09 

7.88 
5.69 

7.89 
6.01 

12 

13 

6.99 
4.84 

7.65 
5.86 

15.10 
14.69 

10.01 
8.42 

8.U 
7.07 

7.02 
5.65 

9.59 
8.34 

9.00 
7.31 

7.86 
5.95 

7.07 
5.03 

7.98 
5.78 

7.04 
5.95 

13 

14 

7.18 
4.96 

7.60 
5.44 

14.81 
14.51 

9.82 
8.75 

8.14 
7.02 

8.05 
6.10 

9.59 
8.30 

8.85 
7.24 

7.34 
5.69 

7.47 
5.11 

8.04 
5.80 

7.88 
5.01 

14 

15 

7.17 
4.93 

7.63 
5.32 

14.47 
14.25 

9.54 
8.70 

8.24 
7.10 

8.79 
7.69 

9.58 
8.20 

8.80 
7.38 

7.38 
5.58 

7.74 
5.41 

6.88 
5.83 

7.95 
6.18 

15 

16 

7.25 
4.73 

7.38 
5.25 

14.35 
U.95 

9.78 
8.88 

8.02 
6.89 

8.83 
7.82 

9.51 
8.16 

8.33 
6.96 

6.64 
5.61 

8.02 
5.57 

8.08 
5.84 

8.07 
6.37 

16 

17 

7.20 
4.68 

7.07 
5.10 

14.14 
13.86 

10.24 
9.22 

8.21 
6.90 

8.77 
7.61 

9.35 
8.02 

7.94 
6.87 

7.65 
5.92 

6.41 
5.59 

8.04 
5.83 

8.29 
6.70 

17 

18 

7.02 
4.56 

6.91 
5.05 

14.05 
U.73 

11.33  A 
10.22  A 

7.86 
6.35 

8.59 
7.33 

8.87 
7.59 

8.06 
6.96 

8.07 
6.07 

7.89 
5.33 

7.95 
5.85 

8.20 
6.58 

IB 

19 

7.08 
4.36 

6.76 
5.17 

13.91 
13.61 

13.49  A 
11.34  A 

7.78 
5.73 

8.44 
7.04 

8.51 
7.45 

8.33 
6.55 

8.14 
6.03 

8.01 
5.43 

8.04 
5.86 

7.75 
6.26 

19 

20 

6.73 
4.40 

6.80 
5.36 

13.75 
13.48 

14.79  A 
13.51  A 

7.19 
5.52 

8.40 
5.87 

8.69 
7.48 

8.17 
6.65 

8.28 
5.98 

8.15 
5.» 

7.82 
5.85 

7.79 
6.20 

20 

21 

6.49 
4.28 

7.13 
5.65 

13.79 
13.40 

15.16  A 
14.79  A 

7.37 
5.49 

8.26 
6.69 

8.50 
7.24 

8.45 
6.43 

8.24 
5.85 

8.20 
5.56 

7.67 
5.83 

7.74 
6.23 

21 

22 

6.09 
4.32 

7.24 
5.73 

U.65 
13.27 

15.19  A 
14.73  A 

7.66 
5.61 

8.12 
6.59 

8.51 
7.15 

8.30 
6.34 

8.28 
5.87 

8.02 
5.46 

7.48 
5.79 

7.55 
6.25 

22 

23 

6.18 
4.15 

7.24 
5.81 

13.54 
U.16 

15.09  A 
14.59  A 

7.41 
5.83 

8.13 
5.53 

8.49 
7.03 

8.53 
6.42 

8.24 
5.80 

7.89 
5.46 

7.21 
5.61 

7.76 
5.10 

23 

24 

6.15 
4.37 

7.55 
5.99 

13.53 
13.04 

14.96  A 
14.37  A 

7.46 
5.34 

8.05 
6.68 

8.53 
6.71 

8.59 
6.26 

8.10 
5.74 

7.66 
5.36 

7.40 
5.70 

7.% 
6.18 

24 

25 

6.26 
4.35 

8.06 
6.34 

13.19 
12.50 

14.71  A 
14.17  A 

6.52 
5.28 

8.38 
5.99 

8.35 
5.40 

8.52 
6.24 

7.97 
5.81 

7.46 
5.27 

7.75 
6.05 

7.53 
6.08 

25 

26 

5.96 
4.35 

8.41 
6.88 

12.69 
12.36 

14.37  A 
13.80  A 

6.12 
4.62 

9.53 
8.19 

8.53 
5.33 

8.42 
6.04 

7.67 
5.59 

7.07 
5.25 

7.92 
6.33 

7.52 
5.79 

26 

27 

5.89 
4.14 

8.77 
6.52 

12.19 
11.69 

13.97  A 
13.46  A 

5.37 
4.66 

11.07  A 
9.05  A 

8.37 
5.20 

8.25 
6.00 

7.30 
5.55 

7.06 
5.21 

7.89 
6.34 

7.16 
5.53 

27 

28 

6.03 

4.21 

9.50 
7.20 

11.73 
11.01 

13.60  A 
13.19  A 

6.75 
4.91 

12.46  A 
11.07  A 

8.30 
5.19 

7.68 
5.84 

7.45 
5.94 

7.05 
5.10 

7.87 
5.23 

7.15 
5.28 

28 

29 

6.48 

4.14 

10.60 
7.76 

11.46 
10.65 

U.31  A 
12.83  A 

13.23  A 
12.45  A 

7.98 
5.59 

7.62 
5.22 

7.40 
5.79 

7.09 
5.09 

8.00 
6.12 

6.51 
5.13 

29 

30 

6.86 
4.33 

11.64 
9.53 

11.45 
10.46 

12.88  A 
12.20  A 

13.64  A 
13.14  A 

7.23 
5.19 

8.09 
6.82 

7.49 
5.75 

7.15 
5.15 

8.02 
6.10 

7.53 
5.33 

30 

31 

6.84 

4.47 

11.51 
10.74 

12.25  A 
11.41   A 

13.45  A 
13.12  A 

7.67 
6.84 

7.35 
5.00 

7.03 
5.14 

31 

MAXIMUM 

7.44 
4.03 

11.64 
4.32 

15.51 
10.46 

15.19  A 
7.91 

11.56  A 
4.62 

13.64  A 
3.93 

U.30 
5.19 

9.20 
5.25 

8.73 
5.55 

8.27 
5.00 

8.08 
4.98 

8.37 
5.13 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MMIMUM 

High  flows  affected  the  normal  tidal  pattern.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimun  stage  for  day. 


1/4  SEC     T  a  R. 
M.D  B     a  M 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


HEF. 
DATUM 


AUG  1939-DAIE 


1939 
1939 


0.00 
-3.02 
-3.40 
-3.00 


USED 
USCGS 

usees 

USCGS 


Station  located  0.2  mile  above  head  of  slough   (leveed  off  from  river),  west  of  State  Highway   160,   2.5  miles  northeast  of  Courtland.     At   times,    tidal   fluctu- 
ation is  influenced  by  operation  of   the  Delta  Cross  Channel  gates. 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION    NAME 

1971 

B91650 

SACRAMENTO  RIVER  AT   UALNUT   GROVE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.50 
0.89 

3.78 
0.43 

7.12 
4.82 

6.01 
4.70 

6.28 
4.70 

3.34 
0.31 

NR 
NR 

3.50 
0.75 

3.39 
1.39 

3.99 
1.43 

2.41 
0.79 

4.29 
1.28 

1 

2 

3.77 
0.93 

3.96 
0.43 

7.91 
5.71 

6.10 
4.71 

5.98 
4.12 

3.10 
0.07 

6.43 
S.36 

3.02 
0.55 

3.47 
1.78 

2.25 
1.37 

4.24 
0.85 

4.56 
1.46 

2 

3 

A. 09 
1.10 

4.00 
0.57 

8.09 
6.82 

5.71 
4.47 

5.59 
3.71 

3.09 
-0.01 

6.01 
4.94 

3.05 
0.98 

3.79 
1.94 

4.09 
1.18 

4.48 
0.95 

4.30 
1.37 

3 

4 

4.01 
1.21 

3.75 
0.70 

7.99 
7.04 

5.79 
4.28 

5.42 
3.49 

3.57 
0.39 

5.73 
4.55 

3.34 
0.94 

4.04 
1.80 

4.29 
1.14 

4.59 
0.94 

4.28 
1.38 

4 

5 

4.23 
0.94 

3.63 
0.60 

8.22 
7.24 

5.61 
3.82 

5.32 
3.28 

2.87 
-0.17 

5.49 
4.18 

3.32 
1.43 

4.12 
1.58 

4.45 
1.15 

4.48 
0.91 

4.32 
1.72 

5 

6 

4.01 
1.01 

3.35 
0.58 

8.35 
7.37 

5.43 
3.44 

5.26 
3.18 

2.84 
-0.19 

5.43 
3.83 

4.03 
2.13 

4.21 
1.55 

4.67 
1.18 

4.47 
0.95 

4.16 
1.72 

6 

7 

3.46 
0.55 

3.08 
0.61 

8.44 
7.28 

5.41 
3.24 

5.13 
3.00 

3.15 
0.16 

5.19 
3.54 

4.38 
2.23 

4.53 
1.59 

4.85 
1.27 

4.35 
0.98 

4.04 
1.37 

7 

e 

3.50 
0.21 

3.16 
0.63 

8.55 
7.36 

5.43 
3.12 

4.97 
3.49 

3.13 
0.21 

5.00 
3.57 

4.39 
2.10 

4.64 
1.66 

4.77 
1.15 

4.11 
0.92 

4.37 
1.41 

8 

9 

3.72 
0.31 

3.50 
0.83 

8.53 
7.22 

5.45 
3.81 

4.50 
2.79 

3.14' 
0.39 

5.03 
3.53 

4.35 
2.01 

4.78 
1.75 

4.53 
1.08 

3.73 
0.90 

4.51 
1.53 

9 

10 

3.06 
0.67 

4.27 
1.07 

8.33 
7.05 

5.44 
3.02 

4.29 
2.44 

3.09 
0.38 

5.19 
3.45 

4.53 
2.18 

4.81 
1.52 

4.36 
0.85 

3.83 
0.93 

4.53 
1.51 

10 

II 

3.69 
0.77 

4.37 
1.61 

8.31 
7.25 

5.44 
2.97 

4.11 
2.30 

2.95 
0.65 

5.03 
3.20 

4.99 
2.41 

4.57 
1.36 

4.03 
0.77 

4.25 
1.29 

4.26 
1.45 

1 1 

12 

3.74 
1.10 

4.35 
2.21 

8.35 
7.17 

5.38 
2.94 

3.92 
2.27 

4.15 
0.54 

4.99 
3.11 

5.15 
2.50 

4.40 
1.37 

3.69 
0.72 

4.40 
1.41 

4.12 
1.22 

12 

13 

3.84 
1.13 

4.26 
1.60 

8.32 
7.17 

5.58 
3.28 

3.91 
2.23 

3.59 
1.54 

5.15 
3.11 

4.94 
2.34 

4.02 
1.21 

3.62 
0.70 

4.44 
1.30 

4.17 
1.16 

13 

14 

4.03 
1.28 

4.27 
1.28 

8.09 
7.07 

5.23 
3.48 

4.03 
2.27 

3.61 
1.74 

5.16 
3.10 

4.80 
2.23 

3.46 
0.89 

4.04 
0.85 

4.48 
1.20 

3.33 
1.27 

14 

15 

4.03 
1.15 

4.34 
1.22 

7.75 
5.87 

4.90 
3.41 

4.20 
2.48 

4.28 
2.61 

5.20 
3.00 

4.71 
2.40 

3.50 
0.85 

4.34 
1.27 

3.05 
1.19 

4.17 
1.35 

15 

16 

4.12 
0.94 

4.09 
1.20 

7.81 
6.71 

4.96 
3.44 

4.03 
2.31 

4.41 
2.67 

5.17 
3.04 

4.08 
1.91 

3.96 
0.99 

4.63 
1.28 

4.51 
1.18 

4.26 
1.62 

16 

17 

4.08 
0.88 

3.72 
1.08 

7.51 
5.57 

5.11 
3.54 

4.32 
2.34 

4.42 
2.52 

5.05 
2.93 

3.50 
1.81 

2.50 
1.49 

2.79 
1.28 

4.44 
1.17 

4.52 
1.90 

17 

18 

3.90 
0.76 

3.51 
1.00 

7.42 
5.52 

5.66 
4.23 

3.97 
1.77 

4.24 
2.56 

4.41 
2.48 

3.82 
1.96 

4.47 
1.54 

4.52 
0.94 

4.36 
1.19 

4.30 
1.80 

IB 

19 

3.94 
0.55 

3.18 
1.08 

7.31 
6.42 

6.40 
5.02 

4.00 
0.93 

4.21 
2.08 

4.27 
2.48 

4.17 
1.30 

4.54 
1.37 

4.65 
1.04 

4.47 
1.35 

3.89 
1.62 

19 

20 

3.57 
0.60 

3.21 
1.17 

7.29 
6.39 

7.61 
6.40 

3.35 
0.77 

4.30 
1.99 

4.44 
2.61 

4.02 
1.75 

4.65 
1.30 

4.77 
1.20 

4.22 
1.24 

4.07 
1.64 

20 

21 

3.30 
0.44 

3.52 
1.43 

7.45 
5.48 

8.05 
7.19 

3.67 
0.82 

4.27 
1.86 

4.40 
2.37 

4.58 
1.62 

4.67 
1.23 

4.81 
1.23 

4.01 
1.21 

4.02 
1.75 

21 

22 

2.89 
0.49 

3.65 
1.53 

7.25 
6.31 

8.16 
7.15 

4.11 
1.05 

4.19 
1.83 

4.37 
2.35 

4.43 
1.41 

4.77 
1.34 

4.66 
1.15 

3.82 
1.22 

3.92 
1.71 

22 

23 

2.97 
0.33 

3.62 
1.61 

7.09 
6.15 

8.18 
7.07 

3.96 
0.88 

4.23 
1.88 

4.45 
2.29 

4.76 
1.57 

4.73 
1.25 

4.49 
1.13 

3.51 
1.09 

4.04 
1.49 

23 

24 

2.88 
0.50 

3.97 
1.85 

7.24 
6.07 

8.19 
6.95 

4.00 
1.25 

4.19 
1.94 

4.66 
2.10 

4.88 
1.48 

4.57 
1.17 

4.26 
1.07 

3.69 
1.22 

4.29 
1.53 

24 

25 

3.03 
0.49 

4.49 
2.11 

7.08 
5.74 

8.04 
7.14 

3.17 
1.07 

4.25 
2.25 

4.62 
1.81 

4.88 
1.54 

4.40 
1.22 

4.04 
1.03 

3.99 
1.53 

3.97 
1.51 

25 

26 

2.69 
0.50 

4.87 
2.18 

6.97 
5.34 

7.83 
5.77 

2.69 
0.37 

4.97 
3.06 

4.90 
1.78 

4.79 
1.31 

4.05 
1.02 

3.62 
0.99 

4.16 
1.75 

3.87 
1.20 

26 

27 

2.66 
0.26 

5.00 
2.53 

6.89 
5.64 

7.51 
5.50 

2.94 
0.38 

MR 
NR 

4.78 
1.70 

4.50 
1.24 

3.66 
0.98 

3.59 
0.96 

4.10 
1.72 

3.57 
0.99 

27 

28 

2.83 
0.24 

5.57 
3.72 

5.71 
4.93 

7.33 
6.26 

3.36 

0.72 

NR 

NR 

4.73 
1.72 

3.87 
0.88 

3.54 
1.08 

3.65 
0.93 

4.07 
1.51 

3.64 
0.79 

28 

29 

3.28 
0.76 

6.30 
3.00 

6.52 
4.68 

5.95 
6.05 

NR 
NR 

4.38 
0.95 

3.56 
1.07 

3.56 
1.03 

3.73 
1.07 

4.19 
1.35 

4.11 
0.72 

29 

30 

3.70 
0.43 

6.95 
4.10 

6.34 
4.51 

6.75 
5.70 

HR 
HR 

3.56 
0.62 

3.63 
1.45 

3.76 
1.20 

3.83 
1.00 

4.24 

1.27 

3.00 
1.01 

30 

31 

3.68 
0.59 

5.22 
4.53 

6.51 
5.24 

HR 

NR 

2.91 
1.33 

4.05 
0.82 

2.94 
1.28 

31 

MAXIMUM 

4.23 
0.21 

5.95 
0.43 

8.56 

4.51 

8.19 

2.94 

6.28 

0.37 

NR 

NR 

NR 

0.62 

5.15 
0.65 

4.81 
0.85 

4.85 
0.70 

4.59 
0.79 

4.56 
0.72 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  a  R. , 
M.D.B.   a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38   14  22 

121  30  57 

SW  35         5N         4E 

12.24 

12-25-1964 

FEB   1929-MIE 

1929            1931 
1931            1940 
1940 
1940 

1964 
1964 

0.00 
0.33 
0.00 
2.84 
-0.69 
0.00 

USED 
USED 

usees 

USED 

usees 
usees 

Station  located  at  head  of  Georglana  Slough,  iHaedlately  southwest  of  Walnut  Grove.  At  times,  tidal  fluctuation  is  influenced  by  operation  of  the  Delta  Cross 
Channel  gates. 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION    NAME 

1971 

B91560 

YOLO   BYPASS    NEAR   LISBON 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

6.42 
2.75 

5.61 
2.27 

10.10 
8.98 

9.76 
9.33 

11.53  A 
11.12  A 

6.48 
2.08 

11.45   A 
11.31  A 

5.39 
2.06 

6.72 
4.16 

6.35 
3.02 

5.25 
2.40 

6.91 
2.41 

1 

2 

6.66 
2.72 

5.75 
2.39 

10.46 
9.91 

9.83 
9.45 

11.12  A 
10.40  A 

6.29 
1.93 

11.45  A 
11.34  A 

5.90 
2.01 

6.81 
4.50 

6.55 
2.79 

6.93 

2.50 

7.21 
2.46 

2 

3 

6.91 
2.99 

6.73 
2.57 

11.40  A 
10.40  A 

9.45 
9.06 

10.39  A 
9.28  A 

5.23 
1.93 

11.35  A 
11.16  A 

5.97 
2.50 

7.05 
4.64 

6.72 
2.52 

7.22 
2.60 

6.90 
2.27 

3 

4 

6.83 

3.11 

6.59 
2.82 

U.51  A 
11.42  A 

9.27 
8.57 

9.30  A 
7.78  A 

6.57 
2.33 

11.16  A 
10.92  A 

6.34 
2.27 

7.27 
4.34 

6.98 
2.44 

7.27 
2.40 

7.05 
2.52 

4 

5 

7.13 
2.75 

5.59 
2.84 

15.39  A 
U.53  A 

9.15 
8.35 

8.13 
5.24 

5.90 
1.65 

10.92  A 
10.51  A 

6.21 
2.71 

7.25 
3.78 

7.10 
2.30 

7.14 
2.33 

7.14 
3.12 

5 

6 

5.83 
2.97 

6.35 
2.69 

15.65  A 
15.40  A 

8.99 
8.05 

7.66 
6.35 

5.90 
1.59 

10.54  A 
9.21  A 

6.56 
2.89 

7.28 
3.37 

7.29 
2.37 

7.11 
2.31 

7.10 
3.25 

6 

7 

6.17 
2.29 

6.18 
2.77 

15.69  A 
15.62  A 

8.91 
8.11 

7.50 
5.48 

5.27 
2.05 

9.20 
7.% 

7.01 
3.09 

7.43 
3.41 

7.44 
2.54 

7.01 
2.31 

6.85 
2.57 

7 

8 

6.31 
1.97 

6.17 
2.71 

15.70  A 
15.67  A 

8.48 
7.52 

7.45 
5.09 

6.25 
2.21 

7.47 
5.64 

7.32 
3.71 

7.41 
2.63 

7.43 
2.50 

5.81 
2.22 

7.13 
2.73 

8 

9 

5.71 
2.15 

5.41 
2.88 

15.68  A 
15.30  A 

8.04 
6.41 

7.07 
4.94 

6.32 
2.31 

7.17 
4.86 

7.23 
3.77 

7.63 
2.89 

7.28 
2.43 

6.48 
2.26 

7.28 
2.93 

9 

10 

6.53 
2.45 

6.56 
3.09 

15.30  A 
14.92  A 

7.92 
5.36 

7.01 
4.54 

6.10 
2.64 

7.29 
4.48 

7.55 
4.36 

7.57 
2.51 

6.97 
2.15 

6.54 
2.27 

7.28 
2.84 

10 

1 1 

6.50 
2.58 

6.91 
3.40 

14.92  A 
14.79  A 

7.95 
4.74 

6.85 
4.36 

6.03 
2.13 

7.19 
3.93 

8.06 
5.09 

7.32 
2.33 

6.65 
1.98 

6.98 
2.97 

7.01 
2.78 

II 

12 

6.61 
2.98 

6.70 
3.16 

14.81  A 
14.78  A 

7.86 
4.75 

5.52 
4.29 

5.97 
2.41 

7.14 
3.43 

8.26 
5.49 

7.21 
2.60 

6.39 
2.04 

7.08 
3.15 

6.85 
2.48 

12 

13 

6.76 
2.97 

6.68 
2.65 

14.78  A 
14.58  A 

7.88 
5.05 

6.65 
4.10 

5.52 
2.93 

7.34 
3.35 

8.02 
5.49 

6.87 
2.35 

6.26 
2.01 

7.06 
2.87 

5.92 
2.37 

13 

14 

6.94 
3.18 

6.73 
2.50 

14.57  A 
14.07  A 

7.41 
5.05 

5.82 
4.11 

7.11 
4.21 

7.17 
3.04 

7.86 
5.42 

6.25 
1.83 

6.68 

2.33 

7.11 
2.60 

6.91 
2.42 

14 

15 

6.89 
3.05 

6.83 
2.57 

14.06  A 
13.43  A 

7.62 
5.20 

6.98 
4.45 

7.17 
5.29 

7.22 
2.91 

7.76 
5.54 

6.23 
1.76 

5.95 
2.90 

5.81 
2.54 

6.86 
2.51 

15 

16 

5.94 
2.74 

5.63 
2.70 

U.42  A 
12.94  A 

7.78 
5.54 

5.83 
4.31 

7.01 
4.89 

7.21 
3.38 

7.11 
5.15 

5.33 
2.13 

5.59 
2.92 

7.14 
2.36 

6.% 
2.74 

16 

17 

5.91 
2.68 

6.32 
2.59 

12.94  A 
12.39  A 

9.45  A 
7.38  A 

7.09 
4.41 

6.79 
4.24 

6.98 
2.74 

6.63 
5.27 

6.55 
2.74 

7.21 
2.95 

7.10 
2.35 

7.16 
2.97 

17 

18 

5.74 
2.53 

5.92 
2.93 

12.39  A 
11.99  A 

10.61  A 
9.48  A 

5.67 
3.92 

6.46 
3.74 

6.20 
2.08 

6.66 
5.07 

7.03 
2.75 

7.17 
2.31 

5.97 
2.32 

6.96 
2.85 

18 

19 

6.84 
2.33 

5.67 
2.72 

11.99  A 
11.61  A 

11.75  A 
10.62  A 

6.80 
3.27 

6.59 
3.57 

6.23 
2.57 

7.34 
4.81 

7.18 
2.4« 

7.27 
2.39 

7.05 
2.52 

6.60 
2.76 

19 

20 

6.50 
2.55 

5.67 
2.71 

11.60  A 
11.20  A 

12.89  A 
11.77  A 

5.23 
2.86 

5.71 
3.16 

6.67 
2.78 

7.57 
4.71 

7.24 
2.25 

7.40 
2.S» 

5.97 
2.54 

6.81 
3.00 

20 

21 

6.23 
2.33 

5.93 
2.77 

11.24  A 
11.16  A 

15.02  A 
12.91  A 

5.85 
2.84 

6.97 
3.30 

6.55 
2.44 

7.70 
4.16 

7.25 
2.17 

7.41 
2.64 

6.70 
2.47 

6.70 
3.11 

21 

22 

5.83 
2.46 

6.09 
2.79 

11.16  A 
11.03  A 

15.23  A 
15.01  A 

7.27 
2.94 

7.04 
3.18 

5.57 
2.50 

7.74 
3.83 

7.32 
2.56 

7.28 
2.57 

6.58 
2.54 

5.54 
3.15 

22 

23 

5.86 
2.20 

6.06 
2.81 

11.03  A 
10.83  A 

15.22  A 
14.90  A 

7.05 
3.53 

7.13 
3.24 

5.72 
2.56 

8.12 
3.98 

7.41 
2.36 

7.18 
2.57 

6.32 
2.33 

6.74 
2.88 

23 

24 

5.85 
2.34 

6.38 
3.09 

10.84  A 
10.54  A 

14.90  A 
14.46  A 

7.31 
2.93 

7.13 
3.52 

5.92 
2.24 

8.14 
3.37 

7.27 
2.40 

5.95 
2.52 

6.42 
2.60 

7.07 
3.L3 

24 

25 

5.87 
2.30 

5.93 
3.38 

10.54  A 
10.09  A 

14.45  A 
13.93  A 

5.34 
3.05 

7.14 
3.55 

5.95 
2.26 

7.91 
3.08 

7.06 
2.44 

6.75 
2.52 

5.65 
3.04 

6.70 
3.02 

25 

26 

5.61 
2.29 

7.28 
4.32 

10.16  A 
9.71  A 

13.93  A 
13.39  A 

5.99 
2.23 

7.48 
4.29 

7.39 
2.38 

7.62 
2.59 

6.74 
2.26 

6.37 
2.47 

6.85 
3.37 

5.66 
2.73 

26 

27 

5.54 
2.07 

7.44 
3.27 

9.99 
9.65 

13.39  A 
12.90  A 

5.22 
2.33 

8.48 
4.58 

7.24 
2.33 

7.43 
2.61 

6.35 
2.30 

6.31 
2.45 

5.75 
3.29 

5.33 
2.54 

27 

28 

5.59 
2.10 

8.05 
4.07 

9.77 
9.32 

12.89  A 
12.50  A 

6.61 
2.70 

9.54 
9.03 

7.28 
2.58 

6.67 
2.04 

6.17 
2.00 

6.32 
2.69 

5.77 
2.95 

6.44 
2.46 

28 

29 

5.13 
2.79 

9.16 
3.90 

9.57 
8.89 

12.50  A 
12.17  A 

10.11 
9.42 

7.01 
2.22 

6.42 
2.20 

6.17 
2.18 

6.39 
2.92 

6.90 
2.77 

5.87 
2.37 

29 

30 

5.55 
2.28 

9.69 
7.68 

9.55 
8.77 

12.16  A 
11.86  A 

10.62 
10.08 

5.38 
1.85 

6.81 
3.65 

5.U 
2.63 

6.49 
2.77 

6.94 
2.58 

5.86 
2.60 

30 

31 

6.43 
2.44 

9.75 
9.03 

11.85  A 
11.53  A 

11.31  A 
10.59  A 

6.L3 
4.02 

6.75 
2.54 

5.72 
2.50 

31 

MAXIMUM 

7.13 
1.97 

9.69 

2.27 

15.70  A 
8.77 

15.23  A 

4.74 

11.53  A 

2.23 

11.31  A 
1.65 

11.45  A 
1.85 

8.26 

2.01 

7.53 
1.76 

7.44 
1.98 

7.27 
2.22 

7.28 
2.27 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  Mo  record. 

A  -  High  flows  affected  the  normal  tidal  pattern.   Gage  heights  listed  are  max! 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  SR., 
MOB     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEI6HT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE   HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  28  30 
Station   lo 

121  35   K 
:ated   In  West 

SE  1          ::;        3e 

Cut,    6.9  miles    south  of 

U.    S.    High 

tfay  40,   5. 

2  miles  northwes 

c  of  Clarksburg. 

FEB   1959-IMIE 

1959            1962 

1962 

1962 

1964 
1964 

0.43 
0.00 
-3.04 
-3.39 
-3.00 

USED 
DSEO 

usees 
u.sces 

OSCGS 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B91210 

SACRAMENTO  RIVER   AT   RIO  VISTA 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPJtmBEK 

DATE 

1 

6.38 
2.50 

6.72 
3.60 

8.08 
3.10 

6.52 
2.01 

6.88 
2.70 

6.16 
1.38 

6.52 
1.86 

6.16 
1.70 

5.98 
2.01 

6.72 
3.02 

7.12 
2.40 

7.30 
2.10 

1 

2 

6.64 
2.70 

6.88 
1.78 

7.80 
3.20 

6.48 
2.20 

6.94 
2.48 

5.92 
1.18 

6.10 
1.80 

5.76 
1.70 

6.32 
2.70 

6.88 
2.70 

7.34 
2.34 

7.24 
2.20 

2 

3 

6.96 
3.70 

6.88 
1.98 

7.28 
2.74 

5.94 
1.70 

6.70 
2.10 

5.92 
1.22 

5.90 
1.80 

6.00 
2.04 

6.54 
2.60 

7.08 
2.40 

5.70 
2.30 

7.06 
1.94 

3 

4 

6.88 
2.80 

6.60 
2.10 

6.78 
2.90 

6.36 

2.01 

6.66 
1.98 

6.28 
1.68 

5.78 
1.90 

5.20 
2.00 

6.58 
2.32 

5.26 
2.30 

7.50 
2.20 

7.08 
2.10 

4 

5 

7.10 
2. SO 

6.44 
2.00 

6.54 
2.48 

6.68 
2.18 

6.72 
1.90 

5.68 
0.98 

6.04 
2.40 

5.94 
2.48 

6.72 
2.14 

7.26 
2.20 

7.40 
2.10 

7.14 
2.70 

5 

6 

6.86 
2. 38 

6.14 
1.98 

6.82 
2.70 

6.70 
1.90 

6.82 
1.90 

5.62 
0.98 

6.20 
2.40 

6.36 
2.60 

6.86 
2.08 

7.50 
2.24 

7.40 
2.10 

6.94 
2.72 

6 

7 

6.32 
2.08 

5.88 
2.00 

7.28 
3.10 

6.94 
1.88 

6.78 
1.86 

5.96 
1.40 

6.28 
2.50 

6.70 
2.50 

7.14 
2.18 

7.68 
2.34 

7.28 
2.10 

6.84 
2.40 

7 

8 

6.38 
1.70 

5.94 
1.90 

7.72 
3.60 

7.14 
1.98 

6.74 
1.90 

5.94 
1.50 

6.18 
2.50 

6.68 
2.16 

7.30 
2.10 

7.60 
2.10 

7.00 
2.10 

7.18 
2.40 

8 

9 

6.60 
1.86 

6.30 
2.18 

7.86 
3.01 

7.34 
2.10 

6.28 
1.60 

5.94 
1.70 

6.22 
2.40 

6.60 
1.80 

7.46 
2.28 

7.50 
2.06 

6.60 
2.16 

7.34 
2.54 

9 

10 

6.62 
2.24 

6.64 
2.26 

7.62 
2.74 

7.42 
2.28 

6.14 
1.70 

5.84 
1.70 

6.54 
2.28 

6.86 
1.90 

7.48 
1.98 

7.18 
1.84 

6.74 
2.30 

7.30 
2.50 

10 

II 

6.22 
2.30 

6.96 
2.20 

7.56 
2.64 

7.50 
2.40 

6.00 
1.88 

5.70 
1.90 

6.50 
2.00 

7.20 
2.20 

7.28 
1.98 

6.90 
1.80 

7.16 
2.98 

7.04 
2.40 

II 

12 

6.66 
2.70 

6.88 
1.80 

7.64 
2.70 

7.32 
2.70 

5.76 
2.00 

6.70 
2.60 

6.52 

1.90 

7.22 
2.10 

7.10 
2.00 

6.52 
1.84 

7.28 
2.94 

6.88 
2.18 

12 

13 

6.80 
2.80 

6.90 
1.60 

7.70 
2.70 

7.24 
4.28 

5.84 
2.88 

6.14 
2.40 

6.78 
2.10 

7.04 
1.90 

6.74 
1.80 

6.48 
1.98 

7.30 
2.70 

6.94 
2.08 

13 

14 

7.00 
2.70 

6.90 
1.'68 

7.40 
4.78 

6.66 
2.50 

6.06 
2.30 

5.92 
2.10 

6.80 
2.08 

6.88 
1.82 

6.14 
1.60 

6.94 
2.40 

7.32 
2.48 

6.96 
2.24 

14 

IS 

7.00 
2.40 

6.98 
3.80 

7.08 
2.50 

6.22 
2.30 

6.28 
2.80 

5.90 
1.86 

6.80 
2.08 

6.76 
2.01 

6.34 
1.74 

7.22 
3.12 

7.32 
2.30 

6.20 
2.30 

15 

16 

7.14 
3.30 

6.74 
1.78 

7.34 
2.80 

6.00 
2.28 

6.18 
2.70 

6.00 
1.90 

6.80 
2.30 

5.92 
1.22 

6.74 
2.20 

7.50 
2.84 

7.24 
2.20 

7.04 
2.60 

16 

17 

7.06 
2.30 

6.36 
1.70 

6.68 

2.94 

6.00 
2.36 

6.54 
2.70 

6.04 
1.72 

6.68 
2.34 

5.76 
1.20 

7.22 
2.70 

7.40 
2.70 

5.84 
2.10 

7.24 
2.94 

17 

18 

6.84 
2.20 

6.06 
1.70 

6.64 
2.70 

6.14 
2.60 

6.10 
2.08 

5.92 
1.60 

5.88 
1.62 

6.22 
1.60 

7.34 
2.62 

7.52 
2.10 

7.20 
2.20 

7.00 
2.80 

18 

19 

6.82 
1.98 

5.64 
1.78 

6.48 
2.60 

6.34 
3.01 

6.32 
1.60 

6.00 
1.70 

5.88 
1.98 

5.66 
2.04 

5.52 
2.28 

5.86 
2.20 

7.34 
2.50 

6.66 
2.74 

19 

20 

6.42 
2.10 

5.72 
1.78 

6.62 
3.00 

6.54 
2.78 

6.04 
1.46 

6.26 
1.78 

6.24 
2.20 

5.48 
2.60 

7.46 
2.08 

7.68 
2.38 

7.06 
2.34 

6.82 
3.10 

20 

21 

6.10 
1.98 

6.02 
2.14 

7.14 
3.90 

6.68 
2.60 

6.36 
1.50 

6.36 
1.70 

6.30 
2.00 

7.22 
2.40 

7.50 
2.00 

7.70 
2.42 

6.84 
2.30 

6.78 
2.90 

21 

22 

5.72 
2.22 

6.16 
2.34 

6.78 
3.10 

6.92 
2.66 

6.86 
1.84 

6.42 
1.76 

6.34 
2.20 

7.14 
2.04 

7.50 
2.14 

7.54 
2.30 

6.62 
2.40 

6.70 
2.70 

22 

23 

5.80 
1.90 

6.16 
2.44 

6.54 
2.60 

7.22 
2.60 

6.74 
1.60 

6.50 
1.84 

6.58 
2.20 

7.56 
2.20 

7.50 
2.01 

7.38 
2.34 

6.28 
2.38 

6.78 
3.70 

23 

24 

5.72 
2.10 

6.50 
2.50 

6.90 
2.40 

7.50 
2.58 

6.72 
1.98 

6.54 
1.98 

6.96 
1.96 

7.64 
2.10 

7.32 
2.06 

7.12 
2.30 

6.48 
2.70 

6.98 
2.78 

24 

2S 

5.86 
2.12 

7.04 
2.70 

6.92 
2.20 

7.42 
2.38 

6.00 
1.20 

6.48 
2.30 

7.08 
1.78 

7.64 
2.10 

7.18 
2.01 

6.88 
2.38 

6.76 
3.00 

6.74 
2.70 

25 

26 

5.56 
2.10 

7.34 
2.56 

7.26 
2.20 

7.30 
2.28 

5.46 
1.42 

6.86 
2.60 

7.40 
1.80 

7.50 
1.90 

6.74 
1.96 

6.44 
2.48 

6.90 
3.28 

6.62 
2.40 

ZS 

27 

5.50 
1.78 

7.44 
2.90 

7.62 
2.34 

7.26 
2.30 

5.62 
1.80 

6.84 
2.38 

7.30 
1.80 

7.30 
1.98 

6.40 
2.01 

6.42 
2.50 

6.84 
3.10 

6.28 
2.20 

27 

28 

5.80 
1.70 

7.98 
2.78 

7.70 
2.50 

6.94 
3.52 

6.10 
2.01 

6.96 
2.18 

7.28 
1.90 

6.56 
1.40 

6.22 
1.98 

6.48 
2.78 

6.78 
2.80 

6.40 
2.10 

28 

29 

6.20 
1.80 

8.22 
3.00 

7.58 
4.30 

6.48 
2.28 

7.22 
2.30 

6.90 
1.68 

6.22 
1.68 

6.24 
2.20 

6.56 
3.10 

6.84 
2.60 

6.94 
1.94 

29 

30 

6.70 
1.90 

8.32 
4.90 

7.26 
2.24 

6.32 
2.20 

7.62 
2.70 

6.28 
1.48 

6.10 
1.94 

6.48 
2.70 

6.66 
2.80 

6.98 
2.40 

6.36 

2.30 

30 

31 

6.60 

1.70 

6.90 

2.10 

6.58 

2.30 

6.90 

1.88 

5.88 
1.80 

6.92 

2.54 

7.02 
2.20 

31 

MAXIMUM 

7.14 
1.70 

8.32 

1.60 

8.08 
2.10 

7.50 
1.70 

6.94 
1.20 

7.62 
0.98 

7.40 
1.48 

7.64 

1.20 

7.50 
1.60 

7.70 

1.80 

7.50 

2.10 

7.34 
1.94 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MWIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
Of  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  a  R. . 
MOB.  a  M. 

DISCHARGE 

GAGE   HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 

GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  08  42 
Station   lo 

121  41  30 
cated  on  dock 

SW  31            4N       3E 
at  U.   S.   Engineers  Trai 

isportatlon 

10.2 

Depot,    1.1 

12-26-1955 
mllei  below  St 

tte  Highway   12  brid 

1925-nAIE 

1925 
1961 
1961 

1964 
1964 

0.00 
-0.57 
-3.63 
-3.80 
-3.00 

USED 
USED 

usees 
usees 
usees 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B91U0 

SACRAMENTO  RIVER  AT   COLLINSVILLE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.70 

6.05 

7.30 

5.74 

•  6.12 

5.47 

5.75 

5.41 

5.17 

5.94 

6.34 

6.50 

1 

2.14 

1.39 

4.53 

1.54 

2.25 

1.03 

1.30 

1.26 

1.60 

2.52 

1.91 

1.59 

2 

5.97 

6.20 

7.05 

5.78 

6.20 

5.25 

5.34 

5.00 

5.53 

6.07 

6.55 

5.07 

2 

2.20 

3.58 

5.07 

1.75 

1.97 

0.92 

1.23 

1.25 

2.23 

2.21 

1.85 

1.75 

3 

6.20 

6.21 

6.52 

5.22 

5.99 

5.23 

5.18 

5.20 

5.78 

6.29 

6.70 

6.28 

3 

2.25 

1.53 

2.21 

1.27 

1.62 

0.93 

1.34 

1.52 

2.17 

1.94 

1.83 

1.57 

4 

6.16 

5.95 

5.00 

5.59 

5.93 

5.55 

5.04 

5.20 

5.90 

6.46 

4.93 

6.30 

4 

3.47 

1.74 

2.43 

1.54 

1.45 

1.16 

1.40 

1.57 

1.85 

1.78 

1.72 

1.75 

5 

5.31 

5.80 

5.74 

5.94 

5.97 

5.01 

5.25 

5.57 

4.43 

4.80 

5.59 

6.33 

5 

2.04 

1.67 

1.92 

1.70 

1.41 

0.92 

1.79 

2.05 

1.64 

1.73 

1.63 

2.21 

6 

5.16 

5.51 

6.00 

5.95 

5.08 

4.97 

5.25 

5.93 

6.04 

5.70 

6.64 

5.15 

6 

2.12 

1.50 

2.11 

1.43 

1.47 

0.92 

1.81 

2.15 

1.55 

1.72 

1.68 

2.27 

7 

5.58 

5.19 

6.45 

6.21 

5.05 

5.23 

5.44 

5.83 

5.31 

5.91 

6.50 

6.09 

7 

1.71 

1.52 

2.53 

1.39 

1.38 

0.97 

1.96 

1.35 

1.61 

1.78 

1.69 

2.02 

8 

5.72 

5.25 

6.92 

6.41 

5.99 

5.28 

5.34 

6.38 

5.53 

6.78 

6.19 

6.41 

8 

1.33 

1.55 

2.89 

1.48 

1.44 

1.09 

2.06 

1.48 

1.54 

1.58 

1.59 

2.48 

9 

5.96 

5.62 

7.05 

6.61 

5.56 

5.23 

5.42 

5.88 

6.67 

5.58 

5.80 

6.55 

9 

1.46 

1.85 

2.38 

1.51 

1.15 

1.23 

1.95 

1.46 

1.61 

1.47 

1.73 

2.12 

10 

5.90 

5.93 

6.83 

5.71 

5.44 

5.13 

5.74 

6.12 

6.71 

5.35 

5.93 

6.50 

10 

1.85 

1.91 

2.07 

1.81 

1.27 

1.34 

1.79 

1.58 

1.53 

1.36 

1.95 

2.06 

1  1 

5.47 

5.23 

5.75 

5.75 

5.28 

5.05 

5.64 

6.43 

5.52 

6.10 

6.31 

5.26 

II 

1.94 

1.84 

1.94 

1.93 

1.50 

1.59 

1.57 

1.70 

1.47 

1.37 

2.54 

1.93 

12 

5.88 

6.21 

6.86 

5.59 

5.04 

5.95 

5.72 

6.41 

6.34 

5.78 

6.41 

6.12 

12 

2.15 

1.44 

2.03 

2.17 

1.58 

2.27 

1.47 

1.52 

1.42 

1.45 

2.50 

1.72 

13 

6.03 

6.20 

6.92 

5.50 

5.09 

5.40 

5.94 

6.24 

5.91 

5.70 

6.50 

6.19 

13 

2.35 

1.25 

2.04 

2.03 

1.91 

2.02 

1.64 

1.37 

1.31 

1.52 

2.20 

1.65 

14 

6.26 

6.20 

6.62 

5.94 

5.32 

5.18 

6.06 

6.11 

5.39 

5.10 

6.53 

6.21 

14 

2.13 

1.29 

1.90 

1.88 

2.35 

1.74 

1.57 

1.29 

1.15 

2.04 

2.02 

1.82 

15 

6.30 

5.28 

6.38 

5.51 

5.48 

5.15 

6.03 

5.94 

5.54 

5.38 

6.51 

5.44 

15 

1.90 

1.35 

4.06 

3.47 

2.42 

1.41 

1.51 

1.34 

1.33 

2.55 

1.85 

1.92 

16 

6.36 

6.04 

6.56 

5.24 

5.47 

5.25 

5.97 

5.15 

5.96 

5.62 

6.47 

6.23 

16 

1.78 

3.57 

2.20 

1.82 

2.31 

1.46 

1.56 

0.82 

1.84 

2.30 

1.73 

2.14 

17 

6.34 

5.65 

5.95 

5.24 

5.81 

5.40 

5.93 

4.92 

5.43 

6.58 

5.02 

6.39 

17 

3.42 

1.32 

2.32 

1.91 

2.28 

1.29 

1.62 

0.83 

2.31 

2.10 

1.72 

2.43 

18 

5.15 

5.37 

5.88 

5.38 

5.37 

5.31 

5.14 

5.34 

6.53 

5.73 

5.43 

6.21 

18 

1.70 

1.29 

2.21 

2.24 

1.61 

1.21 

1.07 

1.20 

2.07 

1.70 

1.74 

2.44 

19 

5.12 

4.93 

5.76 

5.50 

5.61 

5.32 

5.17 

5.76 

5.61 

5.03 

6.49 

5.88 

19 

1.58 

1.39 

2.15 

2.57 

1.22 

1.25 

1.36 

1.56 

1.75 

1.70 

1.99 

2.35 

20 

5.75 

5.00 

5.91 

5.83 

5.42 

5.58 

5.43 

6.33 

4.77 

6.85 

6.25 

5.95 

20 

1.72 

1.41 

2.49 

2.25 

1.01 

1.32 

1.59 

2.16 

1.58 

1^4 

1.84 

2.60 

21 

5.51 

5.28 

5.42 

5.97 

5.67 

5.55 

5.07 

4.69 

5.69 

5.85 

6.01 

5.97 

21 

1.58 

1.75 

3.45 

2.01 

1.01 

1.23 

1.44 

2.00 

1.54 

1.88 

1.85 

2.38 

22 

5.04 

5.43 

6.07 

5.20 

6.07 

5.65 

5.47 

6.35 

5.76 

6.70 

5.81 

5.90 

22 

1.84 

1.97 

2.61 

1.96 

1.37 

1.24 

1.71 

1.51 

1.53 

1.84 

1.94 

2.21 

23 

5.14 

5.40 

5.82 

5.45 

6.10 

5.79 

5.78 

5.73 

6.75 

6.51 

5.52 

5.92 

23 

1.55 

2.08 

2.13 

1.88 

1.23 

1.38 

1.68 

1.72 

1.51 

1.84 

2.04 

3.26 

24 

5.06 

5.78 

6.21 

6.72 

5.98 

5.76 

6.13 

6.86 

5.61 

6.33 

5.65 

6.14 

24 

1.70 

2.17 

1.93 

1.85 

1.36 

1.53 

1.45 

1.57 

1.51 

1.82 

2.32 

2.18 

25 

5.15 

6.30 

5.19 

6.55 

5.38 

5.74 

6.28 

6.78 

6.33 

6.02 

5.92 

5.98 

25 

1.74 

2.34 

1.66 

1.68 

0.93 

1.87 

1.34 

1.49 

1.51 

1.90 

2.52 

2.32 

26 

4.94 

5.58 

6.53 

6.51 

4.80 

6.09 

6.63 

6.75 

5.99 

5.51 

5.09 

5.87 

26 

1.78 

2.12 

1.72 

1.63 

0.98 

2.24 

1.38 

1.40 

1.51 

1.99 

2.72 

1.98 

27 

4.85 

6.73 

5.88 

6.48 

4.85 

5.03 

5.50 

6.53 

5.65 

5.57 

6.00 

5.57 

27 

1.44 

2.54 

1.79 

1.66 

1.42 

1.92 

1.28 

1.55 

1.56 

2.05 

2.56 

1.83 

28 

5.05 

7.26 

6.94 

6.19 

5.40 

6.12 

6.48 

5.89 

5.38 

5.65 

5.96 

5.68 

28 

1.35 

2.37 

2.00 

1.68 

1.55 

1.67 

1.28 

1.02 

1.56 

2.29 

2.20 

1.63 

29 

5.56 

7.49 

6.83 

5.70 

6.39 

6.11 

5.51 

5.43 

5.71 

6.05 

6.18 

29 

1.50 

2.52 

1.69 

1.53 

1.77 

1.12 

1.21 

1.80 

2.59 

2.04 

1.55 

30 

6.02 

7.53 

6.46 

5.54 

6.72 

5.56 

5.25 

5.66 

5.89 

6.22 

5.67 

30 

1.57 

2.62 

3.51 

2.50 

2.02 

1.02 

1.44 

2.30 

2.30 

1.84 

1.87 

31 

5.93 

5.14 

5.79 

5.12 

5.13 

6.14 

6.24 

31 

1.38 

1.57 

1.79 

1.33 

1.34 

2.06 

1.72 

MAXIMUM 

6.36 
1.33 

7.53 
1.26 

7.30 
1.57 

6.75 

1.27 

6.20 
0.93 

6.72 
0.92 

6.53 
1.02 

6.86 
0.82 

6.76 
1.15 

6.91 
1.36 

6.70 
1.63 

6.55 
1.55 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  SR., 
MOB.  a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE   NT               DATE 

FROM      1        TO 

38  04  25 
Station   lo 

121   51    18 
cated  0.4  mile 

SW  27             3N        IE 
southwest  of  Colllnsvl 

He.   3.3  ml 

9.2                4-5-1958 
les  northeast  of   Plttsburj 

• 

JUNE   1929-DATE 

1929 
1929 

1964 
1964 

0.00 
-3.05 
-3.54 
-3.00 

USED 

usees 
usees 
usees 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95820 

SAN   JOAQUIM   RIVER   AT  HOSSDALE   BRIDGE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.00 

3.44 

5.01 

5.26 

4.55 

3.30 

3.45 

2.98 

2.57 

3.07 

NR 

3.36 

1 

1.09 

1.69 

3.34 

4.68 

3.53 

2.11 

1.52 

0.80 

0.92 

1.36 

NR 

0.75 

2 

3.31 

3.61 

4.99 

5.53 

4.66 

2.97 

3.16 

2.44 

2.58 

3.28 

MR 

3.62 

2 

1.24 

1.75 

3.27 

4.69 

3.80 

1.76 

1.31 

0.87 

1.06 

1.22 

Ml 

1.02 

3 

3.70 

3.70 

4.37 

5.14 

4.89 

2.89 

2.95 

2.44 

2.86 

3.42 

n 

3.06 

3 

1.41 

1.87 

2.99 

4.67 

3.84 

1.54 

1.23 

1.10 

1.24 

1.03 

m. 

0.89 

4 

3.62 

3.44 

4.05 

5.15 

4.81 

3.23 

2.72 

2.59 

3.07 

3.68 

NR 

2.87 

4 

1.55 

1.91 

3.02 

4.60 

4.01 

1.73 

1.80 

1.01 

1.15 

1.05 

MR 

0.85 

5 

3.91 

3.51 

3.82 

5.30 

4.66 

3.03 

2.75 

2.56 

3.23 

3.74 

MR 

3.31 

5 

1.41 

1.78 

2.71 

4.66 

3.87 

2.15 

1.15 

1.13 

1.16 

1.12 

MR 

1.29 

6 

4.09 

2.89 

4.54 

5.27 

4.59 

2.71 

2.58 

2.77 

3.34 

4.00 

3.30 

3.18 

6 

1.92 

1.92 

3.09 

4.65 

3.73 

1.48 

1.25 

1.36 

1.08 

1.14 

0.55 

1.37 

7 

3.57 

3.26 

4.94 

4.93 

4.52 

2.87 

2.63 

3.08 

3.57 

4.08 

3.14 

2.98 

7 

2.31 

1.94 

3.85 

4.36 

3.77 

1.34 

1.14 

1.43 

1.29 

1.17 

0.50 

1.08 

8 

2.65 

2.93 

5.35 

4.82 

4.61 

2.97 

2.52 

3.08 

3.73 

3.84 

2.88 

3.11 

8 

1.94 

1.91 

4.27 

3.90 

3.74 

1.53 

1.35 

1.31 

1.24 

1.07 

0.60 

1.04 

9 

3.58 

3.19 

5.33 

4.87 

4.37 

2.97 

2.52 

3.17 

3.83 

3.78 

2.45 

3.50 

9 

2.02 

1.93 

4.26 

3.77 

3.59 

1.77 

1.33 

1.60 

1.42 

1.09 

0.46 

1.14 

10 

3.70 

3.41 

4.88 

4.89 

4.30 

2.83 

3.01 

3.60 

4.04 

3.40 

2.52 

3.55 

10 

2.16 

2.04 

3.69 

3.81 

3.60 

1.68 

1.45 

1.90 

1.59 

0.81 

0.44 

1.11 

1 1 

3.68 

3.53 

4.47 

4.88 

4.20 

2.54 

2.98 

3.91 

3.91 

3.20 

2.03 

2.42 

II 

2.29 

2.02 

2.98 

3.80 

3.53 

1.46 

1.41 

1.93 

1.85 

0.76 

0.66 

0.95 

12 

3.75 

3.73 

4.68 

4.66 

4.24 

3.04 

3.07 

4.02 

3.90 

2.82 

2.87 

3.45 

12 

2.48 

2.19 

2.71 

3.74 

3.51 

1.46 

1.41 

1.80 

1.85 

0.67 

0.75 

0.86 

13 

3.81 

3.26 

4.88 

4.81 

4.29 

2.93 

3.30 

3.75 

3.57 

2.42 

3.06 

3.42 

13 

2.38 

1.55 

3.12 

3.63 

3.77 

1.94 

1.27 

1.48 

1.73 

0.51 

0.57 

0.92 

14 

3.70 

3.26 

4.72 

4.90 

4.21 

2.87 

3.45 

3.54 

3.U 

2.49 

3.29 

3.46 

14 

2.54 

1.09 

3.31 

3.72 

3.69 

1.94 

1.54 

1.37 

1.43 

0.55 

0.59 

1.02 

15 

3.96 

3.46 

4.34 

5.02 

3.98 

2.93 

3.74 

3.51 

2.74 

2.89 

3.45 

3.49 

IS 

2.51 

lt09 

3.41 

4.21 

3.33 

2.00 

1.53 

1.28 

1.53 

0.85 

0.52 

0.98 

16 

4.10 

3.42 

5.01 

4.95 

3.87 

3.12 

3.50 

2.82 

3.12 

3.25 

3.48 

3.44 

16 

2.60 

1.18 

3.53 

4.55 

3.10 

2.20 

1.58 

0.80 

1.93 

0.91 

0.79 

1.13 

17 

4.13 

3.13 

4.74 

4.76 

4.42 

3.42 

3.81 

2.57 

3.50 

3.63 

3.38 

3.64 

17 

2.73 

1.09 

3.84 

4.36 

3.52 

2.30 

1.81 

0.98 

2.03 

0.92 

0.66 

1.40 

18 

3.91 

3.01 

4.72 

4.49 

4.31 

3.16 

3.25 

2.39 

3.88 

3.57 

3.18 

3.38 

18 

2.64 

0.95 

3.77 

3.97 

3.45 

1.88 

1.50 

1.25 

2.14 

0.67 

0.59 

1.34 

19 

3.91 

2.65 

4.87 

4.54 

4.65 

3.28 

3.14 

2.58 

3.99 

3.87 

3.23 

3.10 

19 

2.36 

0.89 

4.12 

3.80 

3.41 

1.74 

1.73 

1.49 

2.05 

0.92 

0.88 

1.23 

20 

3.60 

2.35 

5.03 

4.75 

4.42 

3.49 

3.19 

3.00 

4.22 

3.85 

3.10 

2.98 

20 

2.25 

0.72 

4.34 

3.89 

3.50 

2.37 

1.94 

1.75 

2.27 

0.95 

0.78 

1.23 

21 

3.27 

2.44 

5.64 

4.87 

4.34 

3.38 

3.14 

3.55 

4.30 

3.78 

2.78 

3.08 

21 

2.05 

0.77 

4.79 

3.97 

3.14 

1.73 

2.03 

1.48 

2.35 

0.92 

0.57 

1.23 

22 

2.86 

2.53 

5.61 

5.02 

4.55 

3.30 

2.93 

3.33 

4.31 

NR 

2.64 

3.14 

22 

1.86 

0.83 

4.92 

4.04 

3.38 

1.59 

1.63 

1.29 

2.15 

NR 

0.72 

1.26 

23 

2.89 

2.54 

5.72 

5.14 

4.50 

3.15 

2.88 

3.58 

4.19 

NR 

2.50 

2.91 

23 

1.70 

0.89 

5.06 

4.14 

3.50 

1.67 

1.34 

1.34 

1.99 

NR 

0.62 

1.15 

24 

2.87 

2.87 

7.09 

5.41 

4.20 

3.05 

3.20 

3.87 

4.01 

NR 

2.60 

3.69 

24 

1.75 

1.16 

5.18 

4.19 

3.24 

1.68 

1.37 

1.38 

1.79 

NR 

0.74 

1.15 

25 

2.93 

3.36 

5.79 

5.39 

3.72 

2.81 

3.18 

3.85 

3.75 

NR 

2.74 

3.31 

25 

1.71 

1.36 

5.14 

4.47 

3.07 

1.73 

1.30 

1.41 

1.62 

NR 

0.90 

1.33 

26 

2.78 

3.92 

5.94 

5.21 

3.14 

3.64 

3.59 

3.79 

3.54 

NR 

3.26 

3.22 

26 

1.73 

1.63 

5.08 

4.42 

2.53 

1.85 

1.30 

1.19 

1.62 

NR 

1.05 

1.06 

27 

2.42 

3.55 

6.07 

4.98 

3.06 

3.79 

3.49 

3.68 

3.19 

NR 

3.34 

2.31 

27 

1.50 

1.73 

5.15 

4.21 

2.30 

2.66 

1.15 

0.93 

1.49 

NR 

1.01 

1.01 

28 

2.30 

4.24 

6.10 

4.68 

3.21 

3.80 

3.58 

3.08 

2.95 

NR 

1.72 

3.28 

28 

0.59 

1.49 

5.17 

4.02 

2.32 

2.58 

1.16 

0.65 

1.72 

NR 

0.89 

1.08 

29 

2.97 

4.77 

5.93 

4.34 

3.90 

3.34 

2.90 

3.23 

NR 

3.35 

3.37 

29 

0.53 

2.17 

5.15 

3.81 

2.54 

0.89 

0.97 

2.48 

NR 

0.77 

1.70 

30 

3.30 

5.12 

5.73 

4.08 

4.27 

3.03 

2.82 

3.45 

NR 

3.65 

3.80 

30 

1.66 

2.91 

5.01 

3.58 

2.70 

0.64 

1.26 

1.35 

NR 

0.79 

2.29 

31 

3.30 

5.44 

4.12 

3.94 

2.71 

NR 

3.51 

31 

1.77 

4.85 

3.44 

2.11 

1.13 

Wt 

0.86 

MAXIMUM 

4.13 
0.53 

5.12 
0.72 

7.09 

2.71 

5.53 
3.44 

4.89 
2.30 

4.27 
1.34 

3.81 
0.64 

4.02 
0.56 

4.31 
0.92 

NR 
NR 

NR 

NR 

3.80 

0.75 

MAXIMUM 

MINIIMUM 

MINIMUM 

NR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T.  aR., 
M.D.B     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE   HT  1            DATE 

FROM     1        TO 

37  47   12 
Station   lo 

121   18  21 
catcd  on  U.   S. 

SW  3            2S         6E 
Highway  50  bridge,   3.( 

miles   sout 

24.4              12-10-1950 
trwest  of  Lathrop. 

1920-OAR 

1920            1943 

1943 

1943 

1964 
1964 

5.16 
0.00 
3.27 
-0.17 
0.00 

USED 

usees 

USED 

usees 
usees 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION  NAME 

1971 

B95740 

SAM  JOAQUIli  RIVER  AT   BRANDT   BRUXJE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

6.07 
3.18 

6.49 
2.97 

7.91 
4.71 

NR 
NR 

6.76 
3.88 

6.07 
3.03 

6.32 
2.75 

5.98 
2.54 

5.62 
2.54 

6.10 
3.37 

6.62 
2.80 

6.80 
2.90 

' 

2 

6.34 
3.18 

6.67 

3.01 

7.79 
4.74 

NR 
NR 

6.92 
4.04 

5.73 
2.51 

6.02 
2.62 

5.44 
2.49 

5.64 
3.10 

6.34 
3.12 

6.74 
2.86 

7.00 
3.14 

2 

3 

6.72 
3.40 

6.72 
3.16 

7.12 
4.36 

NR 
NR 

6.83 
3.96 

5.75 
2.42 

5.82 
2.63 

5.44 
2.76 

5.95 
3.13 

6.50 
3.00 

7.03 
2.91 

6.64 
2.95 

3 

4 

6.65 
3.50 

6.40 
3.26 

6.62 
4.31 

NR 
NR 

6.76 
3.83 

6.25 
2.82 

5.60 
2.58 

5.65 
2.67 

6.16 
3.00 

6.74 
2.98 

7.08 
2.92 

6.55 
2.99 

4 

5 

6.88 
3.23 

6.42 
3.02 

6.49 
3.90 

NR 
NR 

6.77 
4.80 

5.77 
2.33 

5.77 
3.03 

5.62 
2.91 

6.31 
2.98 

6.90 
3.00 

6.92 
2.88 

6.59 
3.55 

5 

6 

6.90 
3.40 

6.14 
3.11 

6.79 
3.84 

6.84 
4.10 

6.85 
3.78 

5.58 
2.22 

5.72 
2.97 

5.87 
3.20 

6.43 
2.95 

7.11 
3.03 

6.82 
2.83 

6.47 
3.53 

6 

7 

6.37 
3.43 

5.80 
3.11 

7.09 
4.22 

6.96 
4.77 

6.75 
3.83 

5.82 
3.50 

5.68 
3.50 

6.16 
3.21 

6.74 
3.04 

7.24 
3.10 

6.67 
2.83 

6.31 
3.25 

7 

8 

6.41 
2.96 

5.80 
3.03 

7.58 
4.71 

7.10 
3.90 

6.74 
3.74 

5.84 
2.59 

5.69 
3.12 

6.16 
2.96 

6.87 
3.03 

7.10 
3.05 

6.41 
2.84 

6.66 
3.23 

8 

9 

5.64 
3.06 

6.08 
3.15 

7.79 
5.06 

7.26 
3.91 

6.30 
3.78 

5.82 
2.72 

5.70 
2.98 

6.16 
2.88 

6.98 
3.19 

7.00 
3.04 

6.06 
2.76 

6.89 
3.36 

9 

10 

6.56 

3.41 

6.34 
3.46 

7.52 
4.48 

7.29 
4.00 

6.16 
3.55 

5.73 
2.85 

6.05 
3.11 

6.46 
3.08 

7.12 
3.12 

6.73 
2.78 

6.07 
2.79 

6.94 
3.34 

10 

" 

6.51 
3.51 

6.52 
3.38 

7.29 
3.92 

7.29 
4.07 

5.99 
3.55 

5.51 
2.80 

5.99 
2.96 

6.82 
3.26 

6.96 
3.12 

6.41 
2.74 

6.50 
3.21 

6.77 
3.19 

II 

12 

6.58 
3.85 

6.68 
3.45 

7.40 
3.73 

7.17 
4.14 

5.86 
3.60 

6.16 
2.81 

6.08 
2.84 

6.95 
3.25 

6.85 
3.23 

6.05 
2.61 

6.65 
3.26 

5.52 
2.95 

12 

13 

6.67 
3.86 

6.43 
3.32 

7.55 
3.92 

7.16 
4.15 

5.89 
3.70 

5.83 
3.42 

6.33 
2.93 

6.72 
2.93 

6.49 
3.12 

5.87 
2.58 

5.16 
3.08 

6.67 
2.92 

13 

14 

6.66 
3.99 

6.43 
2.72 

7.30 
4.00 

6.73 
4.14 

6.08 
3.85 

5.60 
2.97 

6.46 
3.08 

6.58 
2.89 

6.05 
2.70 

5.29 
2.82 

6.79 
2.93 

6.71 
3.09 

14 

IS 

6.85 
3.86 

6.60 
2.72 

6.55 
3.91 

6.47 
4.25 

6.25 
3.95 

5.63 
2.93 

6.63 
3.09 

6.46 
3.04 

5.73 
2.72 

6.30 
3.35 

6.89 
2.89 

6.66 
3.11 

15 

16 

6.97 
3.75 

6.47 
2.81 

7.36 
4.03 

6.28 
4.31 

6.17 
3.78 

5.78 
3.05 

6.54 
3.23 

5.78 
2.32 

6.00 
3.02 

6.62 
3.25 

6.92 
2.91 

6.70 
3.40 

16 

17 

7.00 
3.73 

6.16 
2.73 

6.76 
4.32 

6.25 
4.18 

6.63 
4.06 

6.08 
3.22 

6.68 
3.37 

5.39 
2.32 

6.40 
3.55 

7.01 
3.18 

6.81 
2.86 

6.90 
3.70 

17 

18 

6.78 
3.62 

6.01 
2.60 

6.43 
4.12 

6.25 
4.05 

6.26 
3.52 

5.89 
2.69 

5.92 
2.69 

5.32 
2.53 

6.84 
3.52 

6.90 
2.81 

6.70 
2.91 

6.71 
3.61 

18 

19 

6.80 
3.37 

5.51 
2.60 

6.67 
4.20 

6.45 
4.08 

6.81 
3.59 

6.03 
2.68 

5.82 
2.94 

5.67 
2.85 

6.99 
3.33 

7.07 
2.96 

6.78 
3.17 

6.30 
3.48 

19 

20 

6.44 
3.34 

5.42 
2.47 

6.73 
4.41 

6.72 
4.17 

6.55 
3.37 

6.30 
2.82 

5.99 
3.28 

6.11 
3.34 

7.11 
3.36 

7.17 
3.11 

6.53 
3.02 

6.46 
3.52 

20 

21 

6.14 
3.17 

5.62 
2.62 

7.34 
5.00 

6.88 
4.11 

6.51 
3.41 

6.20 
2.82 

6.00 
3.09 

6.80 
3.38 

7.19 
3.37 

7.18 
3.17 

6.30 
2.95 

6.47 
3.70 

21 

22 

5.72 
3.08 

5.71 
2.75 

7.10 
4.96 

7.06 
5.01 

6.93 
4.49 

6.17 
2.89 

5.85 
3.10 

6.54 
2.99 

7.26 
3.40 

7.02 
3.07 

6.13 
3.04 

6.40 
3.61 

22 

23 

5.74 
2.91 

5.70 
2.81 

6.95 
4.77 

7.29 
4.18 

6.89 
3.73 

6.14 
2.97 

5.93 
3.03 

6.90 
3.19 

7.17 
3.25 

6.82 
3.02 

5.86 
2.91 

6.44 
3.42 

23 

24 

5.72 
3.10 

6.02 
3.15 

7.23 
5.29 

7.55 
4.22 

6.67 
3.59 

6.11 
3.53 

6.33 
3.11 

7.06 
3.16 

7.01 
3.14 

6.59 
2.97 

6.01 
3.10 

6.78 
3.37 

24 

25 

5.81 
3.04 

6.50 
3.65 

7.21 
4.69 

7.46 
4.39 

6.17 
3.70 

5.83 
3.05 

6.36 
2.88 

7.06 
3.22 

6.80 
3.16 

6.44 
3.02 

6.29 
3.41 

6.58 
3.46 

25 

26 

5.61 

3.10 

7.04 
3.44 

7.46 
4.57 

7.28 
4.32 

5.52 
3.18 

6.35 
3.16 

6.68 
2.90 

7.02 
3.01 

6.53 
2.98 

6.06 
2.99 

6.58 
3.59 

6.54 
3.12 

26 

27 

5.38 
2.90 

6.74 
3.44 

7.77 
4.68 

7.15 
4.22 

5.59 
2.95 

6.50 
3.71 

6.63 
2.88 

6.83 
2.74 

6.18 
2.99 

5.90 
2.94 

6.63 
3.55 

6.34 
3.00 

27 

28 

5.41 
2.48 

7.40 
3.17 

7.82 
4.75 

6.84 
4.14 

5.92 
3.22 

6.52 
3.56 

6.68 
2.86 

6.22 
2.42 

5.96 
2.89 

5.98 
2.94 

6.63 
3.28 

5.56 
2.85 

28 

29 

5.% 
2.45 

7.84 
3.88 

7.66 
4.81 

6.40 
4.01 

6.75 
3.57 

6.42 
2.66 

5.95 
2.57 

5.36 
3.16 

6.12 
3.25 

6.78 
3.05 

6.43 
3.04 

29 

30 

6.31 
2.97 

7.98 
4.49 

NR 
NR 

6.20 
3.82 

7.22 
4.02 

6.03 
2.37 

5.80 
2.83 

6.15 
3.12 

4.62 
2.99 

5.40 
2.93 

6.86 
3.63 

30 

31 

6.36 

3.11 

NR 
NR 

6.40 
3.73 

6.73 
3.19 

5.82 
2.53 

6.31 
2.82 

6.85 
2.98 

31 

MAXIMUM 

7.00 
2.45 

7.98 

2.47 

NR 

NR 

NR 
NR 

6.93 
2.95 

7.22 
2.22 

6.68 

2.37 

7.06 
2.32 

7.26 
2.54 

7.24 
2.58 

7.08 
2.76 

7.00 
2.85 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR   -   No   record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

3F  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  SR., 
M.D.B.  a  M. 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37  51  53 
Station    lo 

121   19   18 
caced  on  Bowma 

NW  9            IS         6E 
n  Road  between  Roberts 

Island  and 

19.5 
leclaaatio 

12-10-1950 
(I  District   17. 

MaxiBum  of  record 

JULY  40-SEFT  66 
JAM     68-IMIE 

is  maximuB  recorded 

1940            1952 

1952 

1952 

1964 
1964 

stage   --   record   nc 

-3.61 
-3.79 
-0.58 
-3.34 
-3.00 

t  couplet 

usees 
usees 

USED 

usees 
usees 

e   in 

December   1955.      Station  was  discontinued  October   1,    1966,   and  reactivated  January  2,    1968 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95660 

STOCKTON   SHIP   CHAMKEL   AT    tURMS    CUTOFF 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

6.23 
2.78 

6.61 
2.10 

7.89 
3.47 

NR 
NR 

6.58 
2.76 

6.07 
2.05 

5.38 
2.00 

6.15 
1.98 

5.77 
2.09 

6.30 
2.98 

5.20 
2.54 

7.68 
2.43 

1 

2 

6.50 
2.72 

6.80 
2.12 

7.73 
3.60 

NR 
NR 

6.76 
2.66 

5.75 
1.51 

6.07 
1.92 

5.62 
1.92 

5.82 
2.82 

6.55 
2.70 

7.01 
2.54 

7.20 
2.60 

2 

3 

6.87 
2.94 

6.83 
2.28 

7.04 
3.07 

NR 
NR 

6.61 
2.33 

5.80 
1.52 

5.88 
1.98 

5.63 
2.21 

6.16 
2.71 

6.73 
2.56 

7.25 
2.57 

6.89 
2.40 

3 

4 

6.79 
3.00 

6.30 
2.40 

6.54 
3.08 

W 
NR 

6.58 
2.22 

6.36 
1.98 

5.66 
1.98 

5.83 
2.16 

6.39 
2.50 

6.95 

2.47 

7.36 
2.65 

6.82 
2.57 

4 

5 

7.02 
2.71 

6.43 
2.17 

NR 
NR 

NR 
NR 

6.61 
2.21 

5.72 
1.36 

5.92 
2.55 

5.81 
2.49 

6.56 
2.41 

7.14 
2.50 

7.23 
2.56 

6.85 
3.05 

5 

6 

6.84 
2.74 

6.11 
2.21 

NR 
NR 

6.55 
2.21 

6.70 
2.28 

5.61 
1.33 

5.91 
2.52 

5.07 
2.73 

6.68 
2.38 

7.36 
2.50 

7.17 
2.50 

6.68 
3.05 

6 

7 

6.31 
2.45 

5.79 
2.22 

NR 
NR 

6.75 
2.24 

6.61 
3.97 

5.89 
1.74 

5.90 
2.62 

6.37 
2.68 

6.98 
2.44 

7.52 
2.61 

7.03 
2.53 

6.57 
2.77 

7 

8 

6.35 
1.96 

5.79 
2.17 

NR 
NR 

6.95 
2.33 

5.55 
2.19 

5.87 
1.86 

5.84 
2.62 

6.35 
2.33 

7.12 
2.47 

7.41 
2.55 

6.74 
2.48 

6.97 
2.70 

8 

9 

5.59 
2.09 

6.12 
2.37 

7.64 
3.22 

7.12 
4.17 

6.11 
2.25 

5.86 
2.86 

5.85 
2.51 

6.29 
2.12 

7.27 
2.64 

7.31 
2.53 

5.38 
2.46 

7.16 
2.83 

9 

10 

6.54 
2.53 

6.39 
2.50 

7.39 
4.13 

7.18 
2.47 

5.95 
1.96 

5.80 
2.03 

6.22 
2.54 

6.55 
2.25 

7.36 
2.44 

7.05 
2.23 

6.44 
2.58 

7.13 
2.79 

10 

1 1 

6.47 
2.61 

6.58 
2.58 

7.30 
2.87 

7.19 
2.61 

5.79 
2.02 

5.60 
2.04 

6.14 
2.31 

6.92 
2.48 

7.15 
2.36 

5.70 
2.21 

6.88 
3.07 

6.93 
2.68 

II 

12 

6.54 
3.03 

6.73 
3.45 

7.38 
2.76 

7.06 
2.75 

5.60 
2.12 

6.35 
2.14 

6.22 
2.19 

7.06 
2.49 

6.96 
2.52 

6.34 
2.15 

7.02 
3.02 

6.79 
2.41 

12 

13 

6.66 

3.U 

6.61 
2.30 

7.48 
2.84 

7.02 
2.90 

5.62 
2.24 

5.89 
2.77 

6.52 

2.35 

6.86 
2.23 

6.57 
2.40 

6.21 
2.19 

7.12 
2.79 

5.76 
2.36 

13 

14 

6.83 
3.28 

6.64 
2.03 

7.18 
2.87 

5.47 
2.81 

5.84 
2.47 

5.52 
2.21 

5.62 
2.41 

6.74 
2.22 

6.10 
1.95 

6.68 
2.55 

7.17 
2.62 

6.84 
2.53 

14 

15 

6.86 
3.01 

6.79 
2.04 

6.54 
2.68 

6.14 
2.62 

5.09 
2.88 

5.61 
2.06 

6.70 
2.35 

6.58 
2.54 

5.55 
1.99 

5.98 
3.10 

5.70 
2.50 

6.82 
2.60 

15 

16 

6.97 
2.76 

6.60 
2.14 

7.19 
2.91 

5.91 
2.57 

5.04 
2.78 

5.74 
2.18 

6.62 
2.61 

5.86 
1.66 

6.11 
2.33 

5.46 
2.91 

7.17 
2.49 

6.89 
2.94 

16 

17 

6.99 
2.65 

6.24 
2.07 

6.60 
3.08 

5.93 
2.52 

6.45 
2.89 

6.02 
2.26 

6.71 
2.69 

5.42 
1.63 

6.49 
2.92 

7.35 
2.82 

7.09 
2.46 

7.09 
3.24 

17 

18 

6.76 
2.51 

6.09 
1.99 

6.26 
2.81 

5.04 
2.69 

6.07 
2.13 

5.87 
1.78 

5.88 
1.92 

5.46 
1.92 

7.02 
2.88 

7.20 
2.36 

7.00 
2.55 

5.89 
3.15 

18 

19 

6.80 
2.30 

5.54 
2.02 

NR 
NR 

6.27 
3.00 

6.55 
2.07 

5.98 
1.82 

5.79 
2.20 

5.82 
2.22 

7.16 
2.62 

7.35 
2.49 

7.09 
2.84 

6.47 
2.99 

19 

20 

6.41 
2.34 

5.58 
1.96 

NR 
NR 

5.56 
2.85 

6.35 
1.82 

6.27 
1.97 

5.01 
2.54 

6.30 
2.79 

7.23 
2.47 

7.47 
2.69 

6.81 
2.65 

6.66 
3.09 

20 

21 

6.11 
2.19 

5.79 
2.19 

NR 
NK 

5.70 
2.59 

5.36 
1.88 

6.23 
2.03 

6.07 
2.33 

7.08 
2.83 

7.29 
2.41 

7.50 
2.76 

6.58 
2.64 

6.66 
3.32 

21 

22 

5.69 
2.28 

5.91 
2.37 

NR 
NK 

6.94 
2.73 

6.79 
2.27 

6.25 
2.10 

5.95 
2.48 

6.86 
2.39 

7.40 
2.63 

7.35 
2.69 

6.42 
2.70 

6.56 

3.17 

22 

23 

5.73 
2.10 

5.88 
2.46 

NR 
NR 

7.13 
2.68 

6.71 
3.50 

6.25 
2.18 

6.16 
2.47 

7.24 
2.51 

7.35 
2.52 

7.17 
2.68 

6.10 
2.58 

5.55 
2.93 

23 

24 

5.75 
2.35 

6.20 
2.69 

NR 
NR 

7.38 
4.57 

6.59 
2.11 

6.25 
2.30 

5.59 
2.52 

7.43 
2.54 

7.18 
2.49 

6.92 
2.63 

5.28 
2.85 

6.90 
2.89 

a* 

25 

5.81 
2.32 

6.72 
2.89 

NR 
NR 

7.24 
2.73 

5.99 
2.49 

5.98 
2.48 

5.64 
2.21 

7.38 
2.56 

7.00 
2.57 

6.72 
2.69 

6.56 
3.13 

6.67 
2.91 

2S 

26 

5.57 
2.39 

7.22 
2.80 

NR 
NR 

7.07 
2.59 

5.39 
1.90 

6.43 
3.06 

6.97 
2.20 

7.35 
2.40 

6.66 
2.33 

5.32 
2.70 

6.83 
3.30 

6.63 
2.60 

26 

27 

5.38 
2.03 

6.97 
3.85 

NR 
NR 

6.96 
2.55 

5.58 
1.86 

6.50 
2.75 

6.91 
2.25 

7.14 
2.16 

6.29 
2.49 

6.20 
2.70 

6.83 
3.25 

6.33 
2.44 

27 

28 

5.69 
2.01 

7.67 
2.61 

NR 
NR 

6.65 
2.58 

5.95 
2.30 

6.55 
2.55 

6.93 
2.27 

6.49 
1.83 

6.01 
2.29 

5.28 
2.82 

6.76 
2.93 

6.39 
2.23 

28 

29 

6.05 
2.84 

7.92 
3.21 

NR 
NR 

6.21 
2.56 

6.80 
2.62 

6.64 
2.09 

6.14 
1.98 

6.11 
2.31 

5.39 
3.06 

6.89 
2.65 

5.68 
2.19 

29 

30 

6.41 
2.14 

8.05 
3.39 

NR 
NR 

6.02 
2.46 

7.34 
3.21 

6.22 
1.82 

5.92 
2.25 

4.94 
2.76 

6.55 
2.79 

6.98 
2.50 

6.84 
2.72 

30 

31 

6.47 

2.27 

NR 
NR 

6.25 
2.49 

6.78 

2.24 

6.00 
1.96 

6.84 
2.60 

5.63 

2.53 

31 

MAXIMUM 

7.02 
1.96 

8.05 

1.95 

NR 
NR 

NR 
NR 

6.79 
1.82 

7.34 
1.33 

6.97 

1.82 

7.43 
1.63 

7.40 
1.96 

7.52 

2.15 

7.35 

2.46 

7.58 

2.19 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T.  SR., 
MOB     a  M 

DISCHARGE 

GAGE   HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM      1         TO 

37   57  46 

121  21   54 

SU  6            Ui         6E 

10.3 

12-26-1955 

HAY    1940- DATE 

1940            1963 
1943            1945 

1945  1946 

1946  1951 
1951 

1964 
1964 

-4.22 
-4.39 
-4.70 
-3.00 
-3.02 
-3.53 
-3.00 

usees 
usees 
usees 
usees 
usees 
usees 
usees 

Station  located  on  north  end  of  Rou^  and  Ready  laland,  approxiaately  0.4  mile  above  Burns  Cutoff. 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95620 

SAK  JQAQUm  RIVER  AT  RISDGE   PUMP 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.06 
-0.25 

NR 

m 

4.74 
0.45 

3.21 
-0.57 

3.44 
-0.28 

2.91 
-1.00 

3.24 
-1.02 

3.01 
-1.04 

2.62 
-0.95 

3.14 
-0.10 

2.04 
-0.57 

3.80 
-0.60 

1 

2 

m 

NK 

HR 
NR 

4. 38 
0.57 

3.49 
-0.31 

3.60 
-0.41 

2.61 
-1.52 

2.93 
-1.11 

2.48 
-1.11 

2.67 
-0.22 

3.40 
-0.38 

3.85 
-0.55 

4.02 
-0.44 

2 

3 

NR 

NR 
NR 

3.93 
0.05 

2.81 
-0.81 

3.45 
-0.70 

2.66 
-1.53 

2.73 
-1.04 

2.46 
-0.82 

3.00 
-0.32 

3.57 
-0.49 

4.08 
-0.55 

3.70 
-0.65 

3 

4 

NR 

NR 

3.40 
0.04 

2.95 
-0.86 

3.42 
-0.83 

3.18 
-1.05 

2.52 
-1.04 

2.69 
-0.87 

3.24 
-0.53 

3.80 
-0.59 

4.19 
-0.53 

3.64 
-0.53 

4 

5 

NR 
NR 

■t 

HR 

3.26 
-0.31 

3.30 
-0.63 

3.49 
-0.80 

2.58 
-1.68 

2.76 
-0.50 

2.65 
-0.52 

3.42 
-0.61 

3.97 
-0.55 

4.05 
-0.56 

3.67 
0.01 

5 

6 

NR 
NR 

2.97 
-0.80 

3.45 
-0.25 

3.38 
-0.82 

3.55 
-0.74 

2.46 
-1.71 

2.77 
-0.50 

2.90 
-0.29 

3.53 
-0.64 

4.20 
-0.54 

3.99 
-0.59 

3.50 
0.03 

6 

7 

2.64 
-0.80 

3.79 
0.01 

3.60 
-0.79 

3.46 
0.91 

2.75 
.-1.28 

2.75 
-0.41 

3.21 
-0.35 

3.83 
-0.60 

4.36 
-0.42 

3.86 
-0.56 

3.39 
-0.26 

7 

8 

NR 

2.64 
-1.29 

4.23 
0.57 

3.78 
-0.70 

3.39 
-0.82 

2.70 
-1.14 

2.69 
-0.38 

3.20 
-0.66 

3.97 
-0.59 

4.24 
-0.50 

3.56 
-0.60 

3.76 
-0.32 

8 

9 

NR 
NR 

2.95 
-0.64 

4.44 
0.18 

3.96 
1.11 

2.95 
-0.77 

2.71 
-1.01 

2.70 
-0.51 

3.14 
-0.90 

4.U 
-0.39 

4.15 
-0.51 

3.21 
-0.62 

3.98 
-0.20 

9 

10 

MR 
NR 

3.22 
-0.52 

4.23 
1.08 

4.03 
-0.56 

2.81 
-1.05 

2.62 
-0.26 

3.06 
-0.48 

3.42 
-0.76 

4.21 
-0.62 

3.87 
-0.79 

3.26 
-0.51 

3.96 
-0.25 

10 

II 

NR 

3.42 
-0.43 

4.13 
-0.15 

4.05 
-0.44 

2.66 
-1.00 

2.44 
-1.01 

2.99 
-0.71 

3.77 
-0.55 

3.98 
-0.70 

3.53 
-0.83 

3.69 
0.00 

3.76 
-0.35 

II 

12 

W 
NR 

3.55 
0.39 

4.21 
-0.26 

3.92 
-0.26 

2.46 
-0.92 

3.19 
-0.87 

3.06 
-1.08 

3.88 
-0.54 

3.83 
-0.57 

3.17 
-0.87 

3.84 
-0.05 

3.62 
-0.62 

12 

13 

NR 

3.46 
-0.73 

4.32 
-0.18 

3.88 
-0.09 

2.46 
-0.81 

2.74 
-0.27 

3.37 
-0.67 

3.71 
-0.80 

3.45 
-0.70 

3.03 
-0.83 

3.94 
-0.29 

2.59 
-0.67 

13 

14 

m 

NR 

3.48 
-0.96 

4.05 
-0.15 

3.36 
-0.20 

2.69 
-0.58 

2.48 
-0.83 

3.47 
-0.63 

3.59 
-0.83 

2.94 
-1.09 

3.51 
-0.49 

4.00 
-0.45 

3.66 
-0.51 

14 

15 

Ml 

3.61 
-0.97 

3.51 
-0.34 

3.00 
-0.40 

2.94 
-0.16 

2.46 
-0.98 

3.56 
-0.69 

3.44 
-0.52 

2.94 
-1.05 

3.81 
0.06 

2.53 
-0.55 

3.64 
-0.43 

15 

16 

NR 
NR 

3.43 
-0.87 

4.06 
-0.11 

2.75 
-0.48 

2.88 
-0.27 

2.59 
-0.89 

3.52 
-0.47 

2.70 
-1.36 

2.12 
-0.75 

2.28 
-0.13 

4.00 
-0.58 

3.71 
-0.10 

16 

17 

IK 
NR 

3.09 
-0.95 

3.46 
0.06 

2.76 
-0.53 

3.31 
-0.15 

2.88 
-0.82 

3.57 
-0.39 

2.26 

-1.40 

3.36 
-0.15 

4.18 
-0.20 

3.91 
-0.61 

3.91 
0.19 

17 

18 

NR 
NR 

2.94 
-1.03 

3.15 
-0.20 

2.87 
-0.36 

2.92 
-0.90 

2.73 
-1.26 

2.74 
-1.16 

2.29 
-1.11 

3.85 
-0.23 

4.04 
-0.67 

3.83 
-0.54 

3.70 
0.11 

18 

19 

W 

NR 

2.40 
-1.00 

3.27 
-0.23 

3.11 
-0.05 

3.34 
-0.98 

2.84 
-1.21 

2.66 
-0.90 

2.69 
-0.78 

3.99 
-0.45 

4.18 
-0.54 

3.91 
-0.25 

3.29 
-0.04 

19 

20 

NR 
NR 

2.40 
-1.07 

3.38 
-0.06 

3.42 
-0.19 

3.13 
-1.20 

3.13 
-1.13 

2.82 
-0.48 

3.14 
-0.24 

4.06 
-0.58 

4.30 
-0.^ 

3.64 
-0.42 

3.48 
0.05 

20 

21 

NR 

NR 

2.64 
-0.84 

3.94 
0.77 

3.55 
-0.36 

3.20 
-1.14 

3.08 
-0.99 

2.91 
-0.66 

3.91 
-0.20 

4.U 
-0.62 

4.32 
-0.27 

3.40 
-0.45 

3.47 
0.28 

21 

22 

NR 

2.76 
-0.66 

3.62 
0.18 

3.76 
-0.37 

3.65 
-0.76 

3.09 
-0.92 

2.79 
-0.52 

3.70 
-0.64 

4.23 
-0.46 

4.17 
-0.36 

3.24 
-0.38 

3.37 
0.13 

22 

23 

NR 
NR 

2.71 
-0.56 

3.40 
-0.19 

3.97 
-0.35 

3.54 
0.41 

3.08 
-0.88 

2.99 
-0.54 

4.08 
-0.44 

4.18 
-0.57 

4.00 
-0.37 

2.94 
-0.48 

3.48 
-0.12 

23 

24 

NR 
iBt 

3.05 
-0.35 

3.72 
-0.32 

4.21 
1.49 

3.42 
-0.90 

3.07 
-0.69 

3.43 
-0.52 

4.29 
-0.48 

4.01 
-0.64 

3.75 
-0.41 

3.11 
-0.25 

3.74 
-0.15 

a« 

25 

NR 

HR 

3.56 
-0.34 

3.71 
-0.52 

4.07 
-0.30 

2.82 
-0.74 

2.83 
-0.51 

3.47 
-0.79 

4.23 
-0.40 

3.83 
-0.53 

3.55 
-0.37 

3.38 
0.04 

3.50 
-0.13 

25 

26 

NR 

4.04 
-0.22 

4.00 
1.30 

3.89 
-0.45 

2.23 
-1.14 

3.26 
-0.18 

3.80 
-0.80 

4.18 
-0.63 

3.50 
-0.76 

3.14 
-0.37 

3.66 
0.24 

3.47 
-0.45 

26 

27 

NR 
NR 

3.84 
0.85 

4.33 
-0.39 

3.79 
-0.48 

2.36 
-1.15 

3.34 
-0.27 

3.74 
-0.76 

4.02 
-0.80 

3.13 
-0.64 

3.04 
-0.38 

3.66 
0.19 

3.18 
-0.62 

27 

ee 

4.53 
-0.35 

4.36 
-0.29 

3.49 
-0.45 

2.80 
-0.71 

3.39 
-0.43 

3.78 
-0.73 

3.31 
-1.20 

2.85 
-0.85 

3.11 
-0.28 

3.61 
-0.14 

3.26 
-0.82 

28 

29 

NR 
NR 

4.77 
0.17 

4.23 
-0.18 

3.08 
-0.47 

3.66 
-0.40 

3.49 
-0.92 

2.99 
-1.06 

2.93 
-0.76 

3.23 
-0.04 

3.73 
-0.40 

2.52 
-0.86 

29 

30 

NR 

NR 

4.88 
0.35 

3.90 
-0.35 

2.86 
-0.56 

4.16 
0.14 

3.08 
-1.21 

2.75 
-0.86 

1.80 
-0.33 

3.39 
-0.31 

3.81 
-0.55 

3.68 
-0.41 

30 

31 

NR 
NR 

3.58 

-0.66 

3.10 
-0.54 

3.57 
-0.78 

2.86 

-1.12 

3.68 

-0.51 

2.46 
-0.52 

31 

MAXIMUM 

NR 
NR 

XR 
NR 

4.74 
-0.66 

4.21 
-0.86 

3.65 
-1.20 

4.16 
-1.71 

3.80 
-1.21 

4.29 
-1.40 

4.23 
-1.09 

4.36 
-0.87 

4.19 
-0.62 

4.02 
-0.86 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -   No   record. 


1/4  SEC     T.  8R., 
M.D.B.   a  M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF. 
DATUM 


121  25  06         NH  27 


JOUr  1939- DATE 


1939 
1940 
1940 


Station  located  on  Rindga  Tract  at  FourteenBllc  Slough  near  Junction  with  Stockton  Ship  Channel,  8  mile*  northwest  of  Stockton. 


-2.2  USED 

0.00  OSCCS 

3.00  OSED 

-0.52  usees 

0.00  usees 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATtR 
YEAR 

STATION 
NUMBCR 

STATION   NAME 

1971 

B95580 

SAN  JOAQUIN   RIVER  AT   VENICE    ISLAND 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMeCR 

DATE 

1 

5.92 
3.08 

5.30 
2.19 

7.60 
3.53 

5.08 
2.51 

5.25 
2.79 

5.73 
2.00 

6.11 
2.07 

5.88 
2.05 

5.47 
2.U 

4.52 
2.98 

4.94 
2.50 

6.57 
2.47 

1 

2 

6.19 
2.80 

6.50 
2.19 

7.45 
3.50 

5.17 
2.73 

6.42 
2.68 

5.47 
1.56 

5.80 
1.94 

5.33 
1.91 

5.52 
2.77 

6.26 
2.70 

6.72 
2.54 

6.88 
2.64 

2 

3 

6.55 
3.01 

6.57 
2.35 

6.83 
3.15 

5.58 
2.19 

6.30 
2.37 

5.51 
1.56 

5.61 
2.03 

5.32 
2.29 

5.88 
2.74 

6.44 
2.57 

6.95 
2.55 

5.55 
2.44 

3 

4 

6.48 
3.07 

6.26 
2.48 

5.29 
3.18 

5.77 
2.19 

6.27 
2.26 

6.01 
2.03 

5.40 
2.05 

5.55 
2.21 

5.09 
2.53 

6.66 
2.49 

7.05 
2.57 

6.48 
2.57 

4 

5 

6.74 
2.78 

6.19 
2.31 

6.07 
2.72 

5.13 
2.43 

5.32 
2.27 

5.42 
1.38 

5.59 
2.60 

5.48 
2.56 

5.25 
2.47 

6.84 
2.52 

6.91 
2.53 

6.50 
3.11 

5 

6 

6.58 
2.80 

5.85 
2.24 

6.28 
2.82 

5.22 
2.25 

5.41 
2.33 

5.32 
1.39 

5.60 
2.60 

5.74 
2.79 

6.39 
2.45 

7.06 
2.56 

6.85 
2.50 

6.34 
3.13 

6 

7 

6.07 
2.46 

5.50 
2.30 

5.64 
3.07 

6.45 
2.28 

5.31 
2.25 

5.50 
1.82 

5.59 
2.57 

5.06 
2.76 

6.69 
2.47 

7.22 
2.57 

6.70 
2.53 

6.22 
2.85 

7 

8 

6.09 
2.02 

5.49 
2.24 

7.07 
3.65 

5.63 
2.40 

6.24 
3.62 

5.55 
1.86 

5.53 
2.71 

6.04 
2.42 

5.82 
2.50 

7.09 
2.57 

6.41 
2.48 

6.59 
2.78 

8 

9 

5.29 
2.15 

5.80 
2.46 

7.26 
3.25 

6.81 
2.53 

5.80 
2.31 

5.54 
2.11 

5.55 
2.57 

5.98 
2.18 

6.98 
2.71 

7.00 
2.55 

6.07 
2.49 

6.81 
2.92 

9 

10 

6.27 
2.58 

5.07 
2.61 

7.04 
2.94 

5.88 
4.28 

5.65 

2.04 

5.45 
2.12 

5.90 
2.59 

5.24 
2.32 

7.07 
2.49 

6.73 
2.30 

5.11 
2.60 

6.81 
2.86 

10 

II 

6.19 
2.69 

6.27 
2.53 

5.99 
4.21 

6.92 
2.70 

5.49 
2.09 

5.28 
2.27 

5.83 
2.33 

5.52 
2.53 

6.84 
2.39 

6.38 
2.27 

6.55 
3.08 

6.62 
2.76 

II 

12 

6.23 
3.06 

5.36 
2.37 

7.07 
2.84 

6.83 
2.83 

5.30 
2.20 

6.04 
2.99 

5.91 
2.24 

5.76 
2.53 

6.56 
2.42 

6.02 
2.23 

6.68 
3.05 

6.49 
2.47 

12 

13 

6.32 
3.18 

5.30 
2.33 

7.17 
2.92 

5.72 
3.02 

5.29 
2.22 

5.60 
2.81 

6.22 
2.28 

6.55 
2.29 

5.32 
2.34 

5.89 
2.27 

6.80 
2.81 

5.45 
2.42 

13 

14 

6.50 
3.36 

5.32 
2.U 

6.89 
2.95 

6.25 
2.91 

5.53 
2.51 

5.35 
2.29 

6.32 

2.43 

6.45 
2.24 

5.79 
2.00 

6.36 
2.60 

6.87 
2.65 

6.53 
2.58 

14 

15 

5.52 
3.12 

5^47 
2.15 

5.55 
2.75 

5.85 
2.70 

5.80 
2.95 

5.30 
2.08 

6.44 
2.39 

6.32 
2.47 

5.79 
2.03 

6.67 
3.15 

5.39 
2.55 

6.50 
2.56 

15 

16 

6.71 
2.85 

6.29 
2.22 

6.92 
2.98 

5.59 
2.58 

5.74 
2.76 

5.45 
2.16 

5.38 
2.55 

5.54 
1.68 

4.97 
2.34 

5.14 
2.96 

6.87 
2.52 

6.57 
2.98 

16 

17 

6.68 
2.73 

5.95 
2.15 

5.35 
3.13 

5.58 
2.53 

6.17 
2.92 

5.71 
2.17 

6.42 
2.69 

5.09 
1.65 

5.20 
2.94 

7.04 
2.89 

6.77 
2.49 

6.75 
3.27 

17 

18 

6.46 
2.59 

5.82 
2.05 

6.09 
2.89 

5.72 
2.58 

5.80 
2.19 

5.60 
1.82 

5.60 
1.88 

5.15 
1.92 

5.70 
2.88 

6.90 
2.43 

6.67 
2.56 

6.54 
3.20 

18 

19 

5.52 
2.38 

5.32 
2.09 

6.12 
2.79 

5.97 
2.89 

6.18 
2.06 

5.71 
1.86 

5.53 
2.21 

5.52 
2.33 

6.84 
2.64 

7.05 
2.54 

6.75 
2.86 

6.14 
3.06 

19 

20 

6.15 
2.42 

5.25 
2.01 

5.24 
2.99 

5.25 
2.85 

5.96 
1.84 

6.00 
1.97 

5.69 
2.60 

5.98 
2.84 

6.92 
2.48 

7.15 
2.75 

6.49 
2.64 

5.32 
3.17 

20 

21 

5.87 
2.23 

5.53 
2.24 

6.77 
3.84 

6.41 
2.70 

5.07 
1.94 

5.97 
2.08 

5.76 
2.41 

5.59 
2.84 

6.98 
2.48 

7.19 
2.81 

5.25 
2.62 

6.29 
3.35 

21 

22 

5.42 
2.34 

5.54 
2.42 

6.45 
3.24 

6.59 
2.64 

5.49 
2.34 

5.95 
2.17 

5.54 
2.59 

6.52 
2.45 

7.08 
2.59 

7.03 
2.73 

6.09 
2.69 

5.22 
3.22 

22 

23 

5.47 
2.13 

5.57 
2.51 

6.24 
2.86 

6.83 
2.73 

5.36 
2.21 

5.94 
2.24 

5.83 
2.54 

6.92 
2.58 

7.03 
2.48 

5.85 
2.71 

5.79 
2.52 

6.33 
2.97 

23 

24 

5.42 
2.39 

5.92 
2.75 

5.57 
2.75 

7.07 
2.75 

5.23 
2.52 

5.89 
2.39 

5.26 
2.50 

7.09 
2.52 

6.90 
2.45 

6.60 
2.68 

5.94 
2.85 

6.61 
2.93 

24 

25 

5.48 
2.39 

5.43 
2.98 

5.56 
2.56 

5.90 
4.28 

5.63 
3.30 

5.72 
2.50 

6.29 
2.30 

7.07 
2.55 

6.69 
2.51 

6.39 
2.72 

6.24 
3.12 

6.36 
2.96 

25 

26 

5.24 
2.39 

6.88 
2.88 

5.84 
2.68 

5.73 
2.54 

5.07 
1.89 

6.10 
3.03 

6.63 
2.31 

7.05 
2.45 

5.35 
2.33 

5.01 
2.71 

6.50 
3.32 

5.35 
2.53 

26 

27 

5.07 
2.10 

6.77 
2.98 

7.17 
4.52 

5.63 
2.50 

5.19 
1.94 

5.17 
2.80 

6.61 
2.32 

6.92 
2.35 

6.00 
2.39 

5.91 
2.71 

6.51 
3.26 

6.07 
2.47 

27 

28 

5.25 
2.05 

7.35 
4.64 

7.20 
2.78 

6.33 
2.65 

5.54 
2.40 

6.22 
2.62 

6.64 
2.35 

5.17 
1.90 

5.71 
2.22 

5.98 
2.78 

6.49 
2.95 

6.14 
2.26 

28 

29 

5.73 
2.25 

7.52 
3.21 

7.07 
2.93 

5.91 
2.61 

6.47 
2.69 

6.34 
2.12 

5.87 
2.01 

5.78 
2.30 

6.11 
3.04 

6.61 
2.68 

6.54 
2.22 

29 

30 

6.16 
3.28 

7.75 
3.44 

6.75 
2.73 

5.69 
2.47 

6.99 
3.18 

5.94 
1.85 

5.69 
2.28 

5.01 
2.72 

6.28 
2.76 

6.68 
2.52 

5.41 
2.65 

30 

31 

5.16 

2.36 

6.41 
2.58 

5.92 
2.45 

6.42 

2.30 

5.55 

2.00 

6.55 
2.57 

5.32 

2.52 

31 

MAXIMUM 

6.74 
2.02 

7.76 
2.01 

7.50 
2.55 

7.07 
2.19 

6.49 
1.84 

6.99 
1.38 

6.64 
1.85 

7.09 
1.55 

7.08 
2.00 

7.22 
2.23 

7.05 
2.48 

5.88 
2.22 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  SR., 
MOB     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS            GAGE  HT               DATE 

FROM     1        TO 

38  03  01 
Station   lo 

121   29  45 
catcd  on  Llttl 

NE    2              2N           4E 
t  Connection  Slough  on 

12-25-1955 
toplre  Tract,   0.7  aile  south  of  Venic 

e   Island  Ferry. 

OCT    1927-nATE 

1927 
1959 

1964 
1964 

-3.45 
-4.00 
-4.01 
-3.00 

usees 
usees 
usees 
usees 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95540 

MIDDLE  RIVEK  AT  MDWY  BRIDGE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.77 
3.26 

6.18 
2.85 

7.55 
4.52 

6.41 
4.39 

6.43 
3.95 

5.57 
3.15 

6.13 
2.85 

5.86 
2.72 

5.27 
2.59 

5.89 
3.04 

6.04 
2.78 

6.23 
2.72 

1 

2 

6.06 
3.17 

6.31 
2.89 

7.57 
4.55 

6.79 
4.55 

6.50 
4.09 

5.42 
2.77 

5.85 
2.72 

5.31 
2.74 

5.39 
2.93 

6.08 
2.78 

6.13 
2.73 

6.52 
3.03 

2 

3 

6.44 
3.37 

6.45 
2.92 

6.82 
4.17 

6.04 
4.24 

6.57 
4.39 

5.22 
2.70 

5.67 
3.95 

5.27 
2.91 

5.71 
3.02 

6.28 
2.19 

6.53 
2.39 

5.98 
2.97 

3 

4 

6.37 
3.49 

6.12 
2.99 

6.46 
4.08 

6.02 
4.06 

6.41 
4.02 

5.65 
2.95 

5.42 
2.60 

5.42 
3.23 

5.96 
2.74 

6.53 
2.86 

6.65 
2.68 

5.85 
3.04 

4 

5 

6.55 
3.21 

6.12 
2.87 

6.11 
3.78 

6.36 
4.29 

6.41 
3.93 

5.46 
3.79 

5.50 
2.71 

5.37 
2.64 

6.12 
2.69 

6.60 
2.74 

6.40 
2.21 

6.26 
3.50 

5 

6 

6.45 
3.16 

5.49 
2.92 

6.69 
3.82 

6.50 
4.28 

6.56 
3.92 

5.04 
2.66 

5.42 
2.93 

5.60 
2.93 

6.22 
2.84 

6.89 
2.76 

6.26 
2.67 

6.10 
3.49 

6 

7 

6.04 
2.93 

5.76 
2.87 

6.68 

4.14 

6.58 
4.13 

6.21 
3.97 

5.24 
2.64 

5.40 
2.95 

5.96 
3.16 

6.55 
2.98 

6.98 
2.92 

6.06 
2.69 

5.93 

3.19 

7 

8 

5.08 
2.68 

5.31 
2.86 

7.22 
4.61 

6.72 
3.96 

6.36 
3.90 

5.35 
2.84 

5.37 
3.10 

5.94 
3.01 

6.62 
3.06 

6.78 
2.84 

5.75 
2.78 

6.05 
3.21 

8 

9 

5.94 
2.75 

5.55 
2.92 

7.43 
4.80 

6.79 
3.99 

6.18 
3.85 

5.43 
2.93 

5.39 
2.92 

5.98 
3.00 

6.75 
3.14 

6.70 
2.97 

5.38 
2.80 

6.48 
3.22 

9 

10 

6.07 
2.96 

5.86 
3.13 

7.30 
4.46 

6.90 
4.08 

6.03 
3.67 

5.52 
3.01 

5.88 
3.11 

6.32 
3.11 

6.90 
3.07 

6.33 
2.79 

5.42 
2.69 

6.46 
3.12 

10 

II 

5.99 
3.06 

6.06 
3.05 

7.02 
4.00 

6.95 
4.15 

5.83 
3.65 

5.03 
2.99 

5.83 
3.03 

6.70 
3.29 

6.72 
3.07 

6.07 
2.61 

5.81 
2.92 

5.26 
2.96 

II 

12 

6.10 
3.23 

6.26 
3.09 

7.14 
3.86 

6.81 
4.23 

5.71 
3.69 

5.65 
2.97 

5.89 
2.92 

6.85 
3.24 

6.62 
3.03 

5.76 
2.70 

4.61 
2.% 

6.35 
2.88 

12 

13 

6.17 
3.33 

6.12 
2.98 

7.24 
4.03 

7.12 
4.22 

5.63 
3.77 

5.49 
3.43 

6.17 
2.95 

6.57 
2.93 

6.23 
3.00 

5.29 
2.22 

6.04 
2.64 

6.20 
2.80 

13 

14 

6.50 
3.45 

6.12 
3.00 

6.98 
4.09 

6.69 
4.22 

5.66 
3.90 

5.34 
3.09 

6.28 
3.13 

6.46 
2.64 

5.75 
2.18 

5.39 
2.65 

6.23 
2.51 

6.30 
2.84 

14 

15 

6.58 
3.33 

6.31 
3.02 

6.30 
4.02 

6.37 
4.25 

NR 
3.93 

5.07 
3.07 

6.59 
3.12 

6.33 
3.01 

5.20 
2.29 

5.84 
3.00 

6.37 
2.65 

6.39 
2.97 

15 

16 

6.43 
3.22 

6.25 
3.09 

7.20 
4.10 

5.83 
4.26 

NR 

3.77 

5.24 
3.15 

6.14 
3.10 

5.67 
2.36 

5.57 
2.76 

6.26 

2.57 

6.36 
2.25 

6.38 
3.26 

16 

17 

6.46 
3.08 

5.92 
3.03 

6.64 
4.36 

5.81 
4.14 

NR 
NR 

5.57 
3.28 

6.62 
3.32 

5.29 
2.22 

5.91 
3.21 

6.53 
2.80 

6.29 
2.19 

6.62 
3.61 

17 

18 

6.35 
3.06 

5.80 
2.92 

6.06 
4.13 

5.84 
3.99 

MR 
NR 

5.39 
2.86 

5.92 
2.71 

4.97 
2.66 

6.59 
3.22 

6.50 
2.75 

6.07 
2.63 

6.29 
3.60 

18 

19 

6.45 
2.94 

5.46 
2.94 

6.26 
4.18 

6.11 
4.01 

W 
NR 

5.64 
2.85 

5.76 
3.08 

5.26 
2.92 

6.71 
2.97 

6.77 
2.78 

6.14 
2.90 

6.02 
3.35 

19 

20 

6.34 
2.96 

5.15 
2.84 

6.33 
4.27 

6.42 
4.30 

NR 
NR 

5.93 
2.92 

5.85 
3.33 

5.65 
3.28 

6.91 
3.19 

6.78 
2.M 

5.% 
2.64 

5.85 
3.43 

20 

21 

5.84 
2.85 

5.25 
2.90 

7.03 
4.81 

6.57 
4.11 

NR 
NR 

6.07 
4.29 

5.86 
3.54 

6.36 
3.34 

6.95 
3.24 

6.70 
3.00 

5.66 
2.67 

5.94 
3.52 

21 

22 

5.51 
2.84 

5.37 
2.96 

6.79 
4.70 

6.74 
4.10 

6.53 
3.51 

5.91 
2.92 

5.70 
3.13 

6.23 
2.96 

7.06 
3.18 

6.50 
2.98 

5.51 
2.87 

5.97 
3.58 

22 

23 

5.56 
2.79 

5.32 
2.99 

6.64 
4.72 

6.97 
4.20 

6.44 
3.77 

5.76 
2.96 

5.77 
3.05 

6.59 
3.15 

6.94 
3.19 

6.16 
2.82 

5.33 
2.80 

5.80 

3.34 

23 

24 

5.50 
2.88 

5.65 
3.19 

6.91 
4.60 

7.20 
4.26 

6.33 
3.67 

5.56 
3.07 

6.09 
3.06 

6.80 
3.18 

6.78 
3.11 

6.04 
2.89 

5.48 
2.92 

6.57 
3.33 

24 

25 

5.37 
2.88 

6.22 
3.35 

6.90 
4.60 

7.07 
4.41 

5.84 
3.74 

5.34 
3.05 

6.06 
2.90 

6.72 
3.21 

6.53 
3.11 

5.83 
2.91 

5.66 
3.22 

6.15 
3.32 

25 

26 

5.26 
2.90 

6.75 
3.59 

7.15 
4.53 

6.94 
4.38 

5.22 
3.34 

6.08 
3.26 

6.43 
2.90 

6.76 
3.00 

6.31 
2.86 

5.47 
2.57 

6.15 
3.38 

6.07 
3.07 

26 

27 

5.09 
2.78 

6.45 
3.60 

7.42 
4.64 

6.76 
4.30 

5.26 
3.15 

6.18 
3.70 

6.41 
2.83 

6.60 
2.79 

5.97 
2.87 

4.92 
2.33 

6.20 
3.27 

6.08 
2.96 

27 

28 

5.17 
2.75 

7.14 
3.42 

7.65 
4.70 

6.49 
4.24 

5.57 
3.35 

6.22 
3.52 

6.44 
2.76 

6.00 
2.61 

5.62 
2.63 

5.39 
2.60 

6.20 
3.02 

5.38 
2.83 

28 

29 

)5.54 
2.82 

7.46 
4.03 

7.33 
4.78 

6.27 
4.13 

6.21 
3.52 

6.23 
2.77 

5.78 
2.68 

5.58 
3.02 

5.33 
2.95 

4.83 
2.89 

6.10 
2.75 

29 

30 

5.97 
2.84 

7.73 
4.29 

7.04 
4.65 

5.87 
3.97 

6.80 
3.85 

5.90 
2.49 

5.64 
2.87 

5.77 
2.93 

5.65 
2.79 

6.52 
2.61 

6.62 
2.83 

30 

31 

5.99 
2.93 

6.73 
4.51 

5.81 
3.87 

6.49 
3.22 

5.45 

2.58 

5.78 
2.18 

6.33 
2.65 

31 

MAXIMUM 

6.58 
2.68 

7.73 
2.84 

7.65 
3.78 

7.20 
3.87 

NR 
NR 

6.80 
2.64 

6.62 
2.49 

6.85 
2.22 

7.06 
2.18 

6.98 

2.18 

6.65 

2.19 

6.62 
2.72 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  a  R. , 
M.OB     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

7ER0 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37  50  04 

Station   lo 
Station  wa 

121  22  59 

cated  at  Undln 
«  discontinued 

HE  24          IS          5E 

e  Road  crossing  on  Oppi 
October    1,    1966,   and 

er  Roberts   1 
reactivated 

16.8 

aland.     Ma 
February  2 

12-10-1950 

ociintn  of  record 
6,    1968. 

is  maximtflB  recordc 

JULY  48-SEPI  66 
HAR      68-QATE 

d  stage  --   record 

1948            1952 
1952 

1964 
1964 

not   conplete   in  Dec 

-2.70 
-2.67 
-3.23 
-3.00 

s^er    1955 

usees 
usees 
usees 
usees 
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TABLE     B-12    (CONT) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95500 

MIDDLE  RIVER  AT   BORDEH   HIGHWAY 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

2.60 
-0.33 

3.00 
-0.91 

4.25 
0.56 

2.88 
-0.39 

3.06 
-0.23 

2.37 
-0.98 

2.87 
-1.12 

2.69 
-1.10 

2.18 
-1.06 

2.70 
-0.28 

3.11 
-0.73 

3.25 
-0.72 

1 

2 

2.87 
-0.37 

3.17 
-0.89 

4.23 
0.58 

3.20 
-0.10 

3.U 
-0.28 

2.16 
-1.56 

2.60 
-1.24 

2.10 
-1.18 

2.23 
-0.48 

2.97 
-0.48 

3.19 
-0.68 

3. JO 
-0.50 

2 

3 

3.23 
-0.15 

3.26 
-0.75 

3.51 
0.15 

2.46 
-0.60 

3.15 
-0.58 

2.09 
-1.58 

2.41 
-1.20 

2.08 
-0.85 

2.60 
-0.48 

3.15 
-0.57 

3.66 
-0.67 

3.03 
-0.65 

4 

3.17 
-0.09 

2.95 
-0.60 

3.05 
O.U 

2.46 
-0.78 

3.03 
-0.68 

2.51 
-1.15 

2.18 
-1.19 

2.27 
-0.94 

2.82 
-0.56 

3.39 
-0.74 

3.74 
-0.65 

2.94 
-0.53 

S 

3.43 
-0.3S 

2.93 
-0.81 

2.76 
-0.25 

2.82 
-0.51 

3.05 
-0.66 

2.24 
-1.72 

2.35 
-0.61 

2.19 
-0.61 

2.97 
-0.72 

3.55 
-0.69 

3.55 
-0.68 

3.18 
0.00 

6 

3.31 
-0.36 

2.62 
-0.81 

3.17 
-0.21 

3.00 
-0.67 

3.17 
-0.59 

1.92 
-1.76 

2.30 
-0.66 

2.44 
-0.41 

3. 11 
-0.73 

3.77 
-0.66 

3.45 
-0.71 

3.03 
-0.02 

7 

2.88 
-0.63 

2.17 
-0.79 

3.23 
0.03 

3.13 
-0.62 

2.90 
0.90 

2.14 
-1.32 

2.27 
-0.53 

2.78 
-0.44 

3.43 
-0.68 

3.91 
-0.56 

3.32 
-0.67 

2.81 
-0.28 

e 

2.82 
-1.17 

2.19 
-0.84 

3.78 
0.60 

3.30 
0.89 

3.00 
-0.58 

2.17 
-1.21 

2.25 
-0.49 

2.76 
-0.76 

3.51 
-0.65 

3.78 
-0.51 

2.99 
-0.71 

3.00 
-0.35 

9 

2.06 
-1.00 

2.41 
-0.63 

4.00 
0.29 

3.42 
-0.51 

2.71 
-0.73 

2.23 
-0.23 

2.25 
-0.65 

2.73 
-0.94 

3.67 
-0.49 

3.58 
-0.55 

^f. 

3.36 
-0.23 

10 

2.96 
-0.55 

2.69 
-0.48 

3.91 
1.07 

3.48 
-0.39 

2.55 
-1.01 

2.21 
-1.03 

2.66 
-0.54 

3.02 
-0.81 

3.75 
-0.70 

3.37 
-0.85 

2.64 
-0.65 

3.52 
-0.29 

10 

1 1 

2.87 
-0.44 

2.87 
-0.06 

3.69 
-0.04 

3.53 
-0.23 

2.37 
-0.98 

1.94 
-1.01 

2.58 
-0.79 

3.41 
-0.57 

3.55 
-0.78 

3.05 
-0.94 

3.00 
-0.15 

3.37 
-0.40 

II 

12 

2.90 
-0.04 

3.06 
-0.45 

3.78 
-0.14 

3.45 
-0.10 

2.23 
-0.87 

2.54 
-0.92 

2.68 
-0.89 

3.56 
-0.55 

3.40 
-0.71 

2.59 
-0.99 

3.19 
-0.19 

2.13 
-0.66 

12 

13 

3.02 
0.04 

2.95 
-0.70 

3.87 
-0.06 

3.64 
0.03 

2.17 
-0.77 

2.31 
-0.31 

2.96 
-0.76 

3.33 
-0.84 

3.02 
-0.80 

2.49 
-0.97 

3.40 
-0.43 

3.22 
-0.99 

13 

14 

3.25 
0.22 

2.96 
-0.88 

3.61 
-0.04 

3.17 
-O.U 

2.27 
-0.55 

2.05 
-0.92 

3.11 
-0.65 

3.24 
-0.86 

2.54 
-1.21 

1.91 
-0.55 

1.62 
-0.60 

3.30 
-0.52 

14 

15 

3.28 
-0.03 

•3.16 
-0.86 

3.06 
-0.21 

2.84 
-0.26 

2.47 
-0.18 

1.90 
-1.03 

3.30 
-0.69 

3.14 
-0.70 

2.18 
-1.18 

2.95 
-0.10 

3.51 
-0.68 

3.26 
-0.49 

15 

16 

3.26 
-0.28 

3.06 
-0.75 

3.81 
-0.03 

2.34 
-0.38 

2.53 
-0.26 

2.04 
-0.95 

3.07 
-0.64 

2.44 
-1.44 

2.42 
-0.85 

3.30 
-0.29 

3.50 
-0.72 

3.31 
-0.18 

16 

17 

3.29 
-0.41 

2.73 
-0.83 

3.23 
0.15 

2.32 
-0.45 

2.89 
-0.20 

2.38 
-0.76 

3.31 
-0.41 

2.06 
-1.39 

2.82 
-0.27 

3.64 
-0.35 

3.44 
-0.72 

3.51 
O.U 

17 

18 

3.18 
-0.54 

2.61 
-0.97 

2.72 
-0.14 

2.39 
-0.35 

2.72 
-0.93 

2.20 
-1.31 

2.56 
-1.21 

1.89 
-1.25 

3.34 
-0.34 

3.55 
-0.78 

3.21 
-0.65 

3.30 
0.07 

18 

19 

3.26 
-0.76 

2.21 
-0.91 

2.82 
-0.16 

2.68 
-0.07 

3.07 
-0.94 

2.46 
-1.27 

2.41 
-0.92 

2.21 
-0.89 

3.51 
-0.56 

3.72 
-0.55 

3.33 
-0.37 

2.91 
-0.09 

19 

20 

3.05 
-0.71 

1.98 
-1.01 

2.91 
-0.05 

2.98 
-0.16 

2.90 
-1.24 

2.77 
-1.14 

2.49 
-0.51 

2.59 
-0.35 

3.51 
-0.57 

3.81 
-0.45 

3.16 
-0.55 

2.86 
-0.01 

20 

21 

2.68 
-0.87 

2.14 
-0.81 

3.52 
0.76 

3.16 
-0.29 

2.89 
-1.17 

2.80 
-1.07 

2.54 
-0.69 

3.30 
-0.25 

3.58 
-0.57 

3.83 
-0.39 

2.89 
-0.58 

2.95 
0.19 

21 

22 

2.23 
-0.82 

2.24 
-0.64 

3.26 
0.24 

3.33 
-0.23 

3.19 
-0.75 

2.74 
-0.97 

2.42 
-0.54 

3.12 
-0.71 

3.78 
-0.54 

3.53 
-0.47 

2.71 
-0.53 

2.97 
0.05 

22 

23 

2.28 
-0.99 

2.19 
-0.57 

3.07 
-0.12 

3.53 
-0.23 

3.14 
0.38 

2.62 
-0.86 

2.56 
-0.55 

3.54 
-0.50 

3.74 
-0.65 

3.32 
-0.51 

2.48 
-0.60 

2.82 
-0.18 

23 

24 

2.27 
-0.74 

2.52 
-0.29 

3.35 
-0.19 

3.77 
1.49 

2.92 
-0.87 

2.47 
-0.75 

2.96 
-0.59 

3.72 
-0.52 

3.55 
-0.75 

3.21 
-0.54 

2.60 
-0.38 

3.40 
-0.22 

24 

25 

2.24 
-0.74 

3.07 
-0.07 

3.36 
1.07 

3.67 
-0.16 

2.44 
-0.56 

2.29 
-0.63 

2.99 
-0.83 

3.74 
-0.49 

3.40 
-0.59 

2.94 
-0.49 

2.79 
-O.U 

3.07 
-0.20 

25 

26 

2.08 
-0.67 

3.55 
1.08 

3.60 
-0.35 

3.51 
-0.27 

1.84 
-1.08 

2.77 
0.00 

3.34 
-0.80 

3.68 
-0.68 

3.09 
-0.88 

2.67 
-0.52 

3.20 
0.09 

2.98 
-0.53 

26 

27 

1.85 
-0.99 

3.34 
-0.13 

3.90 
-0.22 

3.36 
-0.30 

1.91 
-1.19 

2.85 
-0.30 

3.30 
-0.76 

3.54 
-0.88 

2.74 
-0.83 

2.53 
-0.53 

3.23 
0.02 

2.94 
-0.69 

27 

28 

2.01 
-0.65 

3.95 
-0.36 

4.13 
-0.12 

3.10 
-0.30 

2.31 
-0.77 

2.88 
-0.53 

3.39 
-0.84 

2.89 
-1.26 

2.40 
-0.98 

2.55 
-0.47 

3.24 
-0.29 

2.97 
-0.91 

28 

29 

2.40 
-1.01 

4.25 
0.31 

3.81 
0.00 

2.83 
-0.32 

3.03 
-0.43 

3.10 
-1.02 

2.62 
-1.14 

1.74 
-0.88 

2.77 
-0.23 

3.41 
-0.55 

2.U 
-0.95 

29 

30 

2.80 
-0.84 

4.39 
0.42 

3.51 
-0.16 

2.48 
-0.43 

3.52 
0.02 

2.74 
-1.28 

2.40 
-0.98 

2.50 
-0.45 

2.92 
-0.49 

3.38 
-0.71 

3.33 
-0.49 

30 

31 

2.83 

-0.75 

3.19 
-0.31 

2.50 
-0.45 

3.20 
-0.80 

2.42 
-1.24 

3.07 
-0.59 

1.88 
-0.67 

31 

MAXIMUM 

3.43 
-1.17 

4.39 

-1.01 

4.25 
-0.35 

3.77 
-0.78 

3.19 
-1.24 

3.52 
-1.76 

3.39 
-1.28 

3.74 
-1.44 

3.78 
-1.21 

3.91 
-0.99 

3.74 
-0.73 

3.52 
-0.99 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  BR., 
M.OB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37   53  28 
Station   lo 

121   29  20 
cated  on  Vlcto 

NW  35          IN         4E 
rla   Island,   below  Stat 

s  Highway  4 

7.2 
bridge,    10 

12-25-1955 
■lies  northwes 

t  of  Tracy. 

JULY    1939-OATE 

1939              1943 

1943 

1943 

1964 
1964 

-4.10 
0.00 
3.15 

-0.59 
0.00 

usees 
usees 

USED 

usees 
usees 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMER 

STATION   NAME 

1971 

B93460 

MIDDLE  RIVES  AT  KACON   ISLAND 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.84 
2.79 

6.24 
2.14 

7.51 
3.50 

6.03 
2.47 

6.19 
2.75 

5.67 
2.02 

6.04 
2.01 

5.83 
2.00 

5.39 
2.06 

4.46 
2.92 

4.85 
2.45 

6.61 
2.42 

1 

2 

6.11 
2.75 

6.43 
2.15 

7.39 
3.59 

6.22 
2.73 

6.35 
2.66 

5.37 
1.52 

5.75 
1.89 

5.26 
1.91 

5.45 
2.71 

6.19 
2.66 

6.65 
2.49 

6.81 
2.59 

2 

3 

6.48 
2.97 

6.49 
2.31 

6.75 
3.09 

5.57 
2.19 

6.26 
2.33 

5.45 
1.52 

5.55 
1.97 

5.26 
2.23 

5.81 
2.70 

6.38 
2.51 

6.89 
2.49 

6.47 
2.41 

3 

4 

6.41 
3.02 

6.20 
2.42 

6.22 
3.08 

5.70 
2.15 

6.21 
2.22 

5.94 
1.97 

5.34 
1.98 

5.48 
2.18 

6.03 
2.47 

6.60 
2.43 

6.98 
2.51 

6.40 
2.52 

4 

5 

6.63 
2.73 

6.12 
2.25 

5.99 
2.70 

6.05 
2.40 

6.26 
2.23 

5.38 
1.36 

5.53 
2.54 

5.41 
2.50 

6.19 
2.41 

6.77 
2.47 

6.85 
2.47 

6.43 
3.06 

5 

6 

6.51 
2.75 

5.79 
2.25 

6.20 
2.76 

6.16 
2.22 

6.34 
2.31 

5.26 
1.34 

5.54 
2.50 

5.68 
2.75 

6.31 
2.39 

6.99 
2.50 

6.76 
2.45 

6.28 
3.06 

6 

7 

6.00 
2.43 

5.44 
2.25 

6.55 
3.02 

6.38 
2.25 

6.24 
2.22 

5.53 
1.77 

5.51 
2.63 

6.00 
2.71 

6.62 
2.45 

7.15 
2.61 

6.63 
2.48 

6.15 
2.79 

7 

8 

6.03 
1.97 

5.41 
2.20 

7.00 
3.60 

6.56 
2.36 

6.19 
3.67 

5.49 
1.88 

5.48 
2.64 

5.98 
2.37 

6.74 
2.45 

7.02 
2.54 

6.33 
2.42 

6.51 
2.74 

8 

9 

5.21 
2.11 

5.72 
2.42 

7.19 
3.21 

6.73 
2.50 

5.76 
2.26 

5.47 
2.05 

5.49 
2.50 

5.92 
2.U 

6.91 
2.64 

6.93 
2.49 

5.99 
2.44 

6.73 
2.86 

9 

10 

6.20 
2.54 

6.01 
2.56 

6.98 
2.89 

6.80 
4.21 

5.59 
1.99 

5.39 
2.08 

5.85 
2.53 

6.19 
2.27 

6.99 
2.43 

6.64 
2.25 

6.03 
2.54 

6.73 
2.81 

10 

" 

6.12 
2.64 

6.20 
2.60 

6.91 
4.17 

6.84 
2.66 

5.45 
2.05 

5.20 
2.21 

5.77 
2.29 

6.57 
2.48 

6.76 
2.34 

6.31 
2.22 

6.47 
3.03 

6.55 
2.70 

" 

12 

6.14 
3.05 

6.33 
3.38 

6.98 
2.79 

6.71 
2.79 

5.25 
2.16 

5.98 
2.88 

5.87 
2.19 

6.69 
2.47 

6.59 
2.41 

5.95 
2.17 

6.61 
2.99 

6.43 
2.42 

12 

13 

6.25 
3.12 

6.24 
2.34 

7.11 
2.87 

6.66 
2.98 

5.23 
2.24 

5.54 
2.76 

6.15 
2.33 

6.48 
2.23 

6.22 
2.25 

5.81 
2.22 

6.73 
2.76 

5.38 
2.36 

13 

14 

6.43 
3.31 

6.26 
2.10 

6.82 
2.90 

6.17 
2.86 

5.48 
2.48 

5.27 
2.24 

6.26 
2.38 

6.39 
2.21 

5.73 
1.94 

6.27 
2.54 

6.80 
2.59 

6.47 
2.54 

14 

15 

6.43 
3.06 

6.40 
2.11 

6.45 
2.72 

5.81 
2.65 

5.73 
2.89 

5.24 
2.05 

6.38 
2.34 

6.27 
2.39 

5.71 
1.98 

6.60 
3.10 

5.30 
2.49 

6.43 
2.61 

15 

16 

6.56 
2.80 

6.24 
2.20 

6.86 
2.92 

5.53 
2.54 

5.68 
2.80 

5.39 
2.11 

6.32 
2.50 

5.52 
1.62 

4.91 
2.30 

5.08 
2.91 

6.79 
2.46 

6.49 
2.93 

16 

17 

6.58 
2.67 

5.93 
2.11 

6.30 
3.09 

5.52 
2.48 

6.11 
2.86 

5.66 
2.20 

6.37 
2.64 

5.07 
1.63 

6.11 
2.88 

6.95 
2.84 

6.70 
2.43 

6.68 
3.22 

17 

18 

6.39 
2.53 

5.77 
2.01 

6.01 
2.84 

5.64 
2.63 

5.74 
2.13 

5.54 
1.78 

5.58 
1.83 

5.08 
1.87 

6.62 
2.82 

6.83 
2.38 

6.60 
2.51 

6.48 
3.15 

18 

19 

6.46 
2.32 

5.24 
2.05 

6.04 
2.75 

5.90 
2.95 

6.11 
2.04 

5.66 
1.82 

5.48 
2. 14 

5.46 
2.26 

6.76 
2.58 

6.97 
2.49 

6.68 
2.79 

6.07 
3.01 

19 

20 

6.10 
2.37 

5.20 
1.99 

6.14 
2.94 

6.18 
2.81 

5.95 
1.81 

5.97 
1.96 

5.62 
2.54 

5.90 
2.79 

6.84 
2.44 

7.08^ 
2.70 

6.42 
2.60 

6.25 
3.10 

20 

21 

5.81 
2.21 

5.44 
2.21 

6.69 
3.79 

6.34 
2.65 

6.01 
1.89 

5.93 
2.03 

5.68 
2.35 

6.60 
2.82 

6.91 
2.43 

7.11 
2.77 

6.19 
2.57 

6.23 
3.31 

21 

22 

5.37 
2.29 

5.56 
2.38 

6.38 
3.19 

6.54 
2.69 

6.43 
2.29 

5.90 
2.11 

5.58 
2.53 

6.43 
2.40 

7.00 
2.57 

6.96 
2.69 

6.02 
2.64 

6.15 
3.16 

22 

23 

5.40 
2.11 

5.50 
2.47 

6.18 
2.81 

6.76 
2.69 

6.30 
2.16 

5.89 
2.20 

5.77 
2.49 

6.83 
2.62 

6.95 
2.47 

6.77 
2.66 

5.72 
2.57 

6.25 
2.93 

23 

24 

5.36 
2.35 

5.84 
2.71 

6.50 
2.71 

6.97 
2.73 

6.15 
2.96 

5.84 
2.34 

6.21 
2.44 

7.00 
2.57 

6.78 
2.39 

6.53 
2.61 

5.86 
2.80 

6.52 
2.87 

24 

25 

5.41 
2.33 

6.35 
2.93 

6.49 
2.52 

6.85 
4.23 

5.57 
2.46 

5.66 
2.52 

6.23 
2.25 

6.99 
2.60 

6.60 
2.44 

6.33 
2.66 

6.16 
3.07 

6.29 
2.90 

25 

26 

5.19 
2.39 

6.81 
2.84 

6.78 
2.64 

6.67 
2.60 

5.01 
1.88 

6.03 
2.97 

6.57 
2.28 

6.97 
2.39 

6.30 
2.29 

5.95 
2.67 

6.44 
3.27 

6.29 
2.58 

26 

27 

5.00 
2.05 

6.68 
2.86 

7.10 
4.49 

6.57 
2.56 

5.11 
1.87 

6.09 
2.75 

6.52 
2.29 

6.80 
2.29 

5.93 
2.32 

5.83 
2.66 

6.44 
3.20 

6.01 
2.42 

27 

28 

5.19 
2.03 

7.28 
4.61 

7.13 
2.74 

6.28 
2.62 

5.55 
2.33 

6.14 
2.58 

6.57 
2.28 

6.11 
1.84 

5.63 
2.18 

5.91 
2.73 

6.42 
2.88 

6.08 
2.20 

28 

29 

5.65 
2.20 

7.55 
3.22 

7.00 
2.87 

5.86 
2.58 

6.41 
2.64 

6.29 
2.09 

5.81 
1.96 

5.71 
2.26 

6.03 
2.99 

6.54 
2.61 

5.30 
2.16 

29 

30 

6.11 
3.24 

7.67 
3.38 

6.67 
2.68 

5.63 
2.47 

6.91 
3.09 

5.89 
1.81 

5.61 
2.19 

5.94 
2.68 

6.20 
2.70 

6.63 
2.46 

6.48 
2.59 

30 

31 

6.09 

2.32 

6.34 
2.54 

5.85 
2.49 

6.36 

2.26 

4.79 

1.91 

6.49 
2.51 

5.23 
2.46 

31 

UAXIMUM 

6.63 
1.97 

7.67 
1.99 

7.51 
2.52 

6.97 

2.15 

6.43 
1.81 

6.91 
1.34 

6.57 
1.81 

7.00 
1.62 

7.00 
1.94 

7.15 
2.17 

6.98 
2.42 

6.81 
2.16 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  8  R. , 
MOB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  00  07 

Station    lo 
vaced  Febr 

121  31  22 

cated  at  north 
jary  26,    1968. 

SW  22         2>         4E 
east  corner  of  Bacon  I« 

land  at   jun< 

10.2 
etioa  of  M. 

12-26-1955 
Iddle  River  and 

Connection  Slough. 

OCT  48-SEFT  66 
MM.  68-IMTE 

Station  was  disco 

1948 

1964 
1964 

ntinued  October   1, 

-2.94 
-3.65 
-3.00 

1966.   and 

usees 
usees 

USCfiS 
reactl- 
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TABLE     B-12    (CONT) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION  NAME 

1971 

B95380 

OLD  RIVES  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.57 
2.65 

6.05 
2.07 

7.33 
3.88 

6.10 
3.20 

5.92 
2.93 

5.17 
2.17 

5.94 
1.91 

5.74 
1.83 

4.97 
1.85 

5.72 
2.56 

5.72 
2.09 

5.87 
2.18 

1 

2 

5.88 
2.62 

6.16 
2.09 

7.37 
3.91 

6.47 
3.54 

6.04 
2.94 

4.94 
1.73 

5.66 
1.75 

5.23 
1.83 

5.20 
2.41 

5.87 
2.38 

5.93 
2.14 

6.23 
2.46 

2 

3 

6.24 
2.86 

6.26 
2.23 

6.62 
3.50 

5.66 
3.04 

6.12 
2.69 

4.81 
1.72 

5.43 
1.76 

5.08 
2.15 

5.53 
2.43 

6.06 
2.17 

6.19 
2.20 

5.99 
2.36 

3 

4 

6.U 
2.90 

5.99 
2.41 

6.25 
3.41 

5.64 
2.74 

6.04 
3.70 

5.11 
1.90 

5.21 
1.76 

5.24 
2.04 

5.78 
2.23 

6.34 
2.15 

6.37 
2.22 

5.43 
2.44 

4 

5 

6.31 
2.61 

5.92 
2.19 

5.81 
3.06 

5.98 
3.04 

6.14 
2.82 

4.99 
MR 

5.27 
3.08 

5.25 
2.29 

5.97 
2.20 

6.39 
2.20 

6.05 
2.19 

6.13 
2.97 

5 

6 

6.25 
2.59 

5.30 
2.21 

6.59 
3.08 

6.11 
3.56 

6.26 
2.84 

4.57 
NK 

5.24 
2.28 

5.37 
2.49 

5.10 
2.19 

5.73 
2.22 

5.90 
2.17 

6.01 
2.91 

6 

7 

5.81 
2.29 

5.61 
2.21 

6.33 
3.32 

6.29 
2.90 

5.72 
2.91 

4.77 
NR 

5.16 
2.27 

5.78 
2.50 

6.39 
2.29 

6.83 
2.35 

5.78 
2.21 

5.83 
2.69 

7 

8 

4.94 
1.76 

5.17 
2.16 

6.93 
3.87 

6.56 
2.89 

6.12 
2.83 

4.90 
1.77 

5.15 
2.43 

5.74 
2.21 

6.47 
2.30 

6.61 
2.27 

5.38 

2.19 

6.06 
2.64 

8 

9 

5.74 
1.91 

5.36 
2.31 

7.18 
4.00 

6.64 
2.99 

5.95 
2.65 

4.92 
1.88 

5.19 
2.26 

5.85 
2.12 

5.58 
2.46 

5.57 
2.31 

5.01 
2.10 

6.40 
2.76 

9 

10 

5.92 
2.35 

5.68 
2.64 

7.03 
3.66 

6.58 
3.10 

5.81 
2.41 

5.25 
2.03 

5.72 
2.45 

6.15 
2.25 

6.70 
2.28 

6.15 
2.04 

5.01 
2.16 

6.14 
2.70 

10 

1 1 

5.82 
2.46 

5.87 
2.46 

6.78 
3.28 

6.97 
3.21 

5.50 
2.36 

4.47 
2.00 

5.57 
2.25 

5.53 
2.48 

6.52 
2.22 

5.92 
2.01 

5.45 
2.61 

6.02 
2.55 

II 

12 

5.90 
2.85 

6.05 

2.51 

6.88 
3.17 

5.47 
3.34 

5.40 
2.44 

5.23 
2.02 

5.73 
2.12 

6.59 
2.48 

6.43 
2.29 

5.58 
1.88 

4.42 
2.64 

5.97 
2.32 

12 

13 

6.02 
2.92 

5.96 
2.28 

6.90 
3.29 

7.02 
3.43 

5.41 
2.56 

4.97 
2.67 

5.99 
2.25 

6.45 
2.22 

5.10 
2.20 

5.15 
1.88 

5.64 

2.43 

5.94 
2.27 

13 

14 

6.37 
3.06 

5.94 
2.31 

6.72 
3.32 

6.57 
3.35 

5.22 
2.74 

5.00 
2.09 

6.09 
2.43 

6.34 
2.18 

5.51 
1.75 

5.22 
2.17 

5.84 
2.24 

6.15 
2.46 

14 

15 

6.46 
2.86 

6.12 
5.34 

6.13 
3.19 

6.04 
3.23 

5.53 
2.99 

4.58 
2.05 

6.43 
2.39 

6.18 
2.25 

5.02 
1.78 

5.56 
2.70 

6.01 
2.19 

6.28 
2.48 

15 

16 

6.23 
2.65 

6.10 
2.47 

6.85 
3.31 

5.47 
3.14 

5.53 
2.89 

4.81 
2.11 

5.86 
2.44 

5.56 
NR 

5.34 
2.06 

6.09 
2.52 

5.01 
2.16 

6.22 
2.73 

16 

17 

6.27 
2.53 

5.78 
2.41 

6.36 
3.53 

5.42 
3.00 

5.90 
2.98 

5.09 
2.33 

6.48 
2.68 

5.17 
1.74 

5.69 
2.62 

6.17 
2.45 

5.92 
2.15 

6.46 
3.05 

17 

18 

6.18 
2.41 

5.65 
2.24 

5.92 
3.25 

5.39 
3.00 

5.71 
2.33 

4.85 
1.75 

5.79 
1.95 

4.91 
1.76 

6.34 
2.57 

5.14 
2.07 

5.72 
2.21 

5.97 
3.02 

16 

19 

6.26 
2.21 

5.39 
2.28 

5.85 
3.24 

5.70 
3.16 

6.03 
2.39 

5.30 
1.73 

5.63 
2.27 

5.06 
2.12 

5.52 
2.39 

6.58 
2.18 

5.80 
2.48 

5.89 
2.83 

19 

20 

6.21 
2.29 

4.97 
2.14 

5.94 
3.31 

5.95 
3.05 

5.80 
3.93 

5.64 
1.91 

5.59 
2.62 

5.37 
2.59 

6.71 
2.33 

6.57 
2.41 

5.65 
2.29 

5.68 
2.93 

20 

21 

5.66 
2.U 

5.05 
2.30 

6.72 
4.04 

6.09 
3.89 

5.77 
2.03 

5.73 
1.93 

5.58 
2.97 

5.09 
2.59 

6.79 
2.31 

5.44 
2.46 

5.32 
2.25 

5.64 
3.06 

21 

22 

5.39 
2.12 

5.14 
2.45 

6.47 
3.78 

6.25 
2.98 

5.98 

2.14 

5.48 
3.35 

5.49 
2.45 

6.02 
2.25 

6.85 
2.44 

6.13 
2.38 

5.14 
2.35 

5.96 
2.98 

22 

23 

5.44 
1.95 

5.09 
2.50 

6.28 
3.66 

5.45 
3.08 

5.97 
2.52 

5.32 
2.00 

5.58 
2.47 

6.37 
2.48 

6.75 
2.31 

5.88 
2.34 

5.09 
2.25 

5.45 
2.77 

23 

24 

5.27 
2.20 

5.44 
2.85 

6.55 
3.34 

5.70 
3.12 

5.89 
2.42 

5.20 
2.12 

5.89 
2.45 

5.58 
2.45 

6.58 
2.19 

5.71 
2.30 

5.14 
2.47 

6.45 
2.78 

24 

25 

5.18 
2.18 

6.04 
2.84 

6.55 
3.36 

6.53 

3.21 

5.58 
2.51 

4.94 
2.20 

5.86 
2.23 

6.42 
2.48 

6.30 
2.26 

5.47 
2.37 

5.49 
2.73 

5.90 
2.76 

25 

26 

5.05 
2.33 

6.56 
3.09 

6.81 
3.27 

6.48 
3.15 

4.93 
2.19 

5.61 
2.28 

6.28 
2.21 

6.55 
2.29 

6.12 
2.07 

5.19 
2.32 

5.91 
2.95 

5.81 
2.42 

26 

27 

4.88 
2.12 

6.24 
3.07 

7.05 
3.40 

6.27 
3.10 

4.92 
1.98 

5.68 
2.74 

6.23 

2.19 

6.45 
2.07 

5.79 
2.09 

4.81 
2.27 

5.93 
2.86 

5.82 
2.25 

27 

28 

4.99 
2.09 

6.96 
2.81 

7.24 
3.48 

5.96 
3.10 

5.01 
2.33 

5.80 
2.50 

6.21 
2.14 

5.84 
1.74 

5.32 
1.97 

5.35 
2.28 

5.88 
2.59 

5.83 
2.04 

28 

29 

5.38 
2.08 

7.21 
3.60 

6.97 
3.59 

5.85 
3.01 

5.62 
2.57 

5.05 
1.95 

5.53 
1.85 

5.33 
2.09 

5.29 
2.60 

5.80 
2.34 

5.82 

1.97 

29 

30 

5.79 
2.11 

7.50 
3.69 

6.72 
3.45 

5.36 
2.88 

6.34 
2.95 

5.78 
1.74 

5.44 
2.04 

5.47 
2.36 

5.42 
2.32 

6.26 
2.16 

6.47 
2.40 

30 

31 

5.83 
2.23 

6.34 
3.31 

5.10 
2.79 

6.06 

2.19 

5.07 
1.76 

5.57 
2.13 

6.03 
2.22 

31 

MAXIMUM 

6.46 

1.76 

7.50 

2.07 

7.37 
3.06 

7.02 
2.74 

5.25 
1.98 

6.34 
NR 

6.48 
1.74 

6.59 
NR 

6.85 

1.75 

6.83 
1.88 

6.37 
2.09 

5.47 

1.97 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T.  ftR., 
M.D.B     a  M. 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37  48  30 

Station   lo 
0   -   Irrlga 

121  26  06 

ated  30  feet 
Ion  season  on 

SW  32          IS         5E 
ibove  Tracy  Road  bridge 

.   3.5  Biles 

13.2 
northwest 

12-29-1955 
o£  Tracy. 

JUN  51-DEC  54  o 
FEB  55-DATE 

1958 

1964 
1964 

-4.44 
-4.47 
-3.00 

usees 
usees 
usees 

191 


TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION     JAME 

1971 

B95420 

TOM   PAINE    SLOUGH  ABOVE   MOUTH 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.56 
2.82 

6.04 
2.13 

7.34 
4.04 

6.12 
3.51 

5.11 
3.32 

5.29 
2.50 

5.94 
2.18 

5.72 
2.06 

4.94 
2.05 

5.71 
2.75 

5.71 
2.26 

5.90 
2.36 

1 

2 

5.85 
2.77 

6.17 
2.15 

7.38 
4.05 

6.56 
3.82 

6.23 
3.39 

5.05 
1.92 

5.57 
2.01 

5.22 
2.02 

5.16 
2.55 

5.83 
2.58 

5.91 
2.31 

5.25 
2.64 

2 

3 

6.27 
2.99 

6.30 
2.29 

6.62 
3.68 

5.69 
3.36 

5.35 
3.22 

4.89 
1.86 

5.42 
2.02 

5.09 
2.32 

5.47 
2.63 

5.00 
2.37 

6.18 
2.42 

5.98 
2.53 

3 

4 

6.17 
3.06 

6.00 
2.46 

6.27 
3.58 

5.55 
3.09 

6.12 
4.11 

5.23 
2.23 

5.19 
2.01 

5.21 
2.24 

5.74 
2.43 

5.33 
2.37 

5.32 
2.42 

5.45 
2.58 

4 

5 

6.35 
2.78 

5.95 
2.24 

5.83 
3.23 

5.02 
3.37 

5.16 
3.13 

5.12 
1.76 

5.27 
2.49 

5.26 
2.47 

5.95 
2.39 

6.36 
2.42 

6.05 
2.37 

6.14 
3.10 

5 

6 

6.26 
2.75 

5.34 
2.26 

6.60 
3.27 

5.14 
3.81 

5.29 
3.15 

4.67 
3.08 

5.21 
3.20 

5.34 
2.67 

6.08 
2.39 

5.74 
2.43 

5.94 
2.35 

6.02 
3.07 

6 

7 

5.85 
2.38 

5.62 
2.25 

6.36 
3.53 

6.30 
3.23 

5.75 
3.20 

4.87 
1.67 

5.15 
2.47 

5.74 
2.70 

6.37 
2.49 

6.82 
2.53 

5.77 
2.40 

5.83 
2.84 

7 

8 

4.97 
1.82 

5.18 
2.21 

6.97 
4.05 

6.52 
3.18 

6.14 
3.11 

5.00 
2.05 

5.13 
2.52 

5.69 
2.41 

6.45 
2.51 

6.58 
2.49 

5.41 
2.37 

6.03 
2.79 

8 

9 

5.74 
1.98 

5.37 
2.37 

7.21 
4.20 

6.65 
3.27 

5.95 
2.99 

5.04 
2.21 

5.19 
2.45 

5.82 
2.32 

6.57 
2.55 

5.55 

2.47 

5.03 
2.28 

6.41 
2.93 

9 

10 

5.92 
2.45 

5.59 
2.78 

7.06 
3.85 

6.62 
3.36 

5.82 
2.75 

5.34 
2.34 

5.69 
2.54 

6.13 
2.50 

6.56 
2.50 

6.12 
2.24 

5.04 
2.35 

5.14 
2.86 

10 

1  1 

5.82 
2.56 

5.86 
2.55 

6.80 
3.45 

6.95 
3.46 

5.61 
2.73 

4.60 
2.29 

5.54 
2.46 

6.49 
2.73 

6.48 
2.48 

5.86 
2.20 

5.45 
2.76 

5.19 
2.73 

1 1 

12 

5.88 
2.95 

6.08 
2.59 

6.90 
3.34 

6.48 
3.58 

5.42 
2.79 

5.31 
2.32 

5.57 
2.34 

6.58 
2.58 

5.41 
2.57 

5.54 
2.11 

4.44 
2.82 

5.01 
2.49 

12 

13 

6.01 
3.01 

5.94 
2.37 

6.91 
3.47 

7.03 
3.52 

5.44 
2.89 

5.12 
2.92 

5.93 
2.45 

6.41 
2.43 

6.10 
2.44 

5.11 
2.08 

5.65 
2.61 

5.95 
2.44 

13 

14 

6.38 
3.15 

5.95 
2.47 

6.73 
3.50 

6.59 
3.58 

5.23 
3.05 

5.12 
2.40 

6.01 
2.50 

5.35 
2.39 

5.62 
2.01 

5.15 
2.34 

5.85 
2.42 

6.16 
2.63 

14 

15 

6.45 
2.96 

6.14 
2.50 

6.17 
3.39 

5.08 
3.51 

5.53 
3.25 

4.70 
2.37 

6.41 
2.61 

6.16 
2.49 

5.04 
2.05 

5.50 
2.85 

6.02 
2.39 

6.29 
2.64 

15 

16 

6.25 
2.77 

6.09 
2.62 

6.89 
3.51 

5.48 
3.44 

5.54 
3.14 

4.90 
2.44 

5.85 
2.62 

5.56 
1.82 

5.32 
2.33 

6.04 
2.59 

5.99 
2.37 

6.19 
2.89 

16 

17 

6.29 
2.65 

5.79 
2.56 

6.40 
3.76 

5.45 
3.31 

5.95 
3.28 

5.17 
2.66 

5.48 
2.85 

5.19 
1.87 

5.66 
2.85 

5.18 
2.52 

5.92 
2.34 

5.45 
3.19 

17 

18 

6.19 
2.52 

5.67 
2.38 

5.96 
3.47 

5.48 
3.25 

5.82 
2.68 

4.96 
2.09 

5.78 
2.19 

4.88 
2.00 

6.30 
2.80 

6.13 
2.27 

5.73 
2.41 

5.02 
3.17 

18 

19 

6.28 
2.28 

5.39 
2.42 

5.88 
3.47 

5.79 
3.40 

6.13 
2.76 

5.39 

2.10 

5.64 
2.47 

5.01 
2.34 

6.47 
2.63 

6.58 
2.38 

5.81 
2.56 

5.90 
2.98 

19 

20 

6.22 
2.35 

5.05 
2.28 

5.97 
3.55 

6.13 
3.41 

5.89 
4.12 

5.71 
2,»4 

5.70 
2.81 

5.33 
2.78 

5.68 
2.51 

6.53 
2.56 

5.62 
2.50 

5.69 
3.06 

20 

2! 

5.67 
2.17 

5.08 
2.42 

5.74 
4.21 

6.27 
4.15 

5.85 
2.47 

5.80 
2.26 

5.62 
2.55 

5.04 
2.87 

6.79 
2.59 

6.41 
2.63 

5.35 
2.43 

5.65 
3.19 

21 

22 

5.40 
2.17 

5.15 
2.56 

6.49 
4.00 

6.44 
3.37 

6.09 
2.54 

5.53 
3.59 

5.43 
2.72 

5.99 

2.44 

6.82 
2.66 

6.15 
2.53 

5.16 
2.53 

5.92 
3.13 

22 

23 

5.45 
2.03 

5.09 
2.61 

6.31 
3.92 

6.55 
3.45 

6.08 
2.89 

5.44 
2.36 

5.50 
2.63 

5.32 
2.67 

6.71 
2.57 

5.85 
2.51 

5.07 
2.43 

5.49 
2.92 

23 

24 

5.30 
2.25 

5.44 
2.94 

6.58 
3.66 

6.91 
3.51 

5.99 
2.79 

5.30 
2.45 

5.79 
2.54 

6.53 
2.62 

5.54 
2.45 

5.73 
2.48 

5.09 
2.61 

5.46 
2.92 

24 

25 

5.20 
2.24 

6.05 
2.96 

6.58 
3.67 

6.75 
3.63 

5.68 
2.98 

5.06 
2.54 

5.78 
2.43 

6.37 
2.69 

6.27 
2.50 

5.50 
2.53 

5.43 
2.90 

5.91 
2.92 

25 

26 

5.07 
2.41 

6.57 
3.21 

6.83 
3.58 

5.69 
3.58 

5.02 
2.53 

5.75 
2.51 

6.25 
2.43 

6.52 
2.50 

6.12 
2.32 

5.20 
2.49 

5.87 
3.08 

5.83 
2.58 

26 

27 

4.94 
2.16 

6.26 
3.21 

7.08 
3.72 

5.47 
3.53 

5.01 
2.34 

5.83 
3.09 

6.16 
2.42 

6.41 
2.27 

5.78 
2.35 

4.83 
2.45 

5.89 
3.00 

5.82 
2.45 

27 

28 

5.00 
2.22 

6.97 
2.94 

7.28 
3.80 

5.18 
3.50 

5.14 
2.63 

5.97 
2.88 

6.18 
2.38 

5.79 
1.93 

5.33 
2.24 

5.26 
2.45 

5.83 
2.77 

5.82 
2.24 

28 

29 

5.37 
2.20 

7.23 
3.70 

7.01 
3.88 

5.04 
3.42 

5.80 
2.92 

6.02 
2.18 

5.62 
2.06 

5.29 
2.39 

5.26 
2.77 

4.71 
2.52 

5.86 
2.09 

29 

30 

5.79 
2.17 

7.50 
3.83 

6.74 
3.78 

5.54 
3.28 

6.46 
3.31 

5.75 
1.90 

5.45 
2.24 

5.46 
2.54 

5.37 
2.47 

6.27 
2.34 

5.4o 
2.47 

30 

31 

5.82 
2.28 

5.39 
3.63 

5.34 
3.19 

6.23 

2.58 

5.04 
1.95 

5.52 
2.30 

5.99 
2.39 

31 

MAXIMUM 

6.45 
1.82 

7.50 
2.13 

7.38 
3.23 

7.03 
3.09 

6.36 
2.34 

6.46 
1.67 

6.48 
1.90 

6.68 
1.82 

6.82 

2.01 

5.82 
2.08 

6.32 
2.26 

5.48 
2.09 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

DF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  SR., 
MOB.   a  M 

DISCHARGE 

GAGE   HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM      1        TO 

37  47  27            121   25  03               NE  4           2S          5E 

14.6              12-29-1955 

JUNE   51 -OCT   53  o 

1955 

-4.22 

usees 

APR     54- SEP  55 

1964 

-4.43 

usees 

MAR     58-DATE 

1954 

-3.00 

usees 

Station    located  0.1   mile   east   of  mouth   of   Sug 

ar  Cut,   2.2  miles  above  mouth,   2.6  miles 

north   of  Tracy.      Station  was   disc 

ontlnued  September 

30,    1966, 

and   reac 

tlvated  Februa 

ry  26,    1968. 

o   -  Irrigation 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER      STATION 
YEAR        NUMBER 


STATION  NAME 


1971         B9S340  OLD  RIVEK  AT  CLIFTON  COURT   FERRY 


OCTOBER        NOVEMBER       DECEMBER        JANUARY         FEBRUARY  MARCH 


MO       RECORD 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  aR., 
MOB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE    HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37  49  28 
Station    loc 

121  33  05 
ated  approxinu 

SE   20      IS       4E 
cely  2,000  feet  below 

junction  wi 

9.7 
h  Grant  U 

12-26-1955 
ne  Canal.     Maxli 

■ua  gage  height   111 

DEC   1948-DATE 
ted  does  not   Indlc 

194«              1952 
1952 

1964 
1964 

ate  aaxlam  dlachar 

-2.25 
-2.12 
-2.56 
-3.00 

usees 

USOGS 

usees 
usees 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95278 

ITALIAN   SLOUGH  NEAR  MOUTH 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

2.60 

3.05 

3.29 

1.98 

3.07 

2.25 

2.93 

2.76 

2.13 

2.77 

3.07 

NR 

1 

-0.29 

-0.84 

-0.29 

-1.21 

-0.10 

-0.92 

-1.09 

-1.09 

-1.08 

-0.27 

-0.73 

NR 

2 

2.91 

3.19 

3.32 

2.22 

3.12 

2.14 

2.64 

2.19 

2.26 

3.02 

3.12 

3.42 

2 

-0.32 

-0.82 

-0.29 

-0.96 

-0.12 

-1.18 

-1.15 

-1.07 

-0.52 

-0.45 

-0.68 

-0.48 

3 

3.28 

3.30 

2.63 

1.52 

3.26 

2.02 

2.46 

2.12 

2.63 

3.22 

3.57 

2.96 

3 

-0.09 

-0.68 

-0.70 

-1.45 

-0.42 

-1.18 

-1.14 

-0.88 

-0.52 

-0.69 

-0.71 

-0.61 

4 

3.20 

3.03 

2.14 

1.49 

3.06 

2.38 

2.23 

2.32 

2.85 

3.43 

3.73 

2.82 

4 

-0.04 

-0.52 

-0.74 

-1.64 

-0.52 

-1.15 

-1.14 

-0.92 

-0.66 

-0.74 

-0.64 

-0.50 

5 

3.41 

2.97 

1.77 

2.69 

3.06 

2.18 

2.39 

2.25 

3.02 

3.63 

3.51 

3.25 

5 

-0.33 

-0.71 

-1.12 

-1.12 

-0.50 

-1.17 

-0.61 

-0.65 

-0.70 

-0.69 

-0.67 

0.04 

6 

3.33 

2.62 

2.30 

3.05 

3.20 

1.88 

2.33 

2.48 

3.17 

3.83 

3.41 

3.08 

6 

-0.36 

-0.72 

-1.08 

-0.50 

1.07 

-1.18 

-0.66 

-0.41 

-0.71 

-0.65 

-0.70 

-0.08 

7 

2.91 

2.16 

2.25 

3.18 

2.84 

2.03 

2.29 

2.84 

3.42 

3.96 

3.30 

2.95 

7 

-0.62 

-0.71 

-0.85 

-0.46 

-0.42 

-1.18 

-0.54 

-0.42 

-0.74 

-0.62 

-0.68 

-0.23 

8 

2.83 

2.14 

2.82 

3.34 

3.03 

2.09 

2.30 

2.83 

3.54 

3.32 

2.90 

3.05 

8 

-1.06 

-0.76 

-0.28 

0.99 

-0.50 

-0.07 

-0.49 

-0.74 

-0.75 

-0.58 

-0.70 

-0.31 

9 

2.14 

2.42 

3.05 

3.42 

2.82 

2.06 

2.31 

2.80 

3.66 

3.74 

2.42 

3.52 

9 

-0.96 

-0.57 

0.22 

-0.34 

-0.62 

-1.17 

-0.65 

-0.92 

-0.62 

-0.75 

-0.75 

-0.18 

10 

2.97 

2.71 

2.91 

3.52 

2.68 

2.26 

2.71 

3.11 

3.83 

3.42 

2.57 

3.44 

10 

-0.51 

-0.41 

-0.57 

-0.21 

-0.89 

-1.05 

-0.52 

-0.78 

-0.72 

-0.89 

-0.57 

-0.25 

1 1 

2.87 

2.91 

2.75 

3.58 

2.49 

1.75 

2.64 

3.48 

3.61 

3.11 

2.85 

3.33 

II 

-0.39 

0.01 

-0.89 

-0.07 

-0.90 

-1.00 

-0.79 

-0.59 

-0.79 

-0.94 

-0.19 

-0.35 

12 

2.93 

3.10 

2.81 

3.42 

2.30 

2.49 

2.75 

3.62 

3.43 

2.76 

3.05 

3.17 

12 

-0.01 

-0.38 

-0.99 

0.04 

-0.80 

-0.91 

-0.88 

-0.59 

-0.77 

-0.99 

-0.19 

-0.52 

13 

3.01 

1.97 

2.89 

3.79 

2.21 

2.26 

3.02 

3.41 

3.08 

2.53 

3.32 

3.12 

13 

0.08 

-0.64 

-0.90 

0.18 

-0.68 

-0.30 

-0.73 

-0.82 

-0.82 

-0.96 

-0.41 

-0.68 

14 

3.33 

1.97 

2.65 

3.32 

2.22 

2.11 

3.17 

3.32 

2.60 

1.96 

1.52 

3.29 

14 

0.19 

-1.77 

-0.90 

0.10 

-0.46 

-0.89 

-0.68 

-0.91 

-1.18 

-0.65 

-0.59 

-0.49 

15 

3.37 

2.17 

2.22 

2.91 

2.47 

1.79 

3.36 

3.22 

2.20 

3.00 

3.44 

3.33 

15 

0.01 

-1.75 

-1.04 

-0.08 

-    .13 

-0.99 

-0.71 

-0.81 

-1.15 

-0.10 

-0.69 

-0.44 

16 

3.28 

2.10 

2.80 

2.40 

2.46 

1.97 

3.03 

2.53 

2.48 

3.35 

3.36 

3.40 

16 

-0.23 

-1.62 

-0.91 

-0.21 

-0.21 

-0.95 

-0.64 

-1.16 

-0.87 

-0.29 

-0.71 

-0.16 

17 

3.30 

1.77 

2.28 

2.35 

2.88 

2.25 

3.37 

2.09 

2.89 

3.61 

3.34 

3.59 

17 

-0.35 

-1.70 

-0.71 

-0.30 

-0.17 

-0.72 

-0.43 

-1.17 

-0.27 

-0.35 

-0.73 

0.11 

18 

3.21 

1.62 

1.83 

2.40 

2.72 

2.14 

2.65 

1.92 

3.40 

3.56 

3.11 

3.26 

18 

-0.52 

-1.84 

-0.94 

-0.22 

-0.86 

-1.17 

-1.14 

-1.15 

-0.34 

-0.78 

-0.65 

0.09 

19 

3.28 

1.25 

1.83 

2.70 

3.04 

2.45 

2.44 

2.24 

3.58 

3.79 

3.18 

2.99 

19 

-0.72 

-1.79 

-1.02 

0.04 

-0.86 

-1.17 

-0.96 

-0.89 

-0.54 

-0.64 

-0.37 

-0.06 

20 

3.13 

1.02 

1.95 

3.01 

2.89 

2.77 

2.52 

2.55 

3.69 

3.87 

2.95 

2.81 

20 

-0.63 

-1.89 

-0.91 

-0.05 

-1.16 

-1.10 

-0.47 

-0.42 

-0.65 

-0.45" 

-0.62 

0.01 

21 

2.68 

1.09 

2.58 

3.19 

2.91 

2.88 

2.61 

3.28 

3.77 

3.84 

2.60 

2.86 

21 

-0.80 

-1.70 

-0.11 

-0.18 

-1.11 

-1.05 

-0.65 

-0.24 

-0.66 

-0.37 

-0.74 

0.21 

22 

2.32 

1.21 

2.33 

3.37 

3.16 

2.71 

2.46 

3.17 

3.84 

3.60 

2.33 

2.92 

22 

-0.76 

-1.55 

-0.61 

-0.10 

0.63 

-0.96 

-0.55 

-0.70 

-0.60 

-0.48 

-0.73 

0.09 

23 

2.37 

1.14 

2.13 

3.56 

3.12 

2.53 

2.64 

3.58 

3.79 

3.23 

2.09 

2.71 

23 

-0.92 

-1.47 

-0.99 

1.49 

-0.71 

-0.87 

-0.57 

-0.47 

-0.73 

-0.50 

-0.87 

-0.14 

24 

2.33 

1.49 

2.41 

3.81 

2.96 

2.40 

3.01 

3.79 

3.60 

3.11 

2.06 

3.43 

24 

-0.69 

-1.17 

-1.02 

-0.07 

-0.81 

-0.72 

-0.62 

-0.51 

-0.81 

-0.59 

-0.75 

-0.25 

25 

2.20 

2.08 

2.43 

3.75 

2.51 

2.20 

3.03 

3.72 

3.43 

2.86 

2.06 

3.01 

25 

-0.71 

-0.95 

0.01 

0.00 

-0.62 

-0.31 

-0.79 

-0.63 

-0.74 

-0.49 

-0.52 

-0.17 

26 

2.11 

2.58 

2.67 

3.58 

1.90 

2.79 

3.38 

3.73 

3.13 

2.51 

NR 

2.94 

26 

-0.62 

0.11 

-1.16 

-0.09 

-1.04 

-0.63 

-0.79 

-0.72 

-0.90 

-0.50 

NR 

-0.50 

27 

1.90 

2.39 

2.95 

3.44 

1.91 

2.89 

3.37 

3.58 

2.81 

2.46 

NR 

2.92 

27 

-0.73 

-1.00 

-1.03 

-0.14 

-1.15 

-0.26 

-0.78 

-0.82 

-0.92 

-0.56 

NR 

-0.69 

28 

1.99 

2.98 

3.16 

3.13 

2.17 

2.93 

3.39 

2.95 

2.42 

2.37 

NR 

2.94 

28 

-0.90 

-1.10 

-0.94 

-0.11 

-0.76 

-0.50 

-0.94 

-1.17 

-1.01 

-0.53 

NR 

-0.92 

29 

2.41 

3.29 

2.87 

2.91 

2.93 

3.13 

2.68 

1.82 

2.71 

NR 

2.15 

29 

-0.94 

-0.56 

-0.82 

-0.15 

-0.40 

-1.05 

-1.11 

-0.88 

-0.22 

NR 

-0.94 

30 

2.83 

3.43 

2.57 

2.49 

3.52 

2.82 

2.40 

2.53 

2.80 

NR 

3.39 

30 

-0.78 

-0.44 

-0.96 

-0.27 

-0.04 

-1.15 

-1.05 

-0.53 

-0.49 

NR 

-0.45 

31 

2.87 

2.23 

2.43 

3.24 

2.31 

2.99 

NR 

31 

-0.69 

-1.12 

-0.29 

-0.77 

-1.17 

-0.59 

NR 

MAXIMUM 

3.41 
-1.06 

3.43 
-1.89 

3.32 
-1.16 

3.81 
-1.64 

3.26 
-1.16 

3.52 
-1.18 

3.39 
-1.15 

3.79 
-1.17 

3.84 
-1.18 

3.95 
-0.99 

NR 
NR 

3.59 
-1.58 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  SR., 
M.O.B.  a  M. 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE   HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37   51   38 
Station   lo 

121  34  48 
ated  on  Cliftc 

NW  7            IS         48 
n  Cour  t   Is  land ,    5 . 1  ml 

les    southea 

6.34 
it  of  Byro 

2-15-1969 

MAY   1968-DAIE 

1968 

0.00 

usees 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B953O0 

GRANT   LINE   CANAL  AT   TRACY  ROAD   BRIDGE 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.52 
2.82 

5.98 
2.19 

7.33 
4.00 

5.02 
3.37 

5.07 
3.23 

5.20 
2.41 

5.89 
2.13 

5.58 
2.03 

4.86 
2.02 

5.53 
2.74 

5.69 
2.27 

5.84 
2.35 

1 

2 

S.81 
2.77 

6.10 
2.20 

7.34 
4.02 

5.40 
3.65 

6.28 
3.30 

5.04 
1.83 

5.62 
1.96 

5.17 
1.99 

5.07 
2.53 

5.73 
2.57 

6.04 
2.33 

6.16 
2.63 

2 

3 

6.19 
2.98 

6.21 
2.35 

6.60 
3.62 

5.58 
3.18 

5.34 
3.09 

4.87 
1.77 

5.39 
1.98 

5.03 
2.30 

5.44 
2.59 

5.95 
2.36 

6.27 
2.39 

5.87 
2.50 

3 

4 

6.10 
3.04 

5.94 
2.51 

6.23 
3.54 

5.57 
2.92 

5.05 
3.00 

5.21 
2.15 

5.17 
1.98 

5.13 
2.19 

5.69 
2.41 

5.29 
2.34 

6.30 
2.41 

5.49 
2.59 

4 

5 

6.28 
2.76 

5.91 
2.29 

5.80 
3.18 

5.94 
3.21 

6.10 
4.21 

5.10 
1.55 

5.22 
2.49 

5.19 
2.45 

5.91 
2.39 

6.28 
2.41 

6.03 
2.38 

6.06 
3.11 

5 

6 

6.22 
2.75 

5.37 
2.30 

6.52 
3.21 

6.10 
3.70 

5.25 
3.02 

4.55 
1.50 

5.15 
2.45 

5.30 
2.55 

5.05 
2.39 

5.68 
2.42 

5.89 
2.36 

5.93 
3.04 

6 

7 

5.81 
2.38 

5.58 
2.31 

6.30 
3.44 

5.23 
3.07 

5.69 
3.08 

4.85 
3.02 

5.09 
2.98 

5.71 
2.57 

5.33 
2.47 

6.75 
2.53 

5.74 
2.40 

5.74 
2.84 

7 

8 

4.89 
1.85 

5.10 
2.25 

6.89 
3.98 

5.59 
3.05 

5.05 
3.00 

NR 

NR 

5.07 
2.59 

5.55 
2.38 

6.41 
2.45 

5.50 
2.45 

5.38 
2.38 

5.94 
2.80 

8 

9 

5.72 
2.04 

5.29 
2.42 

7.26 
4.42 

5.58 
3.14 

5.83 
2.85 

NR 
NR 

5.12 
2.44 

5.77 
2.29 

6.53 
2.60 

5.49 
2.45 

4.99 
2.29 

6.32 
2.92 

9 

10 

5.87 
2.50 

5.61 
2.83 

7.03 
3.78 

5.55 
3.25 

5.77 
2.60 

NR 
NR 

5.64 
2.60 

6.08 
2.45 

6.54 
2.46 

5.04 
2.22 

5.02 
2.37 

6.07 
2.85 

10 

II 

5.76 
2.60 

5.80 
2.60 

6.75 
3.40 

6.87 
3.37 

5.46 
2.58 

MR 

NR 

5.58 

2.41 

6.45 
2.53 

5.41 
2.42 

5.80 
2.20 

5.40 
2.79 

5.97 
2.71 

1 1 

12 

5.80 
2.98 

6.00 
2.65 

6.86 
3.30 

5.44 
3.47 

5.35 
2.65 

NR 
NR 

5.65 
2.30 

5.62 
2.54 

5.34 
2.49 

5.50 
2.10 

4.44 
2.83 

5.16 
2.48 

12 

13 

5.95 

3.05 

5.87 
2.42 

5.85 
3.42 

5.96 
3.55 

5.36 
2.75 

NR 
NR 

5.89 
2.43 

5.37 
2.38 

5.05 
2.38 

5.07 
2.08 

5.61 
2.60 

5.90 
2.44 

13 

14 

6.29 
3.18 

5.89 
2.46 

6.69 
3.44 

5.52 
3.50 

5.21 
2.93 

NR 
NR 

6.00 
2.58 

6.29 
2.34 

5.58 
1.97 

5.00 
2.35 

5.82 
2.42 

6.22 
2.63 

14 

15 

6.37 
3.01 

6.09 
2.48 

6.17 
3.32 

5.97 
3.39 

5.47 
3.15 

NR 
NR 

6.37 
2.54 

6.13 
2.44 

4.97 
1.99 

5.45 
2.88 

5.99 
2.39 

6.20 
2.65 

15 

16 

6.17 
2.81 

6.06 
2.61 

6.88 
3.43 

5.39 
3.30 

5.54 
3.07 

NR 
NR 

5.82 
2.58 

5.49 
1.77 

5.25 
2.28 

5.97 
2.70 

5.97 
2.36 

6.10 
2.89 

16 

17 

6.21 
2.68 

5.82 
2.54 

6.37 
3.56 

5.35 
3.18 

5.92 
3.17 

NR 
NR 

5.42 
2.80 

5.13 
1.83 

5.50 
2.81 

5.15 
2.53 

5.90 
2.35 

6.37 
3.19 

17 

18 

6.13 
2.55 

5.70 
2.37 

5.87 
3.40 

5.40 
3.15 

5.80 
2.55 

4.97 
2.02 

5.72 
2.13 

4.85 
1.95 

6.22 
2.75 

5.11 
2.28 

5.70 
2.42 

5.96 
3.14 

18 

19 

6.21 
2.32 

5.34 
2.42 

5.83 
3.38 

5.73 
3.31 

5.05 
2.59 

5.38 
2.02 

5.57 
2.40 

4.93 
2.28 

5.43 
2.59 

5.52 
2.38 

5.77 
2.68 

5.83 
3.00 

19 

20 

6.16 
2.39 

4.95 
2.28 

5.94 
3.45 

5.05 
3.30 

5.87 
2.30 

5.71 
2.17 

5.64 
2.75 

5.22 
2.75 

6.52 
2.54 

5.47 
2.57 

5.60 
2.49 

5.52 
3.07 

20 

21 

5.63 
2.21 

5.01 
2.42 

6.68 
4.13 

5.22 
3.25 

5.81 
3.77 

5.78 
2.20 

5.57 
2.51 

5.94 
2.87 

6.75 
2.53 

6.39 
2.63 

5.30 
2.43 

5.60 
3.20 

21 

22 

5.32 
2.22 

5.09 
2.56 

6.43 
3.79 

6.45 
4.40 

5.08 
2.39 

5.53 
2.30 

5.38 
2.65 

5.95 
2.43 

5.75 
2.50 

5.12 
2.55 

5.14 
2.52 

5.84 
3.13 

22 

23 

5.38 
2.06 

5.04 
2.61 

6.24 
3.94 

5.50 
3.34 

5.05 
2.75 

5.42 
3.25 

5.45 
2.61 

5.27 
2.53 

5.52 
2.52 

5.83 
2.51 

4.99 
2.44 

5.51 
2.92 

23 

24 

5.25 
2.30 

5.40 
2.96 

6.51 
3.50 

5.84 
3.39 

5.94 
2.55 

5.35 
2.40 

5.78 
2.51 

5.45 
2.51 

6.50 
2.38 

5.55 
2.49 

5.05 
2.52 

6.39 
2.90 

24 

25 

5.12 
2.29 

5.99 
2.96 

6.51 
3.52 

6.59 
3.51 

5.57 
2.82 

5.10 
2.49 

5.74 
2.42 

6.35 
2.53 

6.21 
2.45 

5.50 
2.54 

5.48 
2.90 

5.85 
2.90 

2S 

26 

5.00 
2.44 

6.51 
3.21 

6.76 
3.42 

5.71 
3.44 

4.94 
2.41 

5.72 
2.56 

5.19 
2.40 

5.48 
2.45 

6.07 
2.27 

5.18 
2.50 

5.84 
3.09 

5.78 
2.58 

26 

27 

4.86 
2.23 

6.22 
3.19 

7.01 
3.55 

5.44 
3.40 

4.90 
2.24 

5.82 
3.00 

5.15 
2.39 

6.38 
2.26 

5.59 
2.28 

5.20 
2.45 

5.85 
3.01 

5.76 
2.42 

27 

28 

4.93 
2.22 

6.91 
2.99 

7.28 
3.65 

5.17 
3.39 

5.09 
2.55 

5.84 
2.81 

6.13 
2.32 

5.74 
1.89 

5.17 
2.19 

4.84 
2.45 

5.81 
2.76 

5.72 
2.23 

28 

29 

S.30 
2.20 

7.18 
3.68 

5.94 
3.75 

5.94 
3.32 

5.82 

2. as 

5.97 
2.14 

5.57 
2.03 

5.24 
2.31 

5.22 
2.76 

6.17 
2.49 

5.83 
2.12 

29 

30 

5.73 
2.22 

7.46 
3.81 

6.65 
3.61 

5.45 
3.18 

6.3S 
3.24 

5.73 
l.M 

5.40 
2.20 

5.38 
2.53 

3.87 
2.49 

6.08 
2.35 

6.40 
2.52 

30 

31 

5.76 
2.34 

6.31 
3.47 

5.30 
3.10 

6.07 

2.52 

5.01 
1.90 

5.34 
2.30 

5.94 
2.37 

31 

MAXIMUM 

6.37 
1.85 

7.46 

2.19 

7.34 
3.18 

5.95 
2.92 

5.34 
2.24 

NR 

NR 

5.42 
1.88 

5.52 

1.77 

5.75 
1.97 

5.75 
2.08 

6.30 
2.27 

6.40 
2.12 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T,  SR., 
MOB     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37  49   U 

121   26  55 

NE  29          IS         5E 

14.7 

12-11-1950 

OCT  40-SBPT  66 
MM  68-DAIE 

1940              1952 

1952  1953 

1953  1960 
1960 

1964 
1964 

-3.66 
-4.13 
-2.13 
-3.00 
-3.56 
-3.00 

usees 
usees 
usees 
usees 
usees 
usees 

Stttlon  locatad  «t  Tr«cy  Road  bridge  croselng,   5  miles  north  of  Tracy.      Station  waa  discontinued  October  4,    1966,   and  reactivated  March   1,    1968 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B95270 

OLD  RIVES  NEAR   BYRON 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

2.59 
-0.31 

2.99 
-0.89 

4.26 
0.59 

2.87 
-0.36 

3.02 
-0.20 

2.31 
-0.97 

2.86 
-1.13 

2.69 
-1.11 

2.11 
-1.11 

2.70 
-0.29 

3.10 
-0.75 

3.24 
-0.74 

1 

2 

2.85 
-0.36 

3.15 
-0.88 

4.22 
0.61 

3.14 
-0.07 

3.10 
-0.24 

2.14 
-1.57 

2.58 
-1.27 

2.10 
-1.18 

2.21 
-0.51 

2.96 
-0.46 

3.20 
-0.68 

3.46 
-0.52 

2 

3 

3.23 
-O.U 

3.26 
-0.73 

3.53 
0.19 

2.42 
-0.60 

3.13 
-0.54 

2.05 
-1.59 

2.40 
-1.22 

2.05 
-0.88 

2.58 
-0.51 

3.16 
-0.69 

3.63 
-0.58 

2.99 
-0.66 

3 

4 

3.16 
-0.07 

2.97 
-0.59 

3.04 
0.16 

2.45 
-0.76 

3.01 
-0.65 

2.44 
-1.17 

2.17 
-1.20 

2.26 
-0.94 

2.78 
-0.67 

3.38 
-0.73 

3.74 
-0.55 

2.91 
-0.53 

4 

5 

3.37 
-0.37 

2.93 
-0.77 

2.74 
-0.23 

2.82 
-0.47 

3.02 
-0.62 

2.19 
-1.73 

2.33 
-0.63 

2.18 
-0.64 

2.96 
-0.74 

3.56 
-0.69 

3.56 
-0.68 

3.19 
-0.02 

5 

6 

3.29 
-0.36 

2.61 
-0.79 

3.16 
-0.18 

2.99 
-0.63 

3.15 
-0.55 

1.89 
-1.76 

2.28 
-0.66 

2.42 
-0.41 

3.10 
-0.74 

3.78 
-0.66 

3.46 
-0.70 

3.01 
-0.08 

6 

7 

2.87 
-0.67 

2.15 
-0.76 

3.23 
0.06 

3.13 
-0.59 

2.88 
0.91 

2.09 
-1.33 

2.26 
-0.53 

2.77 
-0.43 

3.38 
-0.70 

3.92 
-0.58 

3.33 
-0.67 

2.82 
-0.28 

7 

8 

2.82 
-1.16 

2.15 
-0.82 

3.76 
0.63 

3.30 
0.91 

2.98 
-0.63 

2.12 
-1.23 

2.25 
-0.50 

2.76 
-0.76 

3.50 
-0.69 

3.77 
-0.65 

2.98 
-0.71 

3.01 
-0.35 

8 

9 

2.06 
-0.99 

2.40 
-0.62 

3.98 
0.31 

3.42 
-0.49 

2.70 
-0.70 

2.15 
-0.28 

2.25 
-0.68 

2.72 
-0.95 

3.63 
-0.56 

3.68 
-0.72 

2.58 
-0.75 

3.38 
-0.23 

9 

10 

2.95 
-0.54 

2.70 
-0.46 

3.88 
1.15 

3.49 
-0.34 

2.55 
-0.97 

2.19 
-1.06 

2.64 
-0.55 

3.02 
-0.81 

3.77 
-0.72 

3.37 
-0.89 

2.64 
-0.66 

3.49 
-0.29 

10 

1 1 

2.87 
-0.43 

2.88 
-0.04 

3.70 
-0.01 

3.54 
-0.20 

2.38 
-0.95 

1.86 
-1.00 

2.57 
-0.82 

3.39 
-0.60 

3.56 
-0.79 

3.06 
-0.94 

2.98 
-0.16 

3.36 
-0.40 

II 

12 

2.88 
-0.03 

3.05 
-0.46 

3.77 
-0.12 

3.40 
-0.09 

2.20 
-0.85 

2.52 
-0.93 

2.67 
-0.91 

3.53 
-0.59 

3.37 
-0.76 

2.70 
-0.98 

3.18 
-0.19 

3.21 
-0.67 

12 

13 

3.01 
0.04 

2.95 
-0.70 

3.86 
-0.02 

3.64 
0.06 

2.14 
-0.74 

2.29 
-0.33 

2.95 
-0.76 

3.32 
-0.84 

3.00 
-0.84 

2.51 
-0.96 

3.40 
-0.42 

2.23 
-0.71 

13 

14 

3.23 
0.22 

2.95 
-0.85 

3.60 
-0.01 

3.16 
-0.03 

2.24 
-0.53 

2.05 
-0.90 

3.10 
-0.70 

3.23 
-0.89 

2.53 
-1.23 

2.97 
-0.56 

1.60 
-0.59 

3.31 
-0.54 

14 

15 

3.28 
-0.02 

3.14 
-0.84 

3.15 
-1.17 

2.82 
-0.23 

2.44 
-0.17 

1.83 
-1.04 

3.26 
-0.72 

3.U 
-0.80 

2.17 
-1.19 

1.87 
-0.10 

3.51 
-0.58 

3.25 
-0.49 

15 

16 

3.26 
-0.26 

3.06 
-0.72 

3.77 
0.00 

2.33 
-0.34 

2.49 
-0.26 

1.99 
-0.97 

3.01 
-0.69 

2.42 
-1.47 

2.43 
-0.88 

3.31 
-0.29 

3.46 
-0.71 

3.31 
-0.19 

16 

17 

3.28 
-0.40 

2.72 
-0.81 

3.22 
0.17 

2.30 
-0.43 

2.84 
-0.22 

2.31 
-0.78 

3.26 
-0.49 

1.99 
-1.41 

2.83 
-0.29 

3.66 
-0.35 

3.42 
-0.72 

3.50 
0.10 

17 

la 

3.17 
-0.53 

2.56 
-0.94 

2.77 
-0.06 

2.37 
-0.33 

2.67 
-0.91 

2.17 
-1.32 

2.52 
-1.22 

1.86 
-1.26 

3.34 
-0.34 

3.57 
-0.77 

3.23 
-0.65 

3.26 
0.06 

18 

19 

3.25 
-0.75 

2.18 
-0.90 

2.79 
-0.15 

2.67 
-0.05 

3.00 
-0.92 

2.42 
-1.29 

2.40 
-0.96 

2.19 
-0.91 

3.51 
-0.57 

3.73 
-0.66 

3.33 
-0.37 

2.90 
-O.U 

19 

20 

3.04 
-0.67 

1.96 
-0.99 

2.92 
-0.02 

2.97 
-0.16 

2.85 
-1.24 

2.73 
-1.13 

2.45 
-0.52 

2.56 
-0.43 

3.61 
-0.67 

3.83 
-0.46, 

3.15 
-0.57 

2.83 
-0.02 

20 

21 

2.65 
-0.85 

2.11 
-0.79 

3.51 
0.79 

3.14 
-0.28 

2.87 
-1.15 

2.79 
-1.09 

2.52 
-0.71 

3.27 
-0.27 

3.68 
-0.68 

3.85 
-0.39 

2.89 
-0.60 

2.94 
0.20 

21 

22 

2.27 
-0.80 

2.22 
-0.62 

3.25 
0.27 

3.32 
-0.22 

3.14 
-0.75 

2.72 
-0.97 

2.38 
-0.55 

3.13 
-0.72 

3.77 
-0.58 

3.67 
-0.47 

2.70 
-0.52 

2.95 
0.06 

22 

23 

2.25 
-0.96 

2.17 
-0.55 

3.05 
-0.11 

3.53 
-0.20 

3.11 
0.35 

2.60 
-0.88 

2.55 
-0.59 

3.54 
-0.49 

3.71 
-0.70 

3.34 
-0.52 

2.48 
-0.61 

2.79 
-0.18 

23 

24 

2.26 
-0.73 

2.51 
-0.26 

3.34 
-0.15 

3.76 
1.49 

2.90 
-0.86 

2.43 
-0.74 

2.95 
-0.63 

3.73 
-0.53 

3.55 
-0.79 

3.23 
-0.54 

2.58 
-0.39 

3.36 
-0.26 

24 

25 

2.21 
-0.74 

3.04 
-0.04 

3.35 
1.09 

3.66 
-0.14 

2.41 
-0.65 

2.29 
-0.64 

2.98 
-0.82 

3.72 
-0.59 

3.38 
-0.73 

2.94 
-0.48 

2.74 
-O.U 

3.01 
-0.21 

2S 

26 

2.06 
-0.65 

3.54 
1.06 

3.59 
-0.30 

3.50 
-0.23 

1.82 
-1.09 

2.76 
-0.03 

3.32 
-0.80 

3.68 
-0.72 

3.07 
-0.91 

2.68 
-0.52 

3.21 
0.09 

2.96 
-0.54 

26 

27 

1.84 
-0.97 

3.36 
-0.11 

3.89 
-0.19 

3.36 
-0.27 

1.85 
-1.21 

2.84 
-0.31 

3.31 
-0.79 

3.53 
-0.83 

2.73 
-0.88 

2.52 
-0.54 

3.21 
0.00 

2.89 
-0.70 

27 

28 

1.98 
-0.64 

3.96 
-0.17 

4.10 
-0.09 

3.09 
-0.24 

2.24 
-0.78 

2.87 
-0.54 

3.35 
-0.92 

2.89 
-1.27 

2.37 
-0.99 

2.51 
-0.51 

3.19 
-0.30 

2.93 
-0.92 

28 

29 

2.38 
-0.99 

4.27 
0.33 

3.81 
0.05 

2.81 
-0.28 

3.01 
-0.44 

3.08 
-1.04 

2.61 

-1.14 

1.73 
-0.90 

2.76 
-0.23 

3.37 
-0.59 

2.09 
-0.97 

29 

30 

2.80 
-0.84 

4.40 
0.45 

3.50 
-0.12 

2.45 
-0.39 

3.4S 
-0.07 

2.74 
-1.31 

2.34 
-1.05 

2.48 
-0.50 

2.90 
-0.50 

3.37 
-0.73 

3.30 
-0.50 

30 

31 

2.83 
-0.73 

3.17 
-0.27 

2.48 
-0.41 

3.15 

-0.81 

2.35 

-1.33 

3.10 
-0.69 

1.87 
-0.73 

31 

MAXIMUM 

3.37 
-1.16 

4.40 
-0.99 

4.26 
-0.30 

3.76 
-0.76 

3.15 
-1.24 

3.45 
-1.76 

3.35 
-1.31 

3.73 
-1.47 

3.77 
-1.23 

3.92 
-0.98 

3.74 
-0.75 

3.50 
-0.97 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  8  R. , 
M.D  B     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HER 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37   53  28 
Station   lo 

121  34  09 
cated   at   Hlghv 

NE  31           IN           4E 
ly  4  bridge,   4.2  miles 

east  of   Byr 

5.17 

2-15-1959 

MAY   1963-n*IE 

1963            1964 
1964 

-10.42 
0.00 

usees 
usees 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION   NAME 

1971 

B9S180 

OLD  IIVES  NEAR  KOCK  SLOUCH 

MARCH 


5. 84 
3.11 


6.11 
2.83 


6.47 
3.04 


6.41 
3.10 


6.64 
2.80 


6.52 
2.83 


6.02 
2.51 


6.03 
2.04 


6.20 
2.18 


5.49 
2.61 


6.12 
2.70 


6.11 
3.12 


6.23 
3.19 


6.41 
3.38 


6.44 
3.U 


6.56 
2.87 


6. 54 
2.75 


6.38 
2.60 


6.46 
2.40 


6.11 
2.46 


5.82 
2.28 


5.38 
2.37 


5.40 
2.19 


5.38 
2.41 


5.39 
2.40 


5.19 
2.48 


5.00 
2.U 


5.19 
2.10 


5.65 
2.91 


6.10 
2.28 


6.09 
2.38 


6. 24 
2.22 


6.42 
2.23 


6.49 
2.38 


6.22 
2.49 


6.13 
2.32 


5.80 
2.31 


5.44 
2.33 


5.40 

.•:.28 


5.70 
2.48 


5.99 
2.65 


6.19 
2.67 


6.30 
2.41 


6.23 
3.42 


6.25 
2.17 


^.41 
2.19 


6.25 
2.27 


5.93 
2.20 


5.75 
2.08 


5.27 
2.12 


5.20 
2.05 


5.44 
2.28 


5.54 
2.46 


5.49 
2.54 


5.84 
2.79 


6.35 
3.02 


6.78 
2.92 


6.69 
4.04 


7.27 
2.98 


7.57 
3.31 


7.65 
3.45 


7.50 
3.58 


7.38 
3.59 


6.76 
3.17 


6.23 
3.18 


5.98 
2.77 


6.19 
2.83 


6.51 
3.09 


6.97 
3.67 


7.16 
3.28 


6.96 
2.97 


6.90 
4.23 


6.96 
2.87 


7.08 
2.95 


6.81 
2.97 


6.46 
2.79 


6.83 
3.01 


6.29 
3.16 


6.01 
2.91 


6.02 
2.84 


6.14 
3.00 


6.68 
3.86 


6.36 
3.26 


6.16 
2.87 


6.49 
2.77 


6.48 
2.59 


6.75 
4.38 


7.08 
2.71 


7.12 
2.81 


6.97 
2.96 


6.65 
2.76 


6.32 
2.62 


6.01 
2.55 


6.19 
2.81 


5.56 
2.27 


5.67 
2.22 


6.04 
2.47 


6.14 
2.29 


6.36 
2.33 


6.54 
2.44 


6.71 
4.21 


6.78 
2.58 


6.81 
2.73 


6.70 
2.87 


6.63 
3.06 


6.16 
2.93 


5.82 
2.73 


5.51 
2.61 


5.49 
2.56 


5.62 
2.70 


5.89 
3.01 


6.15 
2.86 


6.33 
2.71 


5.53 
2.76 


6.74 
2.76 


6.95 
2.80 


6.84 
4.30 


6.66 
2.68 


6.56 
2.65 


6.26 
2.68 


5.84 
2.65 


5.61 
2.55 


5.82 
2.57 


6.18 
2.82 


6.34 
2.73 


6.25 
2.41 


6.20 
2.29 


6.26 
2.31 


6.32 
2.38 


6.22 
2.30 


6.18 
3.73 


5.75 
2.34 


5.60 
2.06 


5.44 
2.12 


5.25 
2.23 


5.22 
2.31 


5.47 
2.55 


5.72 
2.94 


5.68 
2.86 


6.10 
2.92 


5.74 
2.20 


6.10 
2.11 


5.93 
1.87 


6.00 
1.96 


5.42 
2.35 


5.27 
2.24 


6.11 
2.50 


5.55 
2.83 


4.98 
1.95 


5.06 
1.94 


5.49 
2.37 


5.54 
2.08 


5.34 
1.59 


5.42 
1.58 


5.87 
2.02 


5.37 
1.42 


5.25 
1.41 


5.50 
1.84 


5.48 
1.94 


5.44 
2.11 


5.35 
2.15 


5.17 
2.53 


5.94 
2.26 


5.51 
2.81 


5.26 
2.32 


5.23 
2.10 


5.37 
2.17 


5.64 
2.26 


5.52 
1.85 


5.67 
1.88 


5.97 
2.03 


5.92 
2.09 


5.89 
2.18 


5.88 
2.29 


5.82 
2.42 


5.65 
2.58 


6.00 
3.04 


6.06 
2.82 


6.11 
2.62 


6.37 
2.70 


6.S6 
3.12 


6.31 

2.32 


5.03 
2.07 


5.74 
1.96 


5.55 
2.02 


5.34 
2.05 


5.52 
2.62 


5.51 
2.57 


5.49 
2.70 


5.47 
2.73 


5.47 
2.57 


5.83 
2.60 


5.76 
2.36 


5.84 
2.26 


6.13 
2.39 


6.26 

2.44 


6.37 
2.41 


6.33 
2.52 


6.36 
2.65 


5.59 
1.87 


5.48 
2.19 


5.59 
2.60 


5.55 
2.41 


5.55 
2.50 


5.74 
2.55 


5.17 
2.52 


6.21 
2.30 


6.54 
2.34 


6.52 
2.34 


6.56 
2.33 


6.27 
2.16 


5.90 
1.87 


5.83 
2.07 


5.26 
1.98 


5.23 
2.29 


5.46 
2.24 


5.39 
2.57 


5.65 
2.80 


5.98 
2.78 


5.97 
2.44 


5.90 
2.20 


6.19 
2.33 


6.56 
2.54 


6.68 
2.53 


6.47 
2.30 


6.38 
2.27 


6.27 
2.39 


5.52 
1.68 


5.07 
1.71 


5.07 
1.94 


5.43 
2.32 


5.87 
2.84 


6.54 
2.88 


5.40 
2.47 


6.80 
2.68 


6.98 
2.64 


6.97 
2.63 


6.94 
2.46 


6.79 
2.38 


6.10 
1.92 


5.81 
2.03 


5.57 
2.24 


4.79 
1.95 


5.37 
2.12 


5.43 
2.74 


5.80 
2.75 


6.01 
2.54 


5.18 
2.48 


6.31 
2.46 


6.51 
2.51 


6.73 
2.53 


6.89 
2.59 


5.97 
2.50 


6.75 
2.42 


5.59 
2.47 


6.21 
2.33 


5.72 
1.99 


5.59 
2.04 


4.92 
2.38 


5.09 
2.95 


5.61 
2.89 


6.74 
2.65 


5.83 
2.54 


5.89 
2.50 


5.98 
2.63 


5.94 
2.54 


6.78 
2.45 


5.50 
2.50 


5.29 
2.35 


5.93 
2.39 


5.61 
2.25 


5.59 
2.32 


5.93 
2.76 


4.48 
3.00 


6.20 
2.72 


6.38 
2.58 


6.60 
2.35 


5.77 
2.53 


6.99 
2.58 


7.15 
2.68 


7.02 
2.59 


6.92 
2.54 


6.62 
2.34 


5.31 
2.28 


5.95 
2.25 


5.80 
2.30 


5.25 
2.51 


5.58 
3.18 


5.10 
2.98 


5.95 
2.91 


6.82 
2.45 


5.95 
2.57 


7.08 
2.78 


7.10 
2.84 


5.95 
2.75 


5.76 
2.75 


6.53 
2.70 


5.32 
2.74 


5.95 
2.74 


5.82 
2.74 


5.90 
2.79 


6.03 
3.05 


6.20 
2.78 


6.51 
2.58 


4.86 
2.52 


6.65 
2.57 


6.90 
2.57 


6.98 
2.59 


6.84 
2.55 


6.75 
2.54 


6.61 
2.54 


6.33 
2.50 


5.98 
2.52 


5.01 
2.62 


5.60 
3.06 


5.73 
2.85 


5.80 
2.57 


5.30 
2.57 


5.79 
2.54 


5.71 
2.52 


5.60 
2.59 


5.57 
2.88 


5.42 
2.66 


6.18 
2.56 


6.03 
2.72 


5.73 
2.66 


5.85 
2.88 


5.15 
3.15 


6.42 
3.35 


6.44 
3.28 


6.43 
2.96 


6.55 
2.68 


6.65 
2.52 


5.23 
2.50 


6.61 
2.49 


6.81 
2.67 


6.46 
2.50 


6.40 
2.61 


5.42 
3.14 


6.27 
3.13 


6.14 
2.89 


6.49 
2.83 


6.71 
2.95 


6.73 
2.89 


6.56 
2.78 

II 

5.44 
2.50 

12 

5.40 
2.45 

13 

6.48 
2.63 

14 

6.44 
2.70 

15 

5.49 
3.01 

16 

6.68 
3.28 

17 

6.48 
3.25 

18 

5.08 
3.10 

19 

6.24 
3.20 

20 

5.22 
3.39 

21 

5.16 
3.23 

22 

5.24 
3.01 

23 

6.52 
2.94 

24 

6.31 
2.99 

2S 

6.29 
2.66 

26 

6.03 
2.50 

27 

6.10 
2.29 

28 

5.30 
2.25 

29 

6.48 
2.68 

30 

6.54 
2.04 


7.65 

2.05 


7.50 
2.59 


5.95 

2.22 


6.42 
1.87 


5.86 
1.41 


5.56 
1.87 


6.98 
1.68 


6.98 
1.99 


7.15 

2.26 


5.98 

2.50 


6.81 
2.25 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  a  R. , 
MOB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

HEF 

DATUM 

CFS            GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

37   59  25 

Station   loc 
tlve  by  ^p 

121  34  49 

«ted  on  Aaerlc 
ilbious  craft 

SW  30         2M         4E 

an  Island   (fomcrly  Ho 
October   1,    1968;   rains 

10.0 

land  Tract).    1.2  alia 
ailed  April  24.    1969. 

12-26-1955 
s  north  of  Rock 

Slough,  4.7  ■lies 

MU  194S-MTE 
northaast  of  KnlRh 

1945 
1945 

1964 
1964 

tsen.      Station  was 

0.00 
-3.00 
-3.58 
-3.00 

randared   i 

USED 
DSCCS 

usees 
usees 

no para- 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION  NAME 

1971 

B94175 

nOKELUMNE   RIVER   NEAR   THORHTON 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.23 
0.59 

3.53 
0.14 

7.28 
6.89 

4.38 
3.83 

3.77 
1.71 

3.34 
1.16 

4.57 
3.39 

3.34 
0.66 

3.11 
1.04 

3.49 
1.33 

3.67 
0.20 

3.83 
0.57 

1 

2 

3.46 
0.64 

3.68 
0.10 

8.00  A 
7.13  A 

4.10 
3.29 

3.88 
1.77 

3.12 
0.44 

4.07 
2.63 

2.82 
0.77 

3.17 
1.36 

3.72 
1.25 

3.81 
0.28 

4.02 
0.77 

2 

3 

3.77 
0.80 

3.71 
0.22 

8.63  A 
8.02  A 

3.92 
2.82 

3.83 
1.56 

3.02 
0.50 

3.71 
2.13 

2.90 
1.05 

3.46 
1.48 

3.85 
1.09 

4.00 
0.34 

3.77 
0.43 

3 

4 

3.71 
0.92 

3.50 
0.40 

8.26  A 
7.09  A 

3.93 
2.66 

3.81 
1.44 

3.51 
0.94 

3.45 
1.83 

3.17 
1.05 

3.55 
1.32 

4.03 
1.08 

4.05 
0.34 

3.79 
0.85 

4 

5 

3.93 
0.64 

3.39 
0.29 

9.18  A 
7.11  A 

3.94 
2.24 

3.83 
2.28 

2.89 
0.37 

3.45 
1.83 

3.12 
0.62 

3.77 
1.20 

4.18 
1.14 

3.93 
0.30 

3.83 
1.30 

5 

6 

3.78 
0.70 

3.12 
0.18 

9.12  A 
7.67  A 

3.91 
1.89 

3.84 
1.43 

2.80 
0.19 

3.40 
1.83 

3.08 
0.82 

3.86 
1.17 

4.39 
1.16 

3.87 
0.34 

3.72 
1.30 

6 

7 

3.29 
0.21 

2.86 
0.25 

7.66  A 
6.10  A 

3.99 
2.35 

3.78 
1.45 

3.09 
1.23 

3.38 
2.21 

3.33 
0.73 

4.11 
1.26 

4.50 
1.07 

3.75 
0.38 

3.59 
0.94 

7 

8 

3.31 
-0.13 

2.89 
0.27 

6.10  A 
5.18  A 

4.07 
1.71 

3.71 
1.34 

2.99 
0.51 

3.35 
1.90 

3.32 
0.49 

4.20 
1.27 

4.33 
0.72 

3.53 
0.34 

3.86 
0.95 

8 

9 

2.58 
0.00 

3.19 
0.47 

5.54 
4.89 

4.17 
1.59 

3.37 
1.33 

3.04 
0.40 

3.34 
1.75 

3.27 
0.46 

4.33 
1.42 

4.19 
0.52 

3.22 
0.30 

4.06 
1.11 

9 

10 

3.49 
0.39 

3.09 
0.58 

5.59 
4.85 

4.22 
1.75 

3.22 
1.06 

2.95 
0.54 

3.50 
1.57 

3.53 
0.57 

4.38 

1.19 

4.00 
0.53 

3.25 
0.35 

4.11 
1.09 

10 

11 

3.46 
0.53 

3.40 
0.01 

5.35 
4.75 

4.24 
1.82 

3.09 
1.03 

2.81 
0.56 

3.41 
1.43 

3.85 
0.82 

4.18 
1.02 

3.74 
0.49 

3.63 
0.72 

3.95 
1.05 

II 

12 

3.49 
0.88 

3.40 
0.18 

5.15 
4.41 

4.18 
1.88 

2.95 
1.09 

3.36 
0.71 

3.48 
1.30 

3.97 
0.85 

4.05 
1.09 

3.40 
0.42 

3.75 
0.82 

3.83 
0.85 

12 

13 

3.59 
0.92 

3.40 
-0.10 

5.08 
4.12 

4.38 
2.19 

2.95 
1.15 

2.94 
0.88 

3.55 
1.26 

3.78 
0.67 

3.74 
0.91 

3.30 
0.39 

3.87 
0.53 

2.90 
0.82 

13 

14 

3.74 
1.06 

3.46 
-0.28 

4.85 
3.95 

5.14 
3.45 

3.20 
1.37 

3.03 
1.29 

3.73 
1.31 

3.59 
0.58 

3.23 
0.51 

3.67 
0.56 

2.39 
0.55 

3.87 
0.96 

14 

15 

3.76 
0.94 

3.58 
-0.22 

4.72 
3.53 

5.04 
4.63 

3.43 
1.74 

2.89 
0.74 

3.83 
1.23 

3.51 
0.75 

2.67 
0.41 

2.53 
0.97 

3.93 
0.52 

3.86 
1.06 

15 

16 

3.84 
0.74 

3.43 
-0.20 

4.46 
3.46 

4.29 
3.55 

3.40 
1.58 

2.94 
0.67 

3.78 
1.26 

2.85 
-0.17 

3.29 
0.65 

3.92 
0.88 

3.94 
0.47 

3.91 
1.30 

16 

17 

3.84 
0.64 

3.13 
-0.31 

4.94 
2.81 

3.77 
2.79 

3.77 
1.85 

2.98 
0.40 

3.78 
1.21 

2.31 
-0.30 

3.62 

1.13 

4.20 
0.83 

3.88 
0.49 

4.10 
1.61 

17 

18 

3.68 
0.54 

2.94 
-0.47 

5.78 
4.91 

3.74 
2.30 

3.49 
1.25 

2.97 
0.22 

3.11 
0.59 

2.47 
-0.15 

4.03 
1.18 

4.08 
0.49 

3.53 
0.73 

3.92 
1.53 

18 

19 

3.73 
0.31 

2.52 
-0.47 

5.51  A 
4.75  A 

3.96 
2.55 

3.85 
1.87 

3.10 
0.21 

3.05 
0.77 

2.80 
0.81 

4.13 
0.98 

4.20 
0.51 

3.44 
0.55 

3.58 
1.38 

19 

20 

3.39 
0.36 

2.48 
-0.54 

4.70 
4.08 

4.09 
2.57 

3.64 
1.81 

3.33 
0.24 

3.18 
0.98 

3.50 
1.55 

4.18 
0.90 

4.28, 
0.76 

2.96 
0.55 

3.75 
1.43 

20 

21 

3.14 
0.20 

2.74 
-0.32 

4.58 
3.74 

4.18 
2.56 

3.78 
2.56 

3.31 
0.29 

3.13 
0.70 

4.13 
1.55 

4.22 
0.84 

4.29 
0.77 

3.33 
0.63 

3.72 
1.55 

21 

22 

2.74 
0.25 

2.83 
-0.13 

5.07 
3.97 

4.23 
3.02 

4.04 
1.80 

3.28 
0.24 

3.06 
0.76 

4.02 
1.38 

4.30 
0.98 

4.15 
0.71 

3.05 
0.49 

3.64 
1.49 

22 

23 

2.80 
0.16 

2.80 
-0.06 

5.31 
4.83 

4.33 
2.48 

3.90 
2.00 

3.27 
1.22 

3.17 
0.74 

4.33 
1.56 

4.27 
0.89 

4.02 
0.67 

3.18 
0.63 

3.75 
1.27 

23 

24 

2.73 
0.31 

3.14 
0.31 

4.77 
4.11 

4.42 
2.39 

3.89 
1.82 

3.24 
0.51 

3.51 
0.50 

4.44 
1.45 

4.13 
0.78 

3.84 
0.53 

2.74 
0.92 

3.99 
1.32 

24 

25 

2.84 
0.35 

3.61 
0.93 

4.40 
3.48 

4.28 
2.28 

3.22 
1.85 

3.22 
0.74 

3.52 
0.40 

4.44 
1.51 

4.02 
0.90 

3.56 
0.66 

3.45 
1.11 

3.74 
1.35 

25 

26 

2.48 
0.35 

4.03 
0.62 

4.43 
2.83 

4.12 
2.02 

2.80 
1.23 

3.64 
1.28 

3.81 
0.45 

4.40 
1.28 

3.73 
0.47 

3.32 
0.57 

3.55 
1.05 

3.71 
1.06 

26 

27 

2.44 
0.23 

4.10 
1.18 

4.61 
2.62 

4.07 
1.84 

2.95 
1.24 

7.64  A 
2.62  A 

3.78 
0.40 

4.26 
1.19 

3.31 
0.42 

3.16 
0.44 

3.57 
0.84 

3.45 
0.87 

27 

28 

2.60 
0.11 

4.52 
1.54 

4.87 
2.87 

3.87 
2.00 

3.33 
1.50 

8.25  A 
7.42  A 

3.82 
0.36 

3.61 
0.74 

3.33 
1.23 

3.20 
0.39 

3.70 
0.69 

3.50 
0.73 

28 

29 

3.02 
0.00 

4.94 
1.78 

5.21 
4.00 

3.54 
1.89 

7.41  A 
6.10  A 

3.57 
0.81 

3.36 
0.91 

3.31 
0.93 

3.29 
0.57 

3.83 
2.05 

2.83 
0.69 

29 

30 

3.50 
0.07 

7.33  A 
3.89  A 

5.04 
4.23 

3.38 
1.72 

6.11 
5.U 

3.37 
0.52 

3.25 
1.19 

2.24 
1.07 

3.43 
0.40 

3.85 
0.59 

3.88 
1.00 

30 

31 

3.42 
0.78 

4.87 
4.13 

3.53 
1.54 

5.21 

4.15 

3.33 
0.99 

1.92 
0.24 

2.63 
0.58 

31 

MAXIMUM 

3.93 
-0.13 

7.33 
-0.54 

9.18 
2.62 

5.14 
1.64 

4.04 
1.03 

8.25  A 
0.19 

4.57 
0.36 

4.44 
-0.30 

4.38 
0.41 

4.50 
0.24 

4.05 
0.20 

4.11 
0.43 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

A  -  High  flows  affected  the  normal  tidal  pattern.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T.  aR., 
M.D.B.    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS            GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38   15  20 

Station   loc 

influenced 

121  26  21 

ated  at   highui 
by  operation  o 

NU  28         5N         5E 

y  bridge,   2.3  miles  no 
f   the   Delta  Cross   Chan 

14.5 

rthwest  of  Thornton, 
nel   gates. 

2-2-1963 
Also   known  as    "1 

Mokelunne  River   at 

FEB    1959-OATE 
Benson's   Ferry". 

1959 

1964 
1964 

At    times,    tidal    flu 

0.4 
-0.48 
O.OO 

ctuation 

usees 
usees 
usees 

s 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 


STATION 
NUMBER 


STATION   NAME 


nOKELUMNE   RIVER,    SOUTH   FORK,    AT   NEW  HOPE   BRIDGE 


DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

3.25 
0.46 

3.60 
-0.05 

5.03 
1.77 

3.39 
0.31 

3.51 
0.23 

3.11 
-0.12 

3.44 
-0.14 

3.28 
0.14 

3.02 
0.55 

1.94 
0.92 

2.18 
0.22 

3.95 
0.53 

1 

2 

3.51 
0.48 

3.78 
-0.05 

4.89 
1.89 

3.19 
0.31 

3.65 
0.18 

2.86 
-0.39 

3.09 
-0.35 

2.75 
0.10 

3.08 
1. 01 

3.66 
0.76 

3.97 
0.30 

4.19 
0.71 

2 

3 

3.87 
0.67 

3.82 
0.10 

4.46 
1.73 

2.77 
-0.29 

3.S6 
-0.12 

2.89 
-0.46 

2.88 
-0.37 

2.78 
0.42 

3.41 
1.12 

3.81 
0.59 

4.21 
0.35 

3.89 
0.32 

3 

4 

3.79 
0.76 

3.57 
0.26 

3.87 
1.85 

3.10 
-0.26 

3.54 
-0.24 

3.40 
-0.01 

2.72 
-0.40 

3.06 
0.36 

3.62 
0.95 

4.00 
0.54 

4.30 
0.35 

3.85 
0.66 

4 

5 

4.02 
0.47 

3.45 
O.U 

3.69 

1.14 

3.42 
-0.02 

3.58 
-0.21 

2.69 
-0.61 

2.91 
0.07 

2.98 
-0.12 

3.74 
0.86 

4.16 
0.58 

4.17 
0.32 

3.89 
1.10 

5 

6 

3.84 
0.54 

3.15 
0.08 

3.95 
1.85 

3.50 
-0.20 

3.53 
1.27 

2.66 
-0.65 

2.94 
0.08 

2.97 
0.13 

3.84 
0.83 

4.39 
0.61 

4.12 
0.33 

3.74 
1.11 

6 

7 

3.34 
0.05 

2.84 
0.10 

4.15 
1.28 

3.71 
-0.18 

3.58 
-0.14 

2.97 
-0.26 

2.92 
0.19 

3.27 
0.12 

4.13 
0.90 

4.54 
0.69 

3.98 
0.37 

3.62 
0.76 

7 

8 

3.53 
-0.29 

2.87 
O.U 

4.49 
1.43 

3.87 
1.19 

3.50 
-0.23 

2.92 
-0.21 

2.86 
0.19 

3.27 
-0.19 

4.22 
0.89 

4.43 
0.56 

3.73 
0.32 

3.95 
0.77 

8 

9 

2.59 
-0.15 

3.19 
0.31 

4.58 
1.75 

4.02 
-0.06 

3.09 
-0.17 

2.93 
0.51 

2.88 
0.07 

3.19 
-0.42 

4.35 
1.06 

4.31 
0.49 

3.37 
0.31 

4.14 
0.90 

9 

10 

3.54 
0.23 

3.21 
-0.10 

4.40 
1.13 

4.11 
0.08 

2.93 
-0.46 

2.87 
-0.01 

3.20 
0.05 

3.47 
-0.25 

4.43 
0.81 

4.03 
0.26 

3.43 
0.36 

4.18 
0.87 

10 

1  1 

3.50 
0.35 

3.42 
0.30 

4.35 
0.89 

4.13 
0.25 

2.78 
-0.44 

2.72 
-0.03 

3.12 
-0.18 

3.80 
-0.03 

4.21 
0.66 

3.72 
0.20 

3.85 
0.77 

3.95 
0.79 

1 1 

12 

3.54 
0.72 

3.42 
-0.02 

4.40 
0.74 

4.07 
0.38 

2.60 
-0.34 

3.29 
0.14 

3.20 
-0.27 

3.93 
0.00 

4.04 
0.69 

3.37 
0.15 

3.98 
0.82 

3.82 
0.55 

12 

13 

3.65 
0.76 

3.42 
-0.35 

4.47 
0.78 

4.02 
0.57 

2.59 
-0.29 

2.85 
0.14 

3.49 
-0.13 

3.74 
-0.25 

3.70 
0.55 

3.27 
0.15 

4.07 
0.66 

2.83 
0.50 

13 

14 

3.82 
0.93 

3.47 
-0.52 

4.21 
0.77 

3.60 
0.56 

2.84 
-0.09 

2.57 
-0.20 

3.55 
-0.06 

3.65 
-0.30 

3.16 
0.18 

3.68 
0.36 

4.13 
0.54 

3.86 
0.62 

14 

15 

3.84 
0.77 

3.60 
-0.51 

4.11 
0.56 

3.22 
0.52 

3.07 
0.33 

2.60 
-0.49 

3.68 
-O.U 

3.57 
0.00 

3.21 
0.14 

3.99 
0.82 

2.73 
0.50 

3.85 
0.71 

15 

16 

3.92 
0.54 

3.45 
-0.44 

4.19 
0.72 

2.95 
0.29 

3.01 
0.20 

2.72 
-0.42 

3.64 
0.10 

NR 
NR 

2.32 
0.35 

2.46 
0.75 

4.16 
0.47 

3.92 
1.00 

16 

17 

3.93 
0.45 

3.15 
-0.53 

3.59 
0.79 

2.92 
0.07 

3.46 
0.34 

2.79 
-0.65 

3.64 
0.08 

NR 
NR 

3.50 
0.88 

4.32 
0.73 

4.06 
0.46 

4.13 
1.27 

17 

18 

3.74 
0.34 

2.99 
-0.66 

3.50 
0.80 

3.03 
0.10 

3.08 
-0.42 

2.81 
-0.79 

2.82 
-0.59 

NR 
NR 

4.07 
0.90 

4.21 
0.34 

3.97 
0.50 

3.91 
1.19 

18 

19 

3.79 
0.10 

2.51 
-0.65 

3.47 
0.62 

3.28 
0.38 

3.52 
0.35 

2.96 
-0.77 

2.81 
-0.31 

MR 
NR 

4.20 
0.71 

4.32 
0.45 

4.05 
0.73 

3.54 
1.03 

19 

20 

3.42 
0.16 

2.44 
-0.74 

3.58 
0.53 

3.52 
0.37 

3.22 
0.22 

3.24 
-0.50 

3.00 
0.01 

NR 
NR 

4.25 
0.61 

4.43 
0.63 

3.82 
0.56 

3.73 
1.08 

20 

21 

3.15 
-0.02 

2.70 
-0.51 

4.05 
1.34 

3.67 
0.25 

3.45 
0.29 

3.23 
-0.55 

2.98 
-0.19 

NR 
NR 

4.31 
0.57 

4.48 
0.68 

3.60 
0.54 

3.68 
1.23 

21 

22 

2.72 
0.05 

2.80 
-0.34 

3.78 
0.95 

3.83 
0.31 

3.86 
0.58 

3.21 
-0.45 

2.93 
-0.04 

3.98 
0.75 

4.42 
0.72 

4.32 
0.60 

3.43 
0.59 

3.59 
1.15 

22 

23 

2.79 
-0.12 

2.75 
-0.28 

3.59 
0.62 

4.08 
0.36 

3.72 
1.21 

3.19 
-0.30 

3.07 
-0.07 

4.33 
0.94 

4.37 
0.52 

4.15 
0.57 

3.U 
0.47 

3.71 
0.91 

23 

24 

2.73 
0.07 

3.10 
0.06 

3.89 
0.44 

4.25 
1.84 

3.72 
0.42 

3.14 
-0.19 

3.45 
-0.19 

4.46 
0.85 

4.21 
0.54 

3.91 
0.52 

3.28 
0.62 

3.98 
0.95 

24 

25 

2.83 
0.07 

3.60 
0.30 

3.85 
1.47 

4.14 
0.40 

2.94 
0.38 

3.06 
0.20 

3.46 
-0.32 

4.47 
0.94 

4.05 
0.60 

3.71 
0.53 

3.60 
0.93 

3.70 
0.94 

25 

26 

2.50 
0.08 

4.01 
1.40 

4.11 
0.24 

3.97 
0.28 

2.47 
-0.05 

3.38 
0.19 

3.77 
-0.24 

4.42 
0.70 

3.72 
0.35 

3.32 
0.47 

3.81 
1.12 

3.57 
0.63 

26 

27 

2.43 
-0.18 

4.06 
0.29 

4.40 
0.33 

3.88 
0.22 

2.65 
-0.02 

3.51 
0.57 

3.75 
-0.23 

4.25 
0.61 

3.33 
0.35 

3.23 
0.42 

3.80 
1.07 

3.39 
0.42 

27 

28 

2.60 
0.03 

4.50 
0.75 

4.47 
0.47 

3.62 
0.27 

3.11 
0.34 

3.80 

1.14 

3.80 
-0.20 

3.55 
0.17 

3.17 
0.46 

3.30 
0.43 

3.79 
0.84 

3.45 
0.24 

28 

29 

3.06 
-0.21 

4.85 
0.69 

4.40 
0.74 

3.21 
0.21 

3.97 
0.90 

3.53 
0.34 

3.28 
0.34 

3.22 
0.40 

3.39 
0.62 

3.93 
0.65 

2.73 
0.18 

29 

30 

3.47 
-0.04 

5.20 
1.17 

4.08 
0.59 

3.01 
0.08 

4.37 
1.17 

3.33 
0.01 

3.25 
0.69 

3.42 
0.54 

3.56 
0.44 

3.96 
0.55 

3.85 
0.51 

30 

31 

3.48 
0.19 

3.75 
0.43 

3.22 
0.05 

3.71 
O.U 

2.50 
0.50 

3.80 
0.26 

2.65 

0.55 

31 

MAXIMUM 

4.02 
-0.29 

5.20 
-0.74 

5.03 
0.24 

4.26 
-0.29 

3.86 

-0.46 

4.37 
-0.79 

3.80 
-0.59 

NR 
NR 

4.43 
0.14 

4.54 
0.15 

4.30 
0.22 

4.19 
0.18 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

tK  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T,  BR,, 
M.D.B.  a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38   13  33 
Station   lo 

121  29  24 
cated   louth  of 

NH   1            4N         4E 
Walnut  Grove-Thornton 

Highway  brl 

13.3 
dge,   3.8  m 

12-25-1955 
Lies  weat  of  Tho 

rnton.      At    tines. 

AUG  1920-IMTE 

tidal   fluctuation   1 

1920            1940 

1940 

1940 

1964 
1964 

s   Influenced  by  op« 

0.26 
0.00 
2.84 
-0.62 
0.00 

ration  of 

USED 

usees 

USED 

usees 
usees 

the 

Delta  Cross  Channel  gates. 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION  NAME 

1971 

B95100 

SAB  JOAQUni  RIVER  AT   SAK  AKDREAS   LAjmiHG 

OATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AU6UST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

5.80 
2.91 

6.19 
2.28 

7.47 
3.59 

5.91 
2.55 

6.11 
2.85 

5.56 
1.96 

5.98 
2.14 

5.77 
2.U 

4.36                                                 » 
2.19                                          n 

2.67 
-0.15 

' 

2 

6.09 
3.48 

6.39 
2.28 

7.30 
3.67 

5.85 
2.70 

6.27 
2.76 

5.29 
1.65 

5.67 
1.95 

5.22 
2.02 

5.39                                             D 
2.81                                           n 

4.07 
0.03 

2 

3 

6.44 
3.09 

6.44 
2.45 

6.75 
3.19 

5.35 

2.12 

6.17 
2.44 

5.38 
1.64 

5.48 
2.09 

5.19 
2.36 

5.76                                          n 
2.84                                          n 

3.74 
-0.19 

3 

4 

6.39 
3.15 

6.17 
2.56 

6.20 
3.25 

5.60 
2.23 

6.14 
2.31 

5.89 
2.08 

5.28 
2.U 

5.43 
2.28 

5.98                                          n 
2.60                                          n 

3.68 
-0.03 

4 

5 

6.62 
2.86 

6.07 
2.42 

5.92 
2.79 

5.99 
2.48 

6.19 
2.32 

5.27 
1.46 

5.46 
2.64 

5.32 
2.64 

6.15                                  n 

2.55                                          n 

3.70 
0.49 

5 

6 

6.48 
2.90 

5.74 
2.37 

6.13 
2.87 

6.07 
2.31 

6.26 
2.38 

5.20 
1.46 

5.49 
2.66 

5.60 
2.87 

6.28                                            4.05 
2.52                                          -0.10 

3.55 
0.50 

6 

7 

5.98 
2.45 

5.37 
2.38 

6.51 
3.12 

6.32 
2.33 

6.19 
2.31 

5.45 
1.87 

5.46 
2.72 

5.94 
2.84 

6.58                                            3.90 
2.57                                          -0.08 

3.43 
0.23 

7 

8 

5.99 
2.12 

5.36 
2.32 

6.95 
3.71 

6.50 
2.45 

6.10 
2.36 

5.41 
1.90 

5.41 
2.77 

5.93 
2.50 

6.70                                            3.62 
2.57                                          -0.13 

3.76 
0.20 

8 

9 

6.16 
2.25 

5.67 
2.54 

7.10 
3.29 

6.67 
2.59 

5.66 
2.08 

5.39 
2.16 

5.43 
2.66 

5.84 
2.25 

6.87                                            3.26 
2.72                                          -0.12 

3.98 
0.31 

9 

10 

5.44 
2.67 

5.95 
2.70 

6.90 
2.99 

6.76 
2.74 

5.51 
3.18 

5.30 
2.20 

5.77 
2.64 

6.13 
2.38 

6.94                    II                      3.30 
2.55                                            0.02 

0 
6.73                                            3.74 
2.46                                            0.49 

4.02 
0.25 

lO 

II 

6.09 
2.78 

6.  IS 
2.74 

6.83 
2.88 

6.79 
4.33 

5.35 
2.14 

5.14 
2.35 

5.72 
2.41 

6.52 
2.58 

3.83 
0.14 

11 

12 

6.09 
3.15 

6.20 
2.41 

6.94 
4.56 

6.68 
2.87 

5.16 
2.28 

5.92 
3.01 

5.79 
2.31 

6.64 
2.55 

6.56                    R                      3.90 
2.46                                            0.48 

E 
6.20                                            4.01 
2.35                    C,                 0.15 

3.70 
-0.12 

12 

13 

6.18 
3.23 

6.17 
3.45 

7.03 
2.97 

6.59 
3.07 

5.14 
2.35 

5.46 
2.78 

6.06 
2.42 

6.41 
2.36 

3.74 
-0.18 

13 

14 

6.37 
3.16 

6.21 
2.21 

6.77 
2.99 

6.08 
2.95 

5.39 
2.58 

5.22 
2.41 

6.20 
2.48 

6.32 
2.28 

5.65                    0                      4.08 
2.07                                            0.p6 

R 
5.65                                            2.58 
2.11                    D                    -0.04 

2.83 
-0.01 

14 

15 

6.40 
3.48 

6.35 
2.24 

6.54 
2.82 

5.71 
2.75 

5.66 
2.98 

5.17 
2.16 

6.31 
2.45 

6.22 
2.45 

3.71 
0.06 

IS 

16 

6.51 
2.93 

6.18 
2.31 

6.79 
3.04 

5.43 
2.63 

5.59 
2.91 

5.31 
2.22 

6.27 
2.60 

5.39 
1.69 

6.06                                            4.08 
2.46                                          -0.09 

3.75 
0.37 

16 

17 

6.52 
2.82 

5.86 
2.24 

6.21 
3.19 

5.42 
2.57 

6.04 
2.98 

5.51 
2.17 

6.28 
2.70 

5.00 
1.67 

4.82                                            3.99 
3.02                                          -0.10 

3.94 
0.66 

17 

18 

6.34 
2.67 

5.70 
2.12 

6.04 
2.98 

5.56 
2.73 

5.68 
2.24 

5.48 
1.91 

5.46 
1.91 

4.82 
1.99 

6.58                                            3.88 
2.90                                         -0.03 

3.72 
0.57 

18 

19 

6.42 
2.46 

5.18 
2.16 

5.97 
2.85 

5.83 
3.04 

5.98 
2.06 

5.61 
1.95 

5.39 
2.25 

5.40 
2.38 

6.71                                            3.95 
2.70                                            0.25 

3.34 
0.46 

19 

20 

6.06 
2.52 

5.13 
2.10 

6.11 
3.04 

6.10 
2.89 

5.77 
1.89 

5.91 
2.08 

5.54 
2.63 

5.89 
2.92 

6.80                                            3.70 
2.58                           ■•               0.01 

3.50 
0.74 

20 

21 

5.78 
2.35 

5.39 
2.34 

6.63 
3.91 

6.26 
2.74 

5.94 
1.98 

5.88 
2.11 

5.60 
2.44 

6.49 
2.84 

6.88                                            3.47 
2.56                                            0.01 

3.47 
0.80 

21 

22 

5.30 
2.45 

5.51 
2.52 

6.30 
3.28 

6.45 
2.78 

6.34 
2.36 

5.84 
2.20 

5.50 
2.63 

6.40 
2.53 

6.93                                            3.32 
2.63                                            0.09 

3.41 
0.61 

22 

23 

5.35 
2.26 

5.44 
2.60 

6.10 
2.89 

6.70 
2.74 

6.19 
2.25 

5.83 
2.30 

5.71 
2.59 

6.80 
2.74 

6.91                                            3.00 
2.57                                            0.03 

3.53 
0.37 

23 

24 

5.25 
2.44 

5.81 
2.86 

6.43 
2.79 

6.89 
2.82 

6.08 
2.54 

5.76 
2.45 

6.12 
2.48 

6.97 
2.68 

6.78                                            3.16 
2.49                                            0.25 

3.79 
0.34 

2* 

25 

5.33 
2.46 

6.32 
3.05 

6.42 
2.59 

6.76 
2.68 

5.43 
1.88 

5.68 
2.71 

6.16 
2.34 

6.96 
2.67 

6.57                                            3.43 
2.54                                            0.55 

3.57 
0.38 

25 

26 

5.09 
2.49 

6.76 
2.96 

6.71 
2.71 

6.58 
4.02 

4.88 
2.07 

5.98 
3.11 

6.52 
2.39 

6.93 
2.51 

6.25                                            3.67 
2.37                                            0.73 

3.59 
0.04 

26 

27 

4.95 
2.19 

6.76 
3.17 

7.03 
2.80 

6.48 
2.64 

4.99 
1.98 

6.03 
2.83 

6.51 
2.37 

6.76 
2.45 

5.90                                           3.67 
2.43                                           «.C5 

3.29 
-0.14 

27 

28 

5.13 
2.16 

7.24 
4.81 

7.05 
4.45 

6.19 
2.68 

5.51 
2.43 

6.07 
2.65 

6.52 
2.34 

6.05 
1.95 

5.59                                           3.67 
2.30                                           0.33 

3.36 
-0.33 

28 

29 

5.60 
2.33 

7.57 
3.26 

6.93 
2.97 

5.73 
2.63 

6.34 
2.74 

6.23 
2.17 

5.76 
2.09 

5.65                                           3.81 

2.38                            o.oa 

3.74 
-0.37 

29 

30 

6.08 
2.46 

7.66 
3.47 

6.58 
2.75 

5.54 
2.55 

6.83 
3.14 

5.83 
1.91 

5.55 
2.33 

5.90                                           3.90 
2.78                                         -0.06 

2.58 
0.03 

30 

31 

6.06 
2.45 

6.25 
2.62 

5.77 
2.59 

6.24 

2.30 

5.33 

2.07 

3.87 

-0.1! 

31 

MAXIMUM 

6.62 

2.  i2 

7.66 
2.10 

7.47 
2.59 

6.89 

2.12 

6.34 
1.88 

6.83 
1.46 

6.52 
1.91 

6.97 
1.67 

6.94                                                     NR 

4.07 
-0.37 

MAXMUI 

MINIMUM 

2.07 

SR 

MMIMUM 

KR  -  Ho   record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                           | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  a  R. , 
M.OB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

(CF 
DATUM 

CFS 

GAGE    HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  06   12 
Station   lo< 

121  35  26 
c«t«d  approxiai 

SE    13          3M          3E 
■t(l7   1.2  Bllr*  bcloH  M 

lokclwn*  Ri 

9.7 
irer. 

12-26-1955 

tMT   1952-MTE 

1952 

1964 
1964         ADC  1971 
I97I 

-2.84 
-3.39 
-3.00 
0.00 

OSCGS 
DSCCS 

usees 

OSCGS 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION    NAME 

1971 

B95060 

TKR££   MILE    SLOUCH  AT   SAM  JOAQUU   RIVES 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

2.66 
-0.12 

NR 

4.37 
0.54 

2.65                                             NR 
-0.35                                             MR 

2.91 
-0.87 

2.64 
-0.83 

1.20 
-0.77 

NR 
NR 

3.53 
-0.40 

2.21 
-0.53 

1 

2 

2.93 
0.48 

MR 
NR 

4.21 
0.59 

2.59                                          m 
-0.19                                          n 

2.58 
-0.90 

2.04 
-0.88 

2.27 
-0.21 

NR 
NR 

2.10 
-0.39 

3.67 
-0.34 

2 

3 

3.22 
0.01 

MR 
NR 

3.66 
0.14 

1.97                                             MR 
-0.75                                             NR 

2.38 
-0.87 

2.11 
-0.68 

2.65 
-0.15 

n 

NR 

3.77 
-0.39 

3.34 
-0.56 

3 

4 

3.22 
0.08 

NR 
NR 

3.00 
0.34 

2.30                                           2.75 
-0.66  ■                                      -0.95 

2.19 
-0.86 

2.35 
-0.74 

2.88 
-0.41 

NR 
NR 

3.87 
-0.39 

3.32 
-0.39 

4 

5 

3.43 
-0.16 

NR 
NR 

2.84 
-0.24 

2.71                                           2.18 
-0.44                                         -1.39 

2.38 
-0.41 

2.24 
-0.36 

3.03 
-0.47 

NR 
NR 

3.74 
-0.45 

3.34 
0.10 

5 

6 

3.34 
-0.10 

NR 
NR 

3.04 
-0.16 

2.81                                           2.11 
-0.62                                         -1.39 

2.40 
-0.41 

2.52 
-0.16 

3.14 
-0.51 

NR 
NR 

3.68 
-0.45 

3.17 
0.11 

6 

7 

2.77 
-O.SO 

MR 

3.43 
0.11 

3.06                                           2.37 
-0.61                                         -1.06 

2.42 
-0.29 

2.87 
-0.21 

3.37 
-0.47 

3.90 
-0.31 

3.53 
-0.45 

3.05 
-0.12 

7 

8 

2.82 
-0.77 

MR 
MR 

3.91 
0.69 

3.24                                           2.35 
-0.49                                         -0.98 

2.36 
-0.26 

2.90 
-0.49 

3.43 
-0.47 

3.79 
-0.42 

3.21 
-0.49 

3.39 
-0.16 

8 

9 

3.01 
-0.73 

NR 
MR 

4.02 
0.25 

3.41                                           2.30 
-0.34                                         -0.89 

2.39 
-0.37 

2.72 
-0.73 

3.71 
-0.32 

3.56 
-0.46 

2.84 
-0.46 

3.58 
-0.07 

9 

10 

2.13 
-0.34 

MR 
NR 

3.84 
-0.06 

3.50                    N                      2.19 
-0.15                                         -0.83 

0 
3.52                                           2.07 
1.45                                         -0.64 

2.75 
-0.41 

3.10 
-0.63 

3.75 
-0.47 

3.34 
-0.59 

2.93 
-0.34 

3.62 
-0.12 

10 

II 

2.91 
-0.24 

NR 
NR 

3.79 
-0.15 

2.66 
-0.62 

3.34 
-0.47 

3.45 
-0.54 

2.93 
-0.61 

3.39 
0.15 

3.42 
-0.24 

II 

12 

2.89 
0.06 

NR 
NR 

3.89 
-0.08 

3.41                    R                      2.63 
-0.02                                         -0.02 

E 
3.32                                           2.41 
0.19                    C                    -0.26 

2.72 
-0.72 

3.53 
-0.53 

3.29 
-0.55 

2.54 
-0.54 

3.52 
0.14 

3.30 
-0.47 

12 

13 

3.00 
0.19 

2.92 
0.56 

3.97 
1.78 

3.02 
-0.56 

3.35 
-0.69 

2.97 
-0.65 

2.61 
-0.57 

3.64 
-0.09 

3.34 
-0.53 

13 

14 

3.22 
0.07 

2.99 
-0.63 

3.71 
-0.06 

2.77                    0                      2.20 
0.05                                         -0.55 

R 
2.43                                           2.U 
-0.15                    D                    -0.86 

3.15 
-0.57 

3.20 
-0.76 

2.40 
-0.82 

3.10 
-0.28 

3.69 
-0.27 

2.42 
-0.36 

14 

15 

3.30 
0.44 

3.20 
-0.'66 

3.20 
-0.21 

3.22 
-0.62 

3.06 
-0.68 

2.32 
-0.81 

3.45 
0.24 

3.65 
-0.37 

3.30 
-0.29 

15 

16 

3.42 
-0.12 

2.99 
-0.62 

3.67 
0.05 

2.10                                           2.28 
-0.27                                         -0.81 

3.22 
-0.49 

2.30 
-1.03 

2.90 
-0.48 

3.77 
0.05 

2.17 
-0.44 

3.33 
0.00 

16 

17 

3.41 
-0.27 

2.62 
-0.67 

3.11 
0.19 

2.07                                           2.47 
-0.31                                         -0.72 

3.17 
-0.41 

1.92 
-1.02 

1.65 
0.03 

1.96 
-0.03 

3.58 
-0.45 

3.49 
0.29 

17 

IS 

3.25 
-0.40 

2.57 
-0.72 

2.57 
0.05 

2.23                                           2.41 
-0.13                                         -0.98 

2.40 
-0.92 

1.73 
-0.89 

3.43 
-0.08 

3.69 
-0.48 

3.50 
-0.39 

3.31 
0.22 

18 

19 

3.29 
-0.58 

2.10 
-0.79 

2.82 
-0.08 

2.49                                           2.53 
0.18                                         -0.96 

2.31 
-0.81 

2.30 
-0.55 

3.53 
-0.30 

3.83 
-0.42 

3.57 
-0.12 

2.95 
0.12 

19 

20 

2.92 
-0.48 

2.07 
-0.82 

2.91 
0.13 

2.99                                           2.82 
-0.12                                         -0.89 

2.43 
-0.48 

2.75 
-0.12 

3.41 
-0.41 

3.97 
-0.24 

3.33 
-0.36 

3.06 
0.35 

20 

21 

2.66 
-0.66 

2.34 
-0.66 

3.03 
1.06 

3.19                                           2.79 
-0.27                                         -0.88 

2.52 
-0.66 

3.38 
-0.15 

3.53 
-0.45 

3.94 
-0.18 

3.09 
-0.36 

3.06 
0.46 

21 

22 

2.17 
-0.52 

2.46 
-0.48 

2.58 
0.35 

3.38                                           2.78 
-0.26                                         -0.84 

2.46 
-0.42 

3.26 
-0.49 

3.74 
-0.42 

3.82 
-0.23 

2.89 
-0.27 

3.02 
0.20 

22 

23 

2.24 
-0.73 

2.42 
-0.40 

2.87 
-0.04 

3.62                                           2.80 
-0.26                                         -0.73 

2.69 
-0.48 

3.66 
-0.29 

3.79 
-0.49 

3.66 
-0.25 

2.59 
-0.30 

3.11 
0.02 

23 

24 

2.U 
-0.57 

2.78 
-0.16 

3.17 
-0.13 

3.83                                           2.74 
-0.25                                         -0.61 

3.09 
-0.60 

3.66 
-0.34 

3.58 
-0.54 

3.40 
-0.32 

2.72 
-0.06 

3.35 
-0.05 

24 

25 

2.17 
-0.56 

3.31 
0.05 

3.13 
-0.30 

3.70                                           2.68 
-0.37                                         -0.31 

3.16 
-0.67 

3.71 
-0.41 

3.45 
-0.50 

3.15 
-0.25 

3.01 
0.16 

3.18 
0.04 

25 

26 

1.91 
-0.48 

3.69 
-0.07 

3.42 
-0.19 

3.55                                           2.97 
-0.41                                           0.02 

3.52 
-0.68 

3.75 
-0.53 

NR 
NR 

2.77 
-0.23 

3.25 
0.40 

3.18 
-0.28 

26 

27 

1.71 
-0.74 

3.78 
0.33 

3.75 
-0.11 

3.46                                           3.00 
0.83                                         -0.22 

3.47 
-0.71 

3.55 
-0.50 

NR 
NR 

2.70 
-0.23 

3.24 
0.25 

2.84 
-0.48 

27 

28 

1.96 
-0.75 

4.22 
0.23 

3.77 
1.57 

3.16                                           3.05 
-0.37                                         -0.41 

3.51 
-0.75 

2.79 
-0.85 

NR 
NR 

2.77 
-0.15 

3.26 
-0.04 

2.94 
-0.64 

28 

29 

2.46 
-0.68 

4.47 
2.07 

3.66 
0.08 

2.71                                           3.33 
-0.39                                         -0.33 

3.19 
-0.86 

2.64 
-0.82 

NR 
NR 

2.88 
0.14 

3.39 
-0.24 

3.33 
-0.71 

29 

30 

2.94 
-0.55 

4.54 
0.42 

3.25 
-0.17 

NR                                             3.76 
NR                                             0.00 

2.74 
-0.94 

2.37 
-0.57 

NR 
MR 

3.07 
-0.10 

3.49 
-0.44 

2.18 
-0.33 

30 

31 

2.88 
0.59 

2.97 
-0.31 

NR                                             3.18 
NR                                           -0.73 

2.21 
-0.86 

3.38 
-0.32 

3.45 
-0.48 

31 

MAXIMUM 

3.43 
-0.77 

MR 
NR 

4.37 
-0.31 

NR                      NR                      NR 

3.52 
-0.94 

3.75 
-1.03 

NR 
NR 

NR 

NR 

3.87 

-0.49 

3.67 

-0.71 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MR 

NR 

NR 

MINIMUM 

MR  -  No  record. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

3F  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.    T  BR., 
MOB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  05   15 

121  41  08         SE   19         3N         3E 

5.9                4-6-1958 

JUNE    1929-DATE 

1929            1940 
1940            1959 
1959 
1959 

1964 

0.00 
0.00 

-10.00 
-7.11 

-10.45 

USED 

usees 
usees 

USED 

usees 

1964 

0.00 

usees 

Station   located  on  Shennan  Island,  4.9  mllei  south  of  Rio  Vista.     MaxiDum  of  record   Is  maxlmun  recorded  stage  --   record  not  conplete  in  Deceiver    1955. 
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TABLE     B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION  NAME 

1971 

B95020 

SAM  JQAQUIH  RIVER  AT  AHIIOCH 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AueuST 

SEPTEMBER 

DATE 

1 

2.76 
-0.67 

3.11 
-1.39 

4.36 
-0.17 

2.81 
-1.22 

3.14 
-0.58 

2.54 
-1.66 

2.85 
-1.49 

2.51 
-1.52 

2.26 
-1.23 

3.04 
-0.29 

3.46 
-0.89 

3.60 
-1.19 

' 

2 

3.03 
-0.56 

3.28 
0.72 

4.15 
-0.11 

2.86 
-1.01 

3.27 
-0.82 

2.29 
-2.00 

2.45 
-1.56 

2.09 
-1.54 

2.63 
-0.61 

3.21 
-0.61 

3.68 
-0.93 

2.14 
-1.02 

2 

3 

3.31 
-0.50 

3.31 
-1.23 

3.58 
-0.58 

2.36 
-1.46 

3.07 
-1.16 

2.31 
-1.95 

2.30 
-1.46 

2  JO 
-1.29 

2.89 
-0.65 

3.42 
-0.85 

3.80 
-0.96 

3.35 
-1.23 

3 

4 

3.27 
0.65 

3.05 
-1.06 

3.07 
-0.39 

2.64 
-1.20 

3.02 
-1.32 

2.64 
-1.63 

2.12 
-1.41 

1.64 
-1.24 

1.26 
-0.97 

3.57 
-1.00 

2.04 
-1.05 

3.36 
-1.06 

4 

5 

3.43 
-0.72 

2.90 
-1.14 

2.81 
-0.88 

2.99 
-1.09 

3.06 
-1.34 

2.10 
-2.21 

2.34 
-0.98 

2.28 
-0.78 

2.99 
-1.12 

1.91 
-1.05 

3.71 
-1.11 

3.40 
-0.54 

5 

6 

3.27 
-0.66 

2.60 
-1.20 

3.04 
-0.71 

3.03 
-1.35 

3.17 
-1.30 

2.04 
-2.18 

2.35 
-0.97 

2.62 
-0.64 

3.15 
-1.20 

3.82 
-1.04 

3.72 
-1.09 

3.22 
-0.56 

6 

7 

2.76 
-1.08 

2.27 
-1.17 

3.49 
-0.31 

3.27 
-1.37 

3.12 
-1.39 

2.32 
-1.80 

2.46 
-0.84 

2.96 
-0.79 

3.43 
-l.U 

4.02 
-1.00 

3.56 
-1.09 

3.14 
-0.80 

7 

8 

2.81 
-1.46 

2.30 
-1.25 

3.96 
0.09 

3.48 
-1.28 

3.05 
-1.32 

2.34 
-1.69 

2.39 
-0.75 

2.97 
-1.09 

3.63 
-1.20 

3.88 
-1.16 

3.27 
-1.10 

3.46 
-0.37 

8 

9 

3.04 
-1.33 

2.66 
-0.97 

4.11 
-0.47 

3.68 
-1.17 

2.61 
-1.61 

2.29 
-1.52 

2.46 
-0.87 

2.89 
-1.43 

3.76 
-l.U 

3.78 
-1.27 

2.88 
-1.06 

3.62 
-0.69 

9 

lO 

2.98 
-0.93 

2.95 
-0.89 

3.89 
-0.73 

3.77 
-0.97 

2.48 
-1.50 

2.20 
-1.43 

2.79 
-1.00 

3.13 
-1.29 

3.79 
-1.25 

3.43 
-1.39 

2.98 
-0.86 

3.60 
-0.74 

10 

II 

2.55 
-0.85 

3.25 
-0.96 

3.81 
-0.85 

3.81 
-0.84 

2.33 
-1.31 

2.08 
-1.26 

2.69 
-1.24 

3.46 
-1.12 

3.61 
-1.27 

3.16 
-1.40 

3.40 
-0.26 

3.36 
-0.86 

" 

12 

2.97 
-0.58 

3.30 
-1.33 

3.90 
-0.76 

3.64 
-0.65 

2.10 
-1.22 

2.95 
-0.56 

2.78 
-1.32 

3.52 
-1.22 

3.43 
-1.34 

2.86 
-1.34 

3.52 
-0.33 

3.22 
-1.09 

12 

13 

3.11 
-0.40 

3.24 
-1.53 

3.99 
-0.75 

3.54 
-0.76 

2.13 
-0.90 

2.44 
-0.79 

3.02 
-1.15 

3.34 
-1.38 

3.00 
-1.44 

2.77 
-1.21 

3.62 
-0.62 

3.27 
-1.15 

13 

14 

3.35 
-0.61 

3.24 
-1.48 

3.69 
-0.89 

2.98 
0.69 

2.37 
-0.47 

2.22 
-1.08 

3.14 
-1.21 

3.22 
-1.46 

2.48 
-1.63 

3.19 
-0.79 

3.64 
-0.80 

3.29 
-1.00 

14 

15 

3.37 
-0.84 

3.34 
0.63 

3.41 
1.21 

2.57 
-0.92 

2.56 
-0.40 

2.19 
-1.39 

3.14 
-1.23 

3.06 
-1.40 

2.60 

-1.48 

3.48 
-0.22 

3.62 
-0.95 

2.51 
-0.91 

IS 

16 

3.44 
-0.97 

3.11 
-1.41 

3.64 
-0.61 

2.31 
-0.97 

2.53 
-0.50 

2.31 
-1.34 

3.09 
-1.12 

2.26 
-2.05 

3.00 
-1.00 

3.75 
-0.48 

3.55 
-1.05 

3.34 
-0.63 

16 

17 

3.42 
0.41 

2.74 
-1.45 

3.04 
-0.48 

2.31 
-0.90 

2.91 
-0.53 

2.48 
-1.37 

3.04 
-1.15 

1.98 
-1.98 

3.53 
-0.51 

3.69 
-0.65 

2.12 
-1.08 

3.49 
-0.36 

17 

18 

3.23 
-1.06 

2.48 
-1.48 

2.93 
-0.61 

2.46 
-0.61 

2.49 
-1.19 

2.45 
-1.60 

2.27 
-1.70 

2.40 
-1.60 

3.63 
-0.73 

3.84 
-1.09 

3.51 
-1.03 

3.30 
-0.37 

18 

19 

3.22 
-1.20 

2.03 
-1.41 

2.85 
-0.65 

2.69 
-0.26 

2.74 
-1.51 

2.42 
-1.56 

2.23 
-1.45 

2.80 
-1.23 

1.84 
-1.29 

2.13 
-1.06 

3.58 
-0.76 

2.96 
-0.48 

19 

20 

2.86 
-1.09 

2.07 
-1.42 

2.96 
-0.34 

2.94 
-0.56 

2.61 
-1.74 

2.70 
-1.47 

2.44 
-1.17 

3.41 
-0.68 

3.67 
-1.19 

3.97 
-0.96 

3.35 
-0.96 

3.05 
-0.17 

20 

21 

2.60 
-1.22 

2.36 
-1.08 

3.50 
0.63 

3.08 
-0.79 

2.75 
-1.75 

2.69 
-1.52 

2.49 
-1.33 

1.78 
-0.80 

3.77 
-1.21 

3.95 
-0.86 

3.08 
-0.95 

3.05 
-0.41 

21 

22 

2.12 
-0.98 

2.50 
-0.87 

3.16 
-0.22 

3.29 
-0.84 

3.16 
-1.39 

2.75 
-1.51 

2.50 
-1.07 

3.41 
-1.18 

3.88 
-1.21 

3.81 
-0.90 

2.90 
-0.87 

3.01 
-0.59 

22 

23 

2.21 
-1.24 

2.45 
-0.74 

2.92 
-0.68 

3.55 
-0.90 

3.16 
-1.51 

2.84 
-1.44 

2.79 
-l.U 

3.83 
-1.02 

3.82 
-1.25 

3.64 
-0.93 

2.59 
-0.81 

3.06 
0.43 

23 

24 

2.13 
-1.09 

2.83 
-0.66 

3.29 
-0.87 

3.81 
-0.93 

3.02 
-1.42 

2.82 
-1.25 

3.15 
-1.31 

3.93 
-1.15 

3.69 
-1.27 

3.41 
-0.95 

2.73 
-0.50 

3.24 
-0.65 

» 

25 

2.23 
-1.07 

3.35 
-0.50 

3.27 
-1.12 

3.70 
-1.09 

2.44 
-1.89 

2.75 
-0.97 

3.28 
-1.43 

3.87 
-1.27 

3.44 
-1.26 

3.14 
-0.84 

3.00 
-0.30 

3.09 
-0.52 

25 

26 

2.06 
-1.01 

3.68 
-0.68 

3.63 
-1.05 

3.55 
-1.14 

1.85 
-1.79 

3.10 
-0.57 

3.65 
-1.40 

3.83 
-1.36 

3.06 
-1.29 

2.73 
-0.79 

3.20 
-0.10 

2.99 
-0.87 

26 

27 

1.90 
-1.37 

3.79 
-0.36 

3.95 
-0.98 

3.52 
-1.11 

1.91 
-1.37 

3.07 
-0.88 

3.54 
-1.47 

3.61 
-1.23 

2.74 
-1.21 

2.69 
-0.74 

3.U 
-0.22 

2.68 
-1.02 

27 

28 

2.10 
-1.44 

4.32 
-0.42 

4.01 
-0.79 

3.21 
-1.10 

2.42 
-1.28 

3.14 
-1.10 

3.55 
-1.48 

2.96 
-1.76 

2.46 
-1.24 

2.77 
-0.51 

3.07 
-0.60 

2.78 
-1.22 

28 

29 

2.59 
-1.30 

4.53 
-0.26 

3.88 
-1.06 

2.77 
-0.06 

3.42 
-1.02 

3.18 
-1.62 

2.59 
-1.57 

2.52 
-1.02 

2.81 
-0.23 

3.20 
-0.78 

3.27 
-1.31 

29 

30 

3.06 
-1.21 

4.57 
1.69 

3.54 
0.69 

2.56 
-1.16 

3.78 
-0.77 

2.65 
-1.78 

2.32 
-1.33 

2.79 
-0.51 

3.02 
-0.51 

3.37 
-0.98 

2.73 
-0.98 

30 

31 

2.98 
-1.40 

3.19 
-1.19 

2.82 
-1.01 

3.19 
-1.42 

2.20 
-1.46 

3.28 

-0.76 

3.36 
-1.09 

31 

MAXIMUM 

3.44 

-1.46 

4.57 
-1.53 

4.36 
-1.19 

3.81 
-1.46 

3.27 
-1.89 

3.78 
-2.21 

3.65 
-1.78 

3.93 
-2.05 

3.88 
-1.63 

4.02 
-1.40 

3.80 
-1. 11 

3.62 
-1.31 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MMIMUM 

LOCATION 

MAXMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T  8R., 
MOB    a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  01  04 

121  48  06 

SU  18         211         2E 

6.2 

12-26-1955 

JUIK   1929-IMIE 

1929            1940 
1940            1957 
1957            1957 
1957 
1957 

1964 
1964 

0.00 
0.00 
-9.71 
-9.96 
-6.97 
-10.11 
0.00 

OSCGS 
OSOCS 
OSOGS 
USED 

OSOCS 

Station  located  in  piaip  house  on  vharf  at  city  water  vorks 


dLately  north  of  Antloch. 
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TABLE    B-12    (CONT.) 

DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  TIDES 


WATER 
YEAR 

STATION 
NUMBER 

STATION    NAME 

1971 

E03300 

SUISUN   BAY   AT    BENICLA 

DATE 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

DATE 

' 

3.10 
-1.64 

3.39 
-2.62 

4.50 
-1.68 

3.02 
-2.58 

3.46 
-1.66 

2.86 
-2.98 

2.90 
-3.06 

2.54 
-2.70 

2.37 
-1.81 

3.03 
-0.95 

3.38 
-1.79 

3.55 
-2.36 

1 

2 

3.35 
-1.69 

3.51 
-2.46 

4.18 
-2.30 

3.06 
-2.82 

3.43 
-2.09 

2.68 
-3.25 

2.43 
-2.88 

2.36 

-2.46 

2.58 
-1.09 

3.14 
-1.43 

3.56 

-1.94 

3.51 
-2.31 

2 

3 

3.42 
-1.82 

3.47 
-2.15 

3.70 
-1.85 

2.50 
-2.03 

3.16 
-2.51 

2.59 
-3.10 

2.29 
-2.68 

2.43 
-2.16 

2.81 
-1.54 

3.33 
-1.81 

3.81 
-2.08 

3.52 
-2.54 

3 

A 

3.36 
-1.95 

3.29 
-2.11 

3.13 
-2.34 

2.87 
-2.08 

3.14 
-2.76 

2.71 
-2.84 

2.21 
-2.55 

2.48 
-2.03 

3.05 
-2.05 

3.59 
-2.06 

3.79 
-2.34 

2.82 
-2.30 

4 

5 

3.45 
-1.73 

2.98 
0.97 

2.89 
-0.13 

3.20 
-2.37 

3.19 
-2.90 

2.25 
-3.48 

2.36 
-2.24 

2.81 
-1.44 

3.21 
-2.38 

3.85 
-2.28 

3.92 
-2.52 

3.67 
-1.93 

5 

6 

3.26 
0.85 

2.70 
-2.20 

3.14 
-2.01 

3.23 
-2.83 

3.30 
-2.94 

2.29 
-3.45 

2.59 
-2.24 

3.11 
-1.64 

3.48 
-2.57 

4.05 
-2.35 

2.31 
-2.48 

3.45 
-1.73 

6 

7 

2.87 
-2.06 

2.59 
-2.16 

3.59 
-1.32 

3.45 
-3.00 

3.32 
-3.02 

2.45 
-3.07 

2.56 
-2.07 

3.17 
-1.93 

3.71 
-2.66 

2.27 
-2.39 

3.80 
-2.55 

3.56 

-1.92 

7 

8 

2.91 
-2.43 

2.70 
-2.28 

4.03 
-1.60 

3.69 
-2.94 

3.25 
-2.99 

2.55 
-2.93 

2.18 
-1.86 

1.96 
-2.27 

2.13 
-2.70 

4.02 
-2.76 

3.48 
-2.46 

3.84 
-1.85 

8 

9 

3.13 
-2.30 

3.09 
-1.91 

4.16 
-2.35 

3.95 
-2.84 

2.86 
-3.18 

2.53 
-2.81 

2.65 
-2.05 

3.08 
-2.76 

3.84 
-2.82 

3.92 
-2.89 

3.09 
-2.27 

3.88 
-1.92 

9 

10 

3.14 
-1.96 

3.46 
-2.01 

3.97 
-2.70 

4.04 
-2.59 

2.77 
-2.94 

2.46 
-2.63 

2.93 
-2.33 

3.24 
-2.76 

3.91 
-2.90 

3.60 
-2.99 

3.28 
-1.92 

3.70 
0.13 

10 

II 

3.09 
-1.93 

3.72 
-2.24 

3.98 
-2.87 

4.17 
-2.42 

2.62 
-2.62 

2.40 
-2.28 

2.86 
-2.63 

3.42 
-2.73 

3.76 
-2.87 

3.31 
-2.82 

3.59 
-1.22 

3.44 
-2.03 

II 

12 

3.06 
-1.84 

3.63 
-2.78 

4.11 
-2.80 

3.88 
-2.17 

2.30 
-2.40 

3.33 
-1.49 

2.94 
-2.75 

3.50 
-2.86 

3.52 
-2.88 

3.01 
-2.55 

3.62 
-0.68 

3.35 

-2.21 

12 

13 

3.39 
-1.62 

3.67 
-3.01 

4.16 
-2.79 

3.73 
-2.29 

2.46 
-1.87 

2.71 
-1.82 

3.12 
-2.52 

3.45 
-3.03 

3.03 
-2.95 

3.10 
-2.24 

3.68 
-1.57 

3.40 
-2.23 

13 

14 

3.69 
-1.92 

3.66 
-2.92 

3.81 
-2.79 

3.20 
-2.33 

2.65 
-1.31 

2.46 
-2.05 

3.41 
-2.63 

3.25 
-3.03 

2.59 
-2.93 

3.41 
-1.56 

3.65 
-1.83 

3.41 
-2.06 

14 

15 

3.74 
-2.25 

3.62 
-2.81 

3.54 
-2.20 

2.78 
-2.21 

2.71 
-1.35 

2.42 
-2.54 

3.10 
-2.77 

3.09 
-2.92 

2.92 
-2.52 

3.67 

-1.33 

3.62 
-2.07 

3.42 
-1.95 

15 

16 

3.77 
-2.42 

3.31 
-2.72 

3.72 
-2.06 

2.54 
-1.81 

2.71 
-1.24 

2.48 
-2.49 

3.04 
-2.53 

2.34 
-3.55 

3.34 
-1.71 

3.81 
-1.55 

3.63 
-2.21 

3.41 
-1.81 

16 

17 

3.72 
-2.43 

2.93 
-2.65 

3.07 
-1.94 

2.46 
-1.20 

2.92 
-1.43 

2.56 
-2.55 

3.05 
-2.47 

2.14 
-3.23 

3.75 
-1.44 

3.80 
-1.98 

3.61 
-2.33 

2.95 
-1.56 

17 

18 

3.49 
-2.43 

2.59 
-2.47 

3.17 
-1.53 

2.53 
-0.78 

2.49 
-2.07 

2.48 
-2.56 

2.27 
-2.94 

2.61 
-2.59 

3.76 
-1.84 

3.91 
-2.32 

3.55 
-2.32 

3.26 
-1.47 

18 

19 

3.27 
-2.16 

2.21 
0.56 

2.85 
-1.01 

2.67 
-0.97 

2.57 
-2.61 

2.44 
-2.48 

2.33 
-2.56 

3.11 
-2.26 

3.89 
-2.30 

4.02 
-2.53 

2.43 
-2.18 

3.08 
-1.47 

19 

20 

2.93 
0.98 

2.28 
-2.21 

2.95 
0.63 

2.86 
-1.58 

2.56 
-3.05 

2.64 
-2.49 

2.64 
-2.69 

3.53 
-1.79 

3.97 
-2.59 

4.04 
-2.48 

3.45 
-2.22 

3.17 
-1.19 

20 

21 

2.68 
-2.21 

2.57 
-1.72 

3.50 
-0.16 

2.95 
-2.11 

2.95 
-3.24 

2.63 
-2.80 

2.76 
-2.80 

3.74 
-2.14 

4.02 
-2.90 

2.37 
-2.47 

3.24 
-2.12 

3.21 
-1.47 

21 

22 

2.31 
-1.72 

2.74 
-1.38 

3.13 
-1.19 

3.21 
-2.48 

3.30 
-3.00 

2.75 
-2.93 

3.15 
-2.42 

4.05 
-2.61 

2.19 
-2.99 

3.85 
-2.52 

3.00 
-1.95 

3.19 
-1.68 

22 

23 

2.45 
-2.04 

2.69 
-1.45 

2.97 
-1.85 

3.53 
-2.83 

3.47 
-3.17 

3.03 
-2.85 

3.44 
-2.54 

2.29 
-2.73 

3.97 
-2.95 

3.56 
-2.44 

2.78 
-1.74 

3.08 
-1.72 

23 

24 

2.38 
-1.97 

3.09 
-1.53 

3.28 
-2.33 

3.80 
-3.01 

3.44 
-3.02 

3.06 
-2.68 

2.12 
-3.07 

4.09 
-3.02 

3.88 
-2.85 

3.45 
-2.19 

2.92 
-1.32 

3.26 
-1.50 

24 

25 

2.49 
-1.91 

3.62 
-1.51 

3.45 
-2.75 

3.80 
-3.29 

2.77 
-3.50 

3.14 
-2.15 

3.66 
-3.19 

4.10 
-3.09 

3.55 
-2.75 

3.03 
-2.13 

3.09 
-0.99 

3.15 
-1.75 

25 

26 

2.38 
-1.86 

3.70 
-1.88 

3.84 
-2.82 

3.74 
-3.30 

2.32 
-3.32 

3.56 
-1.88 

4.04 
-3.15 

3.99 
-3.09 

3.17 
-2.56 

2.53 
-1.93 

3.22 
-1.17 

2.92 
1.05 

26 

27 

2.33 
-2.27 

4.05 
-1.35 

4.14 
-2.87 

3.79 
-3.23 

2.34 
-2.68 

3.35 
-2.38 

3.86 
-3.31 

3.81 
-2.88 

2.86 
-2.33 

2.75 
-1.56 

3.02 
0.16 

2.55 
-1.91 

27 

28 

2.50 
-2.44 

4.63 
-1.74 

4.24 
-2.87 

3.52 
-3.03 

2.85 
-2.64 

3.44 
-2.81 

3.69 
-3.18 

3.21 
-3.21 

2.59 
-2.17 

2.78 
-1.06 

2.90 
-1.45 

2.75 
-2.11 

28 

29 

2.99 
-2.34 

4.83 
-1.77 

4.16 
-3.06 

3.06 
-2.89 

3.68 
-2.71 

3.25 
-3.18 

2.76 
-2.83 

2.67 
-1.63 

2.79 
-0.90 

3.02 
-1.67 

3.30 
-2.28 

29 

30 

3.42 
-2.31 

4.82 
-1.81 

3.78 
-3.14 

2.97 
-2.43 

3.85 
-2.56 

2.79 
-3.14 

2.38 
-2.63 

2.82 
-0.96 

2.90 
-1.33 

3.26 
-1.90 

2.87 
-2.05 

30 

31 

3.29 
-2.58 

3.41 
-3.05 

3.19 
-1.56 

3.27 
-3.21 

2.30 
-2.29 

3.14 
-1.50 

3.32 
-2.06 

31 

MAXIMUM 

3.77 
-2.58 

4.83 

-3.01 

4.50 

-3.14 

4.17 
-3.30 

3.47 
-3.50 

3.85 
-3.48 

4.04 
-3.31 

4.10 
-3.55 

4.02 
-2.99 

4.05 
-2.99 

3.92 
-2.55 

3.88 
-2.54 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MMIMUM 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC     T.  aR., 
M.D.B     a  M 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

2ER0 
ON 
GAGE 

HEF 
DATUM 

CFS 

GAGE   HT 

DATE 

FROM     1        TO 

38  02  27 

Station  la 
1929  to   19 

122  08  04 

cated  on  chann 
*0. 

SW  5            2H         2U 
el   side  of  wharf   (fom 

srly   located 

5.7 

on  Inshor 

4-6-1958 
e  side  of  wharf 

1   isBcdiately  souct 

JUNE  29-APR  40 
APR     40- DATE 

ease  of  Benlcia. 

1929            1940 
1940            1942 
1942 

Period  of  record   in 

-2.21 
-5.00 
0.00 

termittcn 

usees 
usees 
usees 

froa 
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TABLE  B-13 

CONTENT  OF  RESERVOIRS 
(IN  ACRE-FEET) 


WATBI  YIM 


STATION  NO. 


STATION  NAME 


FRENCHMAN   LAKE   NEAR  CHILCOOT 


■     -  BTIMATD 
M-  NO  KCOlO 


WATER  YEAR   SUMMARY 


CONTENT 
58,123 


MAXIMUM 


OAOt  HT. 


TUM 

2400 


:^c 


MINIMUM 


CONTENT 
40,619 


OAOf  HT.     MO. 

11 


2400 
/ 


foAT 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

I 

41,038 

40,619 

42,030 

43,159 

45,708 

48,202 

54,941 

57,103 

57.555 

55,445 

52,908 

47,539 

3 

41,025 

40,619 

42,190 

43 , 186 

45,792 

48,260 

55,303 

57,184 

57,539 

55,350 

52,755 

47,453 

3 

41,012 

40,619 

42,230 

43 , 199 

45,863 

48,318 

55,682 

57,426  E 

57,555 

55,287 

52,587 

47,352 

4 

40,986 

40,671 

42,257 

43,226 

45,947 

48,405 

56,047 

57,490 

57,555 

55,240 

52,404 

47,266 

S 

40,973 

40,868 

42,284 

43,240 

46,017 

48,448 

56,366 

57,490 

57.539 

55,177 

52,236 

47,138 

« 

40,946 

40,907 

42,324 

43,267 

46,074 

48,492 

56.622 

57,490 

57.458 

55,114 

52,069 

46,995 

7 

40,907 

40,920 

42,364 

43,294 

46,158 

48,550 

56,814 

57,604 

57.377 

55,067 

51,902 

46,852 

• 

40,881 

NR 

42,404 

43  ,308 

46,215 

48,594 

56,942 

57,830 

57.329 

55,051 

51,751 

46,696 

9 

40,881 

NR 

42,445 

43,335 

46,285 

48,652 

57,023 

57,879 

57.248 

55.035 

51,585 

46,625 

10 

40,855 

41,196 

42,458 

43,376 

46,342 

48,695 

57,152 

57,879 

57 , 168 

55.004 

51,464 

46,526 

II 

40,841 

41,275 

42,485 

43,416 

46,469 

48,768 

57,184 

58.074 

56.975 

55.004 

51,329 

46,427 

12 

40,828 

41,314 

42,512 

43,539 

46,568 

49,060 

57.200 

58 ,  107 

56,910 

54.988 

51.239 

46,356 

13 

40,802 

41,328 

42,525 

43,648 

46,710 

49,148 

57,216 

58,123 

56,862 

54.988 

51.134 

46,285 

14 

40,776 

41,328 

42,538 

43,716 

46,852 

49,221 

57.264 

58,074 

56,798 

54.925 

51.044 

46,215 

IS 

40,763 

41,328 

42,632 

43,730 

46,995 

49.309 

57,297 

57,993 

56,750 

54.862 

50.939 

46,172 

16 

40,750 

41,328 

42,740 

43,757 

47,152 

49,412 

57,313 

57,830 

56,702 

54.800 

50.730 

46 ,  130 

17 

40,724 

41,354 

42,780 

43,866 

47,266 

49,471 

57,377 

57,652 

56,654 

54.831 

50.506 

46,102 

IS 

40,724 

41,354 

42,807 

44,154 

47,381 

49,559 

57,329 

57,507 

56,606 

54,800 

50,254 

46,060 

1» 

40,698 

41,341 

42,807 

44,415 

47,453 

49,603 

57,232 

57,329 

56,574 

54,737 

49,972 

46,031 

ao 

40,711 

41,341 

42,848 

44,636 

47,567 

49,736 

57 . 168 

57,377 

56,526 

54,690 

49,648 

45,989 

21 

40,698 

41,341 

42,875 

44,788 

47,654 

49,869 

57 , 103 

57,377 

56,462 

54,659 

49,339 

45,947 

22 

40,671 

41,354 

42,888 

44,913 

47,740 

50,061 

56,975 

57,410 

56,318 

54,596 

49,016 

45,933 

22 

23 

40,711 

41,367 

42,902 

45,024 

47,812 

50,536 

56.878 

57,393 

56,191 

54,502 

48,783 

45,905 

23 

24 

40,698 

41,420 

42,915 

45,108 

47,884 

50,939 

56.830 

57.345 

56,047 

54,393 

48,623 

45,891 

24 

25 

40,685 

41,632 

42,915 

45,191 

47,970 

51,359 

56,878 

57.264 

55,920 

54,237 

48,463 

45,863 

2S 

2* 

40,671 

41,645 

42,969 

45,261 

48,028 

52,312 

56,926 

57.281 

55,888 

54.035 

48,289 

45,849 

a* 

27 

40,645 

41,658 

42,996 

45,331 

48,086 

52,770 

56,926 

57.232 

55,777 

53.818 

48,144 

45,820 

27 

23 

40,645 

41,791 

43,037 

45,400 

48,158 

53,215 

56,894 

57.281  E 

55,651 

53.632 

47,985 

45,778 

23 

29 

40,632 

41,831 

43,077 

45,470 

53,663 

56,910 

57.345  E 

55,571 

53 .462 

47,812 

45,806 

I* 

30 

40,632 

41,937 

43,091 

45,540 

54,159 

56,975 

57.410  E 

55,524 

53.246 

47,697 

45,806 

30 

31 

40,632 

43,118 

45,624 

54,580 

57.458  E 

53.077 

47,596 

31 

CHNG 

-419 

+1,305 

+1,181 

+2,506 

+2,534 

+6,422 

+2,395 

+483 

-1,934 

-2.447 

-5,481 

-1,790 

CHIC 

MAX. 

41,038 

41,937 

43,118 

45,624 

48,158 

54,580 

57,377 

58.123 

57,555 

55.445 

52,908 

47,539 

MAX. 

MM. 

V 

40,632 

40,619 

42,030 

43,159 

45,708 

48,202 

54,941 

57.103 

55,524 

53,077 

47,596 

45,778 

MM. 

LOCATION 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.aj4. 


NE   33     24N   16E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


JAN    1962 -DATE 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 
DATUM 


Station   located  at  toe  of  Frenchman  Dam  on  Little  Last  Chance  Creek,    7.1  miles  north  of  Chilcoot. 

Frenchman  Dam  Has  completed  in  October   1961  and  storage  began  In  November  1961.      The   lake  has  a  usable  capacity  of  53,582  acre-feet  between 
elevations  5517   feet    (invert  of  intake)   and  5588   feet    (crest   of  spillway).      Not  available   for   release,    1,835  acre-feet. 

Daily  content   given  is   shown  at  2400  hours. 

Drainage  area   is  81.1   square  miles. 
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TABLE  B-13  (Cont.) 
,.   CONTENT  OF  RESERVOIRS 
it        (IN  ACRE-FEET) 


WATBt  YUI  STATION  NO. 


A55383 


nATION  NAiMI 


LAKE  DAVIS  NEAR  PORTOLA 


/1)AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

72.792 

71.497 

74,271   E 

77,099 

71,570 

72,161 

78,332 

81,262 

84,130 

83,568 

82.093 

78,797 

1 

72,718 

71.497 

74,667  E 

77,099 

71,166 

72,124 

78.641 

81,499 

83,969 

83,528 

81,974 

78,719 

a 

72.718 

71,386 

75,063  E 

77,099 

70,762 

72,124 

78,991 

81,776 

83,768 

83,448 

81,816 

78,603 

4 

72.681 

71.497 

75,459 

77,099 

70,579 

72,273 

79,341 

82,133 

83,648 

83,408 

81,736 

78,525 

s 

72.606 

71,903 

75,497 

77.060 

70,652 

72,235 

79,770 

82,252 

83,568 

83,328 

81,618 

78,409 

« 

72,559 

72,124 

75,383 

77,060 

70,689 

72,273 

80,279 

82,212 

83,448 

83,288 

81,499 

78,293 

7 

72.A58 

72,124 

75,573 

77,060 

70,689 

72,273 

80,671 

82,490 

83,368 

83,248 

81,420 

78,177 

• 

72.421 

72.124 

75,648 

77,099 

70,725 

72,310 

81,789 

82,650 

83,288 

83,128 

81,302 

78,100 

9 

72.421 

72,273 

75,68i6 

77.060 

70,725 

72,310 

81,183 

82,809 

83,208 

83,048 

81,223 

78,022 

10 

72.347 

72,235 

75,724 

77.060 

70,799 

72,310 

81,539 

82,849 

83.208 

82,928 

81,065 

77,945 

10 

11 

72.310 

72,421 

75,724 

77,406 

70,835 

72,347 

81,697 

83,128 

83,168 

82,889 

81,026 

77,907 

M 

72,273 

72,532 

75,724 

77.830 

70,909 

73,314 

81,895 

83,248 

83,288 

82,809 

80,947 

77,830 

13 

72,198 

72,532 

75,724 

78.216 

71,019 

73,314 

82,014 

83,368 

83,328 

82,769 

80,789 

77,791 

14 

72,124 

72,495 

75,762 

78,448 

71,166 

73,314 

82,133 

83,368 

83,368 

82,928 

80,671 

77,752 

15 

72.124 

72,458 

75,991 

78,138 

71,166 

73,389 

82,252 

83,368 

83.408 

82,849 

80,554 

77,675 

1« 

72.050 

72,421 

76,372 

77,714 

71,276 

73,501 

82,530 

83,288 

83.448 

82,769 

80,436 

77,637 

17 

71.976 

72,384 

76,372 

77,445 

71,386 

73,463 

82,689 

83,048 

83,448 

83,008 

80,357 

77,445 

It 

71.939 

72,384 

76,448 

77,060 

71.386 

73,538 

82,490 

82,889 

83  488 

83,008 

80,240 

77,368 

1» 

71,866 

72,384 

76,448 

76,677 

71,607 

73,501 

82,331 

82,729 

83,448 

82,928 

80,161 

77,291 

M 

71,976 

72,310 

76.563 

76,334 

71,644 

73,576 

82,331 

83,088 

83,488 

83,008 

80,005 

77,176 

90 

21 

71.866 

72,273 

76.639 

75,991 

71,718 

73,613 

82,133 

83.128 

83,488 

82,968 

79,848 

77,099 

31 

23 

71,903 

72,273 

76.601 

75,611 

71,792 

73,538 

81,855 

83.248 

83,448 

82,889 

79,770 

77,060 

t» 

23 

72,087 

72,235 

76.677 

75,194 

71,792 

74,175 

81.657 

83,208 

83,368 

82,809 

79,653 

77,022 

n 

34 

72,050 

72,495 

76,601 

74,816 

71,866 

74.439 

81.420 

83,288 

83,368 

82,729 

79,614 

76,907 

94 

3S 

72,050 

73.016 

76,677 

74,401 

71.829 

75,080 

81,302 

83,288 

83,288 

82.650 

79,536 

76,792 

9S 

36 

71,939 

73.053 

76,639 

74,025 

71,903 

76,067 

81,183 

83,488 

83,648 

82,570 

79,458 

76,831 

9* 

27 

71,903 

73.090 

76,716 

73,613 

71,976 

76,448 

81,104 

83,688 

83.688 

82,530 

79,380 

76,754 

37 

3t 

71,866 

73,501 

76,792 

73,202 

72,124 

76,831 

81,065 

83,809 

83.688 

82,411 

79,302 

76,639 

30 

t9 

71,829 

73,688 

76,984 

72,792 

77,214 

81,104 

83,929 

83,608 

82,331 

79,146 

76,792 

99 

30 

71,792 

73,875 

76,945 

72,384 

77,714 

81,223 

84,331 

83,608 

82,252 

79,030 

76,754 

90 

31 

71,792 

'    76,945 

71,976 

78,061 

84,250 

82.172 

78,913 

31 

CHNG 

-1,037 

+2,083 

+3,070 

-4,969 

+148 

+5,937 

+3,162 

+3,027 

-642 

-1,436 

-3,259 

-2,159 

CHNG 

MAX. 

72,792 

73,875 

76,984 

78,448 

72,124 

78,061 

82,689 

84,331 

84,130 

83,568 

82,093 

78,797 

MAX 

MIN. 

71,792 

71,386 

74,271 

71,976 

70,579 

72,124 

78,332 

81,262 

83,168 

82,172 

78,913 

76,639 

MM. 

i      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  HCOIO 


MAXIMUM 


CONTENT 
84,331 


TIMI    I      CONTENT 
2400    I         70,579 


MINIMUM 


OAOI  HT. 


2400 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


ZERO 
OM 
GAGE 


REP. 

DATUM 


39   53  03 


120  38  31 


SW  1     23N   13E 


DEC    1966-DATE 


1966 


5700.00 


usees 


Station  located  near  left  abutment  of  Grizzly  Valley  Dam  on  Big  Grizzly  Creek,  5.3  miles  north  of  PorCola.  Grizzly  Valley  Dan,  creating  Lake 
Davis,  was  compli^ced  in  September  1967;  hovever,  storage  by  the  contractor  in  order  to  test  the  outlet  works,  began  on  October  18,  1966,  The 
lake  has  a  usable  capacity  of  84,043  acre-feet  between  elevations  5700  feet  (top  of  low-level  intake)  and  5775  feet  (crest  of  spillway).  Not 
available   for   release   108  acre-feet.      Dally  content   given  is   shown  at  2400  hours.      Drainage  area   is  44.0  square  miles. 
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TABLE  B-13  (Cont.) 
CONTENT  OF  RESERVOIRS 
(IN  ACRE-FEET) 


WATBt  ViAl 


A54473 


STATION  NAMC 


ANTELOPE   LAKE   NEAR  BOULDER  CREEK  GUARD   STATION 


foAT 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

20,630 

20,234 

21,500 

22.809 

23,081  E 

22,987 

23.565  E 

23,890 

24,093 

23.223 

17.108 

9,022 

1 

3 

20,613 

20,225 

21,627 

22,790 

23,081  E 

22,968 

23,584  E 

23,977 

24,066 

23,195 

16,849 

8,773   E 

2 

3 

20.595 

20,225 

21,718 

22,790 

23.072  E 

22.978 

23,594  E 

24,083 

23,987 

23,147 

16,591 

8,524  E 

3 

4 

20.568 

20,216 

21,773 

22,771 

23,072  E 

22.978 

23, 6U  E 

24,354 

23,967 

23,128 

16,306 

8,275  E 

4 

5 

20,542 

20,348 

21,819 

22.771 

23.072  E 

22.968 

23.632  E 

24,315 

23,958 

23,110 

16,076 

8,026  E 

S 

A 

20,515 

20,401 

21,873 

22.771 

23,072   E 

22,959 

23,651  E 

24,228 

23,919 

22,950 

15,803 

7.777   E 

* 

7 

20,489 

20,427 

21,956 

22,771 

23,062  E 

22,950 

23,660  E 

24,247 

23,910 

22,743 

15,548 

7.528 

7 

■ 

20,462 

20,445 

22,048 

22.771 

23,053  E 

22,950 

23,680  E 

24,286 

23,910 

22,538 

15,281 

7.286   E 

• 

9 

20,454 

20,515 

22,121 

22.771 

23,034  E 

22,950 

23.766 

24,257 

23,881 

22,352 

15,023 

7.044  E 

♦ 

10 

20,436 

20,551 

22,195 

22.790 

23,053  E 

22,950 

23.823 

24,306 

23,842 

22 , 140 

14,768 

6.803   E 

10 

11 

20,418 

20,604 

22,223 

22.837 

23,072  E 

22,987 

23,756 

24.325 

23,804 

21,938 

14,495 

6,561  E 

11 

12 

20,401 

20,648 

22,260 

22.865 

23,091   E 

23,223 

23.727 

24,393 

23.756 

21,727 

14,231 

6,319  E 

12 

13 

20,366 

20,657 

22,287 

22.931 

23,100  E 

23,204 

23,737 

24,393 

23.708 

21,509 

13,957 

6.077 

13 

14 

20,348 

20,666 

22,324 

22,912 

23,110  E 

23,157 

23,756 

24,383 

23,660 

21,292 

13,686 

5.811  E 

14 

IS 

20,330 

20,675 

22,399 

22,884 

23,119  E 

23,119 

23,814 

24,334 

23.622 

21.067 

13,424 

5,545  E 

IS 

1« 

20,313 

20,675 

22,491 

22,874 

23.128  E 

23,110 

23,890 

24,306 

23.565 

20,835 

13,153 

5,279 

U 

17 

20.295 

20,675 

22,538 

22,921 

23.119  E 

23,072 

23,910 

24,180 

23,527 

20,630 

12,891 

5,039  E 

17 

It 

20,287 

20,666 

22,557 

23,147 

23.110 

23,053 

23,804 

24,102 

23,460 

20,436 

12,633 

4,798  E 

It 

1» 

20,260 

20,666 

22,585 

23,261 

23.091 

23,034 

23,747 

24,073 

23.422 

20,234 

12,359 

4,558  E 

19 

W 

20,269 

20,666 

22.622 

23.280 

23.062 

23,053 

23,727 

24,141 

23.394 

20,024 

12,120 

4,318  E 

20 

21 

20,278 

20,657 

22,659 

23,242 

23,044 

23,081 

23,680 

24,102 

23.346 

19,816 

11,840  E 

4,078  E 

21 

22 

20,278 

20,675 

22,678 

23,195 

23,053 

23,138 

23,632 

24,064 

23.308 

19,592 

11,564  E 

3,838  E 

22 

23 

20,330 

20,684 

22,687 

23,157 

23,044 

23,365 

23,575 

24,064 

23.289 

19,344 

11,293  E 

3,597   E 

23 

24 

20.330 

20,719 

22,696 

23,110 

23.034 

23,460 

23,546 

24,073 

23,242 

19.106 

11,019  E 

3,357 

24 

2S 

20.330 

21,013 

22,706 

23,081 

23.006 

23,555 

23,536 

24,083 

23,232 

18,870 

10,756  E 

3,152  E 

2S 

26 

20,313 

21,112 

22,725 

23,081 

22.997 

23,852 

23,575 

24,102 

23,460 

18,619 

10,491  E 

2,946   E 

26 

27 

20,295 

21,166 

22,743 

23,081 

22.997 

23,737 

23,584 

24,122 

23,451 

18,370 

10,236  E 

2,741  E 

27 

2« 

20,287 

21,283 

22,771 

23,081 

22.997 

23,641 

23,641 

24,238 

23,375 

18,090 

9,985  E 

2,536  E 

2t 

29 

20.278 

21,337 

22,799 

23,081 

23,594 

23,727 

24,247 

23,308 

17,870 

9,738  E 

2,330  E 

29 

30 

20.260 

21,427 

22,790 

23,081 

23,584 

23,814 

24,257 

23,261 

17,619 

9,4%  E 

2,125 

30 

31 

20.251 

22,790 

23,081 

23,555 

24,160 

17,371 

9,257  E 

31 

CUNG 

-406 

+1,176 

+1,363 

+291 

-84 

+558 

+259 

+346 

-899 

-5.890 

-8,114 

-7,132 

:UNG 

20  630 

21  427 

22   799 

23  280 

23   128  E 

23  852 

23  910 

24  393 

24  093 

23  223 

17  108 

9  022 

MAX 

MM. 

20,251 

20,216 

21,500 

22,771 

22.997 

22,950 

23,536 

23,890 

23,232 

17.371 

9.257 

2,125 

MM. 

V 

J 

f      -  eSTIMATB) 
NR  -  NO  KCOlO 


WATER  YEAR   SUIMARY 


A                        MAXIMUM                        ^ 

r                         MINIMI 

M                           \ 

CONTEICI 
24.393 

MO. 
5 

OAT 

12 

TlMf 

2400 

CONTENT 
2,125 

V 

OAOf  HT. 

MO. 

9 

tMT 

30 

TIME 
J 

LOCATION 

MAXIiMJM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               ^ 

LATITUDE 

LONGITUOE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

INFLOW 

CMTTENT 

PERIOD 

ZERO 
OH 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             GAGE  HT. 

DATE 

FROM         TO 

40   10  42 

120  36  20 

SE  22     27N  12E 

JAN   1964-nATE 

1964 

4900.00 

nscGS 

Station  located  at  toe  of  Antelope  Dam  on  Indian  Creek,   1.3  miles  south  of  Boulder  Creek  Guard  Station.    12  miles  northeast  of  Genesee. 

Antelope  Dam  was  completed  in  July  1964;   hovever.   usable   storage  began  on  November  25.    1963.      The   lake  has  a  usable  capacity  of  22,239  acre- 
feet  between  elevations  4950   feet   (lip  of  intake   tower)  and  5002   feet    (crest  of  spillway). 

Dally  content   given  is   shown  at  2400  hours. 

Drainage  a 

rea   Is  68.6   s 

quare  miles. 

I 
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TABLE  B-13  (Cont) 
CONTENT  OF  RESERVOIRS 
(IN  THOUSANDS  OF  ACRE-FEET) 


WAnt  YIM 


HATMN  NAM 


LAKE  OROVILLE  NEAR  OROVILLE 


(1)AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

S0T. 

^ 

1 

2,531.8 

2,468.0 

2,666.1 

2,795.6 

2,816.7 

3,101.7 

3,240.9 

3,272.4 

3,531.9 

3,510.9 

3.352.4 

3,020.6  E 

1 

> 

2,522.0 

2.465.7 

2,682.0 

2,793.9 

2.827.6 

3,108.6 

3,233.2 

3.290.2 

3,533.0 

3,505.8 

3,340.3 

3,009.7 

2 

3 

2,523.5 

2.462.4 

2,695.4 

2,791.9 

2,838.0 

3,115.8 

3,240.9 

3,292.1 

3.527.8 

3,503.2 

3,328.9 

2,997.2 

S 

4 

2,525.1 

2,460.8 

2,722.9 

2,789.9 

2,847.4 

3,123.3 

3,260.0 

3,297.6 

3.520.1 

3,507.0 

3,318.6 

2,988.2 

4 

S 

2,516.1 

2,466.6 

2,733.0 

2,786.9 

2,856.5 

3,128.7 

3,265.8 

3.298.6 

3,511.7 

3,510.5 

3,309.6 

2,992.7 

S 

« 

2,508.2 

2,471.5 

2,742.4 

2,784.5 

2,868.9 

3,139.7 

3,270.7 

3.299.4 

3,512.5 

3.506.7 

3,300.7 

2,980.1 

« 

1 

2,500.4 

2,483.5 

2,747.0 

2,784.4 

2,881.8 

3,151.2 

3,273.1 

3.299.5 

3,511.6 

3.502.8 

3,294.3 

2,962.0 

7 

• 

2,491.9 

2,493.1 

2,754.4 

2,784.4 

2,889.9 

3,151.6 

3,272.2 

3.311.7 

3.509.5 

3,498.8 

3,290.6 

2,942.8 

S 

♦ 

2,483.3 

2,499.4 

2,765.9 

2,785.6 

2,897.7 

3,151.7 

3.271.0 

3.333.9 

3,507.0 

3,494.6 

3,282.9 

2,924.5 

* 

10 

2,484.7 

2,507.0 

2,773.0 

2,794.4 

2,904.2 

3,148.7 

3,279.7 

3,339.7 

3,503.6 

3,495.4 

3.274.2 

2,897.7 

10 

11 

2,486.3 

2,519.7 

2,772.7 

2,797.9 

2,911.3 

3,140.3 

3,294.0 

3,348.8 

3.500.4 

3,503.4 

3,265.1 

2,882.8 

11 

13 

2,478.7 

2,525.5 

2,772.4 

2,795.2 

2,919.2 

3,165.2 

3,293.2 

3,357.5 

3.501.4 

3,498.8 

3,251.9 

2,877.1 

12 

IS 

2,471.7 

2,528.7 

2,776.2 

2.790.3 

2,933.8 

3,184.5 

3,283.2 

3,368.4 

3.506.4 

3,493.2 

3,238.0 

2,859.1 

IS 

14 

2,465.3 

2,538.3 

2,772.2 

2,790.1 

2,948.6 

3,190.5 

3,280.6 

3,379.9 

3,501.0 

3,487.4 

3,232.2 

2,842.0 

14 

IS 

2,460.3 

2,547.1 

2,768.6 

2,788.1 

2,962.5 

3,188.0 

3,279.4 

3.398.4 

3,495.7 

3,479.3 

3,231.0 

2,823.7 

IS 

U 

2,456.6 

2,549.0 

2,767.1 

2,788.8 

2,970.9 

3,178.7 

3,280.2 

3.423.4 

3,495.1 

3,469.1 

3,221.2 

2,809.3 

1* 

17 

2,462.4 

2,549.6 

2,764.1 

2,802.9 

2,979.6 

3,168.2 

3,294.0 

3,428.2 

3,494.6 

3,464.5 

3,208.6 

2,795.8 

17 

IS 

2,468.8 

2,550.0 

2,760.7 

2,806.2 

2,988.5 

3,156.0 

3.303.3 

3,431.9 

3,494.0 

3,463.5 

3,196.6 

2,792.3 

IS 

1* 

2,463.0 

2,551.6 

2.765.0 

2,805.4 

2,999.2 

3,145.8 

3,297.4 

3,433.9 

3,500.7 

3,455.0 

3,182.6 

2,792.3 

If 

10 

2,460.9 

2,552.7 

2,778.0 

2,795.2 

3,013.3 

3,140.3 

3,290.2 

3,437.0 

3,515.7 

3.446.3 

3,168.7 

2,783.1 

30 

21 

2,458.6 

2,561.0 

2,787.1 

2,784.4 

3.026.0 

3,143.5 

3,281.7 

3,442.7 

3,517.7 

3,437.5 

3,157.1 

2,771.9 

31 

n 

2,455.5 

2,569.2 

2,787.7 

2,783.7 

3,034.3 

3,138.8 

3,273.9 

3,455.6 

3,518.8 

3,428.6 

3,146.9 

2,760.7 

33 

ts 

2,453.1 

2,569.0 

2,785.5 

2,780.3 

3.042.4 

3,146.9 

3,268.5 

3,475.5 

3,518.3 

3,419.5 

3,134.9 

2.751.2 

3S 

34 

2,461.9 

2,567.8 

2,782.3 

2,779.3 

3,051.5 

3,157.1 

3,271.0 

3,482.7 

3,516.3 

3,412.9 

3,120.6 

2,741.7 

34 

3S 

2,469.3 

2,576.5 

2,781.6 

2,777.5 

3,057.9 

3,175.4 

3,284.2 

3,491.2 

3,511.7 

3,409.5 

3.106.0 

2,739.5 

3S 

26 

2,465.8 

2,593.3 

2.782.0 

2,776.7 

3,067.2 

3,250.3 

3,280.3 

3,498.8 

3,515.3 

3,401.7 

3.091.9 

2,747.4 

3S 

37 

2,463.3 

2,599.1 

2,783.9 

2,777.2 

3,080.7 

3,276.0 

3.275.8 

3,504.2 

3,527.5 

3,385.9 

3.077.7 

2,742.0 

27 

3S 

2,460.5 

2,621.3 

2,785.5 

2,778.3 

3,091.5 

3,279.9 

3.271.2 

3,505.8 

3,523.8 

3,375.5 

3,066.9 

2,735.4 

3S 

29 

2,457.7 

2,643.0 

2,792.6 

2,782.3 

3,269.7 

3.268.0 

3,505.6 

3,515.0 

3,368.9 

3,061.9 

2,730.6 

3* 

30 

2,454.8 

2,655.7 

2.795.2 

2,791.8 

3,257.2 

3.265.5 

3,515.5  E 

3,513.9 

3,357.9 

3.049.6 

2,730.4 

SO 

31 

2,461.2 

•2,795.5 

2,806.1 

3,247.3 

3,525.0  E 

3,352.6 

3,034.9 

31 

CBBG 

-80.6 

+194.5 

+139.8 

+10.6 

+285.4 

+155.8 

+18.2 

+259.5 

-11.0 

-161.3 

-317.7 

-304.5 

CHMG 

MAX. 

2,531.8 

2,655.7 

2,795.5 

2,806.2 

3,091.5 

3,279.9 

3,303.3 

3,525.0   E 

3,533.0 

3,510.9 

3,352.4 

3,020.6  E 

MAX 

DMN. 

2,453.1 

2,460.8 

2,666.1 

2,776.7 

2,816.7 

3,101.7 

3,233.2 

3,272.4 

3,494.0 

3,352.6 

3,034.9 

2,730.4 

MM. 

WATER  YEAR  SUMMARY 


i     -  ESnMATB 
m  -  NO  RfCOKD 


r                       MAXIMUM                      ^ 

r                       MINIMI 

M                       \ 

CONTENT      j    0A«  HI. 

3,533.0            899.71 
V                      1 

MO. 

6 

DAY 

2 

TIMi 

2400 

CONTENT 
2,453.1 

SAOf  HT. 

822.26 

MO. 

10 

DAY 

23 

IIMf 

2400 
J 

39  32  05 


LOCATION 


121  28  25 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW  1      19N     4E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


Nov    1967-nAIE 


DATUM  OF  GAGE 


1967 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.47 


REF. 

DATUM 


usees 


Recorder  located  near  Intake  structure  at   left  end  of  Orovllle  Dam,   on   the  Feather  River.   4  miles   northeast  of  Oroville.     Lake  Oroville  has  a 
normal  gross   storage  capacity  of  3.538,000  acre-feet  at   the  normal  maximum  water   surface  elevation  of  900   feet.      The   active  operating  storage 
capacity   is   2,686,000  acre-feet  above   the  elevation  640   feet    (minimum  power   pool).      Drainage  area   is   3,611   square  miles.      Storage  began 
November   14.    1967. 
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TABLE  B-13  (Cont.) 
CONTENT   OF  RESERVOIRS 
(IN  THOUSANDS  OF  ACRE-FEET) 


WATS  YEAR 


STATION  NAME 


CAMP   FAR  WEST   RESERVOIR  NEAR  SHERIDAN 


E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RECORD 


r                        MAXIMUM                        ^ 

r                         MINIMI 

iM              ^ 

CONTENT 
U7.6 

OAOf  HT. 

306.1 

MO. 

12 

DAY 

4 

TIME 

1300 
J 

CONTENT 

NR 
V 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

38.9   E 

36.7   E 

93.0   E 

104.2 

106.6 

105.1 

107.0 

106.4 

106.1 

105.7 

93.7 

81.1 

I 

2 

38.6   E 

36.7   E 

104.4 

104.0 

106.4 

105.1 

107.0 

106.4 

105.9 

105.5 

93.1 

80.9 

3 

3 

38.3   E 

36.9   E 

108.7 

103.8 

106.4 

105.1 

107.0 

106.4 

105.9 

105.5 

92.6 

80.6 

3 

4 

37.9   E 

37.0   E 

112.9 

103.6 

106.4 

105.1 

107.0 

106.4 

105.9 

105.7 

92.0 

80.6 

4 

S 

37.7   E 

37.7   E 

109.2 

103.5 

106.1 

105.1 

106.8 

106.4 

105.9 

105.7 

91.6 

80.3 

S 

6 

37.5  E 

38.8   E 

107.7 

105.5 

106.1 

105.3 

106.8 

106.4 

105.9 

105.7 

91.1 

80.1 

6 

7 

37.4  E 

40.6   E 

106.6 

105.5 

106.1 

105.3 

106.8 

106.1 

105.9 

105.7 

90.9 

80.0 

7 

• 

37.3  E 

42.7   E 

106.4 

105.3 

106.1 

105.3 

106.6 

106.6 

105.9 

105.7 

90.3 

79.8 

• 

9 

37.1  E 

44.7   E 

104.4 

105.3 

106.1 

106.1 

106.6 

106.4 

105.7 

105.7 

89.9 

79.6 

9 

10 

37.0  E 

46.0  E 

104.8 

105.3 

105.9 

106.1 

107.0 

106.4 

105.7 

105.3 

89.5 

79.6 

10 

11 

36.9   E 

47.3   E 

106.6 

106.6 

105.9 

106.1 

107.0 

106.1 

105.7 

104.8 

89.0 

79.5 

11 

12 

36.7   E 

48.4 

106.4 

107.2 

106.1 

107.9 

106.6 

106.1 

105.7 

104.4 

88.6 

79.5 

12 

13 

36.7   E 

49.5 

106.4 

107.4 

106.1 

108.3 

106.4 

106.1 

105.9 

104.0 

88.0 

79.5 

13 

14 

36.7   E 

50.4 

106.1 

107.4 

106.1 

107.7 

106.4 

105.9 

105.9 

103.6 

87.5 

79.5 

14 

IS 

36.7   E 

51.2 

104.2 

107.0 

106.1 

107.4 

106.6 

106.1 

105.7 

103.3 

87.1 

79.8 

IS 

16 

36.7   E 

32.2 

105.3 

106.8 

106.1 

107.0 

106.6 

106.1 

105.7 

102.9 

86.7 

80.3 

16 

17 

36.7   E 

52.4 

105.5 

107.0 

106.1 

106.8 

106.8 

106.1 

105.7 

102.3 

86.4 

80.6 

17 

It 

36.7   E 

52.5 

105.1 

107.7 

106.1 

106.8 

106.6 

106.1 

105.7 

102.0 

86.0 

80.8 

IS 

19 

36.7  E 

52.6 

104.6 

107.9 

106.1 

106.8 

106.6 

106.1 

105.7 

101.6 

85.4 

81.4 

19 

20 

36.7  E 

52.7 

104.6 

107.4 

105.9 

106.8 

106.6 

105.9 

105.7 

101.0 

85.1 

81.6 

20 

21 

36.7   E 

52.7 

105.3 

107.2 

105.7 

106.8 

106.6 

106.1 

105.7 

100.6 

84.8 

81.6 

31 

22 

36.7  E 

52.9 

104.8 

107.0 

105.7 

106.8 

106.6 

106.1 

105.7 

100.1 

84.5 

81.4 

33 

23 

36.7   E 

53.0 

104.6 

107.0 

105.7 

107.0 

106.6 

105.9 

105.7 

99.7 

84.2 

81.3 

23 

24 

36.7   E 

53.1 

104.4 

107.0 

105.7 

107.2 

106.6 

105.9 

105.5 

99.3 

83.7 

81.1 

24 

2S 

36.7  E 

55.6 

103.8 

106.8 

105.7 

109.4 

106.6 

105.9 

105.5 

99.1 

83.5 

81.1 

2S 

26 

36.7  E 

59.6 

103.6 

106.6 

105.5 

112.6 

105.9 

105.9 

105.3 

98.4 

83.2 

80.9 

26 

27 

36.7  E 

62.5  E 

103.6 

106.6 

105.3 

109.6 

105.5 

105.9 

105.5 

97.6 

82.9 

80.8 

27 

2t 

36.7  E 

64.2  E 

103.8 

106.6 

105.3 

108.3 

106.1 

105.9 

105.3 

96.9 

82.5 

80.8 

33 

29 

36.7  E 

67.5  E 

105.7 

106.6 

107.9 

106.1 

105.9 

105.5 

96.1 

82.1 

80.6 

29 

30 

36.7  E 

83.0  E 

105.3 

106.6 

107.4 

106.4 

105.9 

105.7 

95.4 

81.7 

80.6 

30 

31 

36.7  E 

104.6 

106.6 

107.2 

105.9 

94.2 

81.4 

31 

CHNG 

-2.4  E 

+46.3  E 

+13.8  E 

-0.2 

-1.3 

+1.9 

-0.8 

-0.5 

-0.2 

-U.5 

-12.8 

-0.8 

CHNG 

MAX. 

38.9  E 

83.0  E 

112.9 

107.9* 

106.6 

112.6 

107.0 

106.6 

106.1 

105.7 

93.7 

81.6 

MAX. 

MIN. 

36.7  E 

36.7  E 

93.0  E 

103.5 

105.3 

105.1 

105.5 

105.9 

105.3 

94.2 

81.4 

79.5 

MIN. 

^ 

J 

39  03  00 


LOCATION 


121   18  53 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.SM. 


SW  21      14n  6E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


MAR  1966-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


1966 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


usees 


station  located  near   left  abutment  of  Camp  Far  West  Dam  on  the  Bear  River  6.4  miles  east  of  Wheatland  and   11.8  miles  northwest  of  Sheridan. 
Camp  Far  West  Reservoir,   owned  and  operated  by  the  South  Sutter  Irrigation  District,   began  storage   September  30,    1963.      Station  was   installed 
March  1966,   jointly  by  the  South  Sutter  Irrigation  District  and  the  Department  of  Water  Resources.      The   lake  has  a  usable  capacity  of  139,600 
acre-feet  between  the  elevation  175.00  feet  and  316.3   feet    (top  of  spillway  gate).      Drainage  area   is  283   square  miles.      Daily  content  given 
is   shown  at  2400  hours. 


I 
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TABLE  B-14 
DAILY  INFLOW 

This  table  presents  the  daily  in- 
flow rates  to  Folsom,  Shasta,  and  Whiskeytown 
Lakes.   The  daily  inflow  rates  were  computed 
from  information  about  changes  in  storage, 
releases,  spills,  precipitation,  and  evapo- 
ration.  The  computed  values  represent  the 
flow  at  each  damsite  if  the  dam  did  not  exist, 
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TABLE  B-14  (Cont.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  FOT  PER  SECOND) 


WATfR  YIAI 


CTATION  NAME 


SHASTA   LAK£   NEAR  REDDING 


A   -   25-Hour   Day. 
B   -   23 -Hour   Day. 


WATER  YEAR  SUMMARY 


|1day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT.       Da9\ 

1 

4,640 

2,900 

23,290 

12,060 

10,800 

6,150 

20.940 

11.920 

10.180 

6.630 

1.790 

5,890 

1 

2 

3,210 

4,190 

21,320 

11,300 

11,620 

5,980 

18,330 

11.860 

9.110 

5.510 

4.520 

6,830 

2 

3 

2,070 

3,960 

27,650 

9,210 

10,670 

5,920 

15,900 

12.930 

8.860 

5.310 

7,690 

5,040 

3 

4 

1,340 

8,740 

25,330 

8,400 

10,880 

5,930 

16,730 

13.270 

10,010 

5.650 

6,830 

550 

4 

S 

4,760 

12,690 

19,630 

7,360 

10,890 

6,490 

15,650 

12,580 

9,850 

5.020 

5.840 

140 

S 

6 

4,130 

11,890 

19,510 

6,590 

10 , 580 

6,590 

15,850 

13.090 

10,190 

5.830 

5.210 

1,640 

« 

7 

4,740 

7,350 

26,860 

6,290 

9,980 

6,510 

15,010 

12.990 

10,560 

5.690 

950 

4,980 

7 

• 

4,710 

9,180 

30,200 

8,580 

10,500 

7,810 

14,520 

14.300 

10,900 

5,020 

370 

5.310 

• 

9 

5,390 

18,080 

26 ,  120 

7,790 

8,670 

9,950 

18,610 

13.660 

10,790 

6,150 

3,220 

4.470 

9 

10 

5,400 

9,700 

21,070 

9,540 

9,080 

9,880 

17,680 

13,560 

10,570 

5.060 

4,140 

5,360 

10 

11 

4,820 

11,050 

17.150 

9,860 

9,140 

14,590 

15,740 

14,310 

10,190 

5,200 

2.840 

4,250 

11 

12 

4,100 

8,120 

15,410 

10,080 

9,660 

23,230 

15,090 

14,020 

9,760 

5,630 

3.940 

5,140 

IS 

13 

3,880 

7,910 

13,170 

8,670 

10,220 

14,960 

14,490 

13,580 

9,380 

5,200 

3,780 

4,320 

13 

14 

4,400 

6,960 

12,300 

11,220 

11,060 

14,920 

13,650 

13,220 

9,340 

6,120 

3,030 

3,430 

14 

IS 

3,610 

7,190 

14,060 

33,670 

10.660 

14,850 

13,820 

12,570 

8,500 

4,430 

1.020 

1.900 

IS 

16 

3,290 

7,900 

16,010 

46,880 

10,040 

13,620 

13.600 

12,370 

6,490 

4,690 

4.380 

3,070 

1* 

17 

3,100 

7.940 

12,880 

38,860 

9.700 

13,300 

13,490 

11,790 

7,640 

2,370 

5.570 

3,720 

ir 

It 

3,110 

5,200 

11,480 

32.480 

10.480 

12,930 

12,940 

11,080 

7,270 

1,660 

7.940 

3,580 

tt 

19 

4,340 

6,270 

10,680 

29.620 

11.430 

12,350 

12,630 

10,200 

7,930 

5,330 

4,180 

5,260 

19 

20 

5,980 

4,080 

11.730 

28,770 

10.180 

12,170 

13.430 

9,810 

6,680 

5,430 

4.010 

3,920 

30 

21 

5,770 

1,550 

12.390 

26,240 

8,930 

11,810 

12.150 

10,140 

6,690 

4,810 

110 

2,650 

31 

22 

4,720 

4,940 

8,580 

24.520 

9,660 

13.090 

11.810 

10,300 

8,440 

4,730 

320 

4,310 

12 

23 

6,460 

5,630 

8,490 

22.380 

8.840 

16.920 

11.480 

10,070 

9,080 

5,190 

2,970 

3.530 

33 

24 

4,600 

14,080 

8,150 

19,660 

10.110 

17,940 

10^990 

.8,730 

8,730 

2,610 

3,460 

3.590 

34 

2S 

4,280  A 

15,490 

10,160 

14,930 

11.020 

34,300 

11.410  B 

9,700 

6,410 

2,170 

4.820 

2,930 

2S 

U 

4,580 

10,670 

7,800 

13 . 180 

9,910 

62,070 

10.460 

10,370 

1,620 

4.980 

4.770 

4,060 

M 

17 

4,990 

27,600 

7.920 

12.460 

8.460 

37,820 

10.710 

8,070 

1,280 

3.910 

2,800 

2,760 

87 

23 

4,160 

33,420 

12,550 

12.520 

8.400 

34,150 

10,890 

10,840 

7,300 

5,420 

1,770 

3,580 

20 

29 

4,080 

24,330 

18,130 

12.680 

30,620 

11,270 

9,510 

7,600 

6,080 

2,680 

5,750 

39 

30 

4,640 

38,820 

15,160 

10.940 

27,340 

11,530 

9,170 

6,900 

4,310 

4,630 

2,920 

30 

31 

4,360 

12,490 

11.370 

23,500 

9.060 

1,870 

5,270 

31 

MEAN 

4,312 

10,994 

16,054 

16,713 

10.056 

17,022 

14,027 

11.583 

8,275 

4,775 

3,705 

3,829 

MAM 

MAX. 

6,460 

33,420 

30,200 

46,880 

11,620 

62,070 

20,940 

14.310 

10,900 

6.630 

7,940 

6,830 

MAX 

IMIN. 

1,340 

1,550 

7.800 

6,290 

8,400 

5.920 

10,460 

8.070 

1,280 

1.660 

110 

140 

MM. 

V^CFT. 

265,470 

654,220 

987 . 130 

1,027,670 

558,490 

1,046.670 

833.710 

712.220 

492,400 

293.580 

227,800 

227,860 

/^    MEAN     ^ 

r                        MAXIMUM                        > 

r                          MINIMUM                          ^ 

INFLOW 
10,121 

OtSOMIOf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

HMf 

MKHAIMI 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

TOTAL 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OP  GAGE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 

DATUM 


40  43   10 


122  25  10 


NW   15      33N  5W 


NOV   1942 -DATE 


NOV   1942 -DATE 


1942 


0.00 


usees 


The   figures  contained  herein  are  computed  Inflow  to  Shasta  Lake  and  take   into  account  change   in  storage,   release,    spill,   precipitation  and 
evaporation.      They  are  representative  of  the  natural   flow  which  would  pass   the  damsite   (9.5  miles  north  of  Redding)   if  the  dam  had  not  been 
constructed.      Records   furnished   by  USBR.      Drainage   area,    excluding  Goose  Lake  Basin,    is   6.665   square  miles. 

Shasta  Lake  has  a  usable  capacity  of  4,377,000  acre-feet  between  elevations  737,75  and   1065.0   feet  above  mean  sea   level.     Not  available   for 
release,    115,700  acre-feet. 
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TABLE  B-14  (Cont.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  FKT  KR  SKONO) 


HATION  NAiMI 


WHISKEYTOWN  LAKE   NEAR  WHISKEYTOWN 


A  -   25-Hour   Day. 
B  -   23-Hour   Day. 


WATER  YEAR  SUMMARY 


fOAi 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEFT. 

^ 

1 

980 

100' 

1,600 

630 

4,590 

2.530 

1,710 

3,360 

3,440 

3,410 

2,000 

1,510 

1 

1,000 

390 

1,270 

500 

4,740 

2,460 

1,660 

3,310 

3,390 

3,420 

2,050 

1,420 

t 

990 

340 

2,800 

660 

4,560 

2,490 

1,610 

3,510 

3.370 

3,510 

2,080 

1,510 

a 

80 

840 

2,010 

1,500 

4,610 

2,330 

1.510 

3,330 

3,370 

3.570 

2,040 

560 

4 

1,100 

1,180 

1,460 

1,500 

2.470 

2,160 

2.980 

3,300 

3,240 

3,620 

2,020 

290 

s 

1,060 

750 

1,180 

1,510 

2,420 

2,420 

4,060 

3,150 

3,490 

3,820 

2,010 

290 

• 

1,260 

540 

2.670 

1,340 

570 

1,710 

2.260 

3,290 

3,350 

3,620 

1,580 

2,110 

f 

1,120 

320 

3,170 

1,610 

2,870 

2,370 

2.160 

3,370 

3,500 

3,620 

1,400 

2,140 

• 

1,070 

1,320 

2,060 

1,140 

3,060 

2,040 

2,320 

3,230 

3,670 

3,610 

1.580 

1,960 

« 

10 

970 

740 

1,550 

1,470 

1.840 

1,590 

3,400 

3,460 

3,670 

3,560 

1,580 

1.990 

10 

80 

650 

1,270 

2,170 

3.420 

2,560 

3,250 

3,280 

3.620 

3,820 

1.380 

1.410 

II 

980 

640 

730 

2,110 

3.030 

3,530 

3,250 

3,320 

3.520 

3,410 

1,410 

1.450 

12 

1,000 

450 

630 

2,090 

2.920 

2,800 

3,360 

3,440 

3.500 

3.470 

1,460 

1.480 

19 

980 

500 

1,390 

2,260 

2.050 

2,440 

3,340 

3,620 

3,730 

3.450 

1.420 

1,430 

14 

1,180 

160 

1,840 

5,060 

2,230 

2,250 

3,340 

2,990 

4,070 

2,100 

1,590 

1,040 

IS 

1,410 

440 

1,500 

6,140 

2,940 

2,250 

3.350 

2,390 

3,620 

1,960 

1,440 

1.540 

1* 

1,420 

440 

1,900 

5,190 

2,770 

2,510 

3,290 

3,500 

3,550 

2,100 

1.430 

1,710 

17 

160 

400 

1,700 

3.850 

2,530 

2,560 

3,290 

3,590 

3,840 

2,040 

1,460 

1,340 

It 

1,170 

430 

600 

3.740 

2,440 

2,490 

3,460 

3,540 

3,650 

2,180 

1,390 

1.590 

1* 

30 

1,420 

460 

740 

3,380 

2,370 

2.500 

3,450 

2,950 

3,660 

2,190 

1,460 

1.640 

M 

21 

1,720 

370 

1,570 

3,040 

1,950 

2.440 

3,840 

3,140 

3,440 

1,930 

1,580 

940 

21 

» 

1,420 

230 

1.420 

3,190 

2,440 

2,560 

3,300 

3,290 

3,670 

1,990 

1,390 

420 

23 

23 

1,410 

500 

1,410 

.    2,890 

2,400 

3,110 

3,230 

3,360 

3,070 

1,980 

1,470 

100 

n 

24 

1,280 

1,090 

1,300 

1,020 

2,390 

2,920 

3,200 

3.560 

3,210 

2,050 

1,530 

600 

M 

25 

150  A 

1,190 

440 

2,930 

2,370 

4,290 

3,190  B 

3,670 

3,310 

2.000 

1,520 

1,450 

2S 

26 

210 

850 

440 

3.390 

2,410 

5.950 

3,210 

3,300 

3,180 

1.960 

1,550 

1  390 

M 

27 

380 

2,560 

390 

4.650 

2,460 

4.280 

3,420 

3,240 

3,090 

2.010 

1,530 

1.680 

27 

21 

360 

2,800 

2.200 

4.660 

1,740 

2,110 

3,460 

3,300 

3.180 

2,120 

1,420 

1,540 

2S 

29 

390 

1,770 

1,880 

4.550 

2,720 

3,360 

3,480 

3.460 

2,000 

1,510 

1,770 

M 

30 

340 

2,160 

1,930 

4,580 

1,960 

3,270 

3,620 

3,370 

2. 110 

1,520 

1,550 

ao 

31 

200 

•  1,710 

4.640 

2,060 

3,580 

2,080 

1,450 

31 

MEAN 

880 

820 

1,508 

2,819 

2,735 

2,658 

3,018 

3,338 

3.474 

2,733 

1,589 

1,328 

MEAD 

MAX. 

1,720 

2,800 

3.170 

6,140 

4,740 

5,950 

4.060 

3,670 

4.070 

3,820 

2,080 

2,140 

MAX 

MW. 

80 

100 

390 

500 

570 

1,590 

1.510 

2,390 

3.070 

1,930 

1,380 

100 

mm. 

V^CFI. 

54,140 

48,810 

92.750 

173,340 

151,920 

163 ,420 

179,300 

205.230 

206,740 

168,020 

97,690 

79,040 

»c.rtj 

THTinu      ' 


INFLOW 
2,238 


MAXIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 


^c 


MINIMUM 


JK 


(        TOTAL        \ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

■N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

INFLOW 

CONTENT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

40  37   03 

122   31   31 

32N   6W 

MAY    1963-MTE 

MAY    1963-EATE 

1963 

0.00 

USCGS 

The   figures  contained  herein  are   computed   inflov  to  Whlskeytown  Reservoir  and  take   into  account  change   in  storage,    release,    spill,   precipita- 
tion,  and  evaporation.      Records   furnished  by  USBR.      Drainage  area   is  200  square  miles. 

Whiskeytow 
available 

n  Reservoir  h« 
for   release,   i 

s  a   usable  capac 
7,500  acre-feet. 

Ity  of  241. 

100  acre-fe 

et  between  el 

evations   1100.0  f 

eet  and   1210.0   fc 

et   abov 

e  mean 

sea    level. 

Not 
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TABLE  B>14  (Cont.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


nATION  NAME 


FOLSOM  LAKE  NEAR  FOLSOM 


(Iday 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

I 

1,460 

1,630 

10,450 

4,320 

4,500 

2,590 

7,o'70 

4,580 

3,890 

4,210 

2,270 

2,290 

2 

1,350 

1,520 

15,180 

3,710 

4,080 

2,420 

6,500 

5,200 

3,610 

4,040 

2,180 

2,380 

3 

1.290 

1,840 

8,840 

3,090 

4,500 

2,740 

6,170 

5,070 

3,710 

3.640 

2,500 

2,170 

4 

1,240 

2,620 

23 ,430 

3,310 

4,810 

2,340 

6,060 

5,420 

3,820 

3,540 

2,990 

2,150 

S 

1,320 

3,320 

12,660 

3,990 

4,800 

2,550 

5,840 

5,240 

3,990 

3,190 

2,350 

1,510 

6 

1,360 

4,810 

8,520 

3,960 

4,350 

2,210 

6,220 

5,090 

4,130 

3,020 

2,470 

1,560 

7 

1,200 

4,560 

6,260 

3,860 

3,730 

1,820 

6,110 

4,930 

4,490 

3,210 

2,870 

1,920 

• 

1,470 

3,060 

6,190 

3,810 

4,040 

1,560 

5,490 

5,790 

5,080 

3,240 

1,600 

2,200 

» 

1,410 

3,360 

6,890 

3,470 

4,760 

1,980 

5,380 

5,100 

5,540 

3,280 

2,140 

1,900 

10 

1,410 

3,650 

5,990 

3,080 

4,740 

2,060 

6,030 

5,380 

5,200 

2,530 

2,920 

1,970 

10 

11 

1,380 

2,420 

5,400 

3,940 

5,100 

2,230 

5,480 

6,980 

5,720 

1,740 

2,200 

1,980 

13 

1,440 

2,740 

4,940 

5,900 

5,200 

3,920 

5,180 

7,210 

5,770 

1,990 

2,850 

1,750 

13 

1,380 

2,830 

4,230 

6,630 

5,010 

6,460 

5,050 

7,300 

5,330 

2,660 

2,020 

1,680 

14 

1,390 

2,460 

3,540 

6,610 

4,120 

4,050 

5,450 

7,370 

/5,590 
^5,950 

2,860 

2,260 

2,300 

IS 

1,420 

2,100 

4,460 

6,320 

3,610 

3,010 

5,620 

7,120 

3,120 

2,060 

2,110 

16 

1,410 

1,990 

6,700 

5,160 

4,680 

3,170 

5,920 

6.950 

6,350 

2,480 

1,890 

1,960 

17 

1,400 

2,380 

7,950 

5,870 

4,470 

3,300 

6,180 

6.340 

6,450 

2,520 

2,850 

2,120 

It 

1,410 

2,200 

6,220 

8,460 

5,230 

3,560 

5,360 

6.040 

6,170 

2.350 

2,170 

1,730 

19 

1,380 

2,070 

5,480 

9,360 

5,260 

3,140 

4,800 

5,850 

6,250 

2.480 

2,810 

1,420 

30 

1,900 

1,850 

5,250 

8,620 

4,850 

2,780 

4,610 

5,860 

5,900 

2.550 

2,200 

1,390 

30 

31 

1,870 

1,840 

5,350 

7,770 

3,880 

2,500 

4.540 

6,310 

6,040 

3,040 

2,810 

1,560 

31 

33 

2,320 

1,850 

5,540 

7,130 

4,470 

2,730 

4,130 

5,030 

5,380 

2,960 

1,570 

1,700 

33 

33 

2,440 

1,480 

5,100 

6,520 

3,910 

4,170 

3,690 

4.690 

4,890 

2,510 

2,340 

1,700 

3) 

34 

2,440 

2,340 

4,370 

5,900 

3,860 

4,810 

3,560 

5.410 

4.930 

2,390 

2,840 

1,540 

34 

35 

1,930  A 

5,980 

3,730 

5,570 

3,740 

6,850 

3,530  B 

6,570 

4,350 

2,060 

2,170 

2,200 

3S 

36 

1,480 

9,750 

3,940 

5,340 

3,670 

30,870 

3,260 

6,720 

4,770 

1,850 

2,780 

1,640 

3* 

37 

2,190 

4,930 

4,640 

5,260 

3,540 

20,580 

3,440 

6,100 

7,660 

2,590 

2,170 

1,530 

37 

3* 

2,180 

7,270 

4,360 

5,290 

2,450 

11,930 

3,370 

5,800 

7,190 

2,310 

2,180 

1,850 

3t 

39 

2,210 

10,270 

7,340 

5,140 

9,530 

3,500 

4,760 

5,630 

2,440 

1.730 

1,690 

99 

30 

2,260 

6,680 

6,910 

5,200 

8,860 

4,060 

4,400 

4,310 

2,360 

1,940 

2,120 

30 

31 

2,040 

5,750 

5,300 

7,760 

4,030 

2,420 

2.310 

31 

MEAN 

1,657 

3,527 

6,955 

5,416 

4,334 

5,435 

5,053 

5,763 

5,270 

2,761 

2,337 

1,867 

MiAh 

MAX. 

2,440 

10,270 

23,430 

9,360 

5,260 

30,870 

7,070 

7,370 

7.660 

4.210 

2,990 

2,380 

MAX 

MIN. 

1,200 

1,480 

3,540 

3,090 

2,450 

1,560 

3,260 

4,030 

3,610 

1,740 

1,570 

1,390 

MM. 

V^c.nr. 

102,070 

209,850 

427,660 

333,010 

240,720 

334,180 

300,310 

354,330 

313,570 

169,750 

143.680 

111,120 

ncrtj 

25-Hour   Day. 
23 -Hour  day. 


WAT 

ER  YEAR   SUMMARY 

r     MEAN     >v 

r                        MAXIMUM                        > 

f                        MINIMI 

M                          ^ 

INFLOW 
4,200 

DtSCHAKOf 
V 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHAMf 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

(        TOTAi       ^ 


AOK  nr 

5,040,350 


LOCATION 


38  42   29 


121   09  22 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE  24      ION   7E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


FEB    1955-nATE 


FEB   1955-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


1955 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


USCGS 


The    figures   contained  herein  are   computed   Inflou   to   Folsom  Reservoir  and    take    Into   account   change   In  storage,    release,    spill,    precipitation, 
and  evaporation.      They  are   representative  of   the  natural    flow  uhich  uould  pass   the  damsite    (2.3  miles  northeast   of  Folsom)   If   Che  dam  had  not 
been  constructed.      Records   furnished  by  USBR.      Drainage  area   is   1,861   square  miles    (Revised). 
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TABLE  B-15 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO 
PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 


Corrections  and  revisions  pertain  to  bulle- 
tins of  surface  water  flows  published  from  1924  to 
date.   These  publications  are: 

Report  1.   "Report  of  Sacramento- San 
Joaquin  Water  Supervision".   Published  from 
1924  through  1955. 

Report  2.  Bulletin  No.  23,  "Surface 
Water  Flow".  Published  from  1956  through 
1962. 

Report  3.   "Flood  Flows  and  Stages  in 
Sacramento  and  Northern  San  Joaquin  Valleys". 
Published  from  1913  through  1956. 

Report  4.   Bulletin  No.  130,  "Hydro logic 
Data:  Volume  II,  Northeastern  California". 
Published  from  1963  to  date. 

Corrections  and  revisions  to  surface  water 
data  made  prior  to  publication  of  Bulletin  No.  130-68, 
"Hydro logic  Data:   Volume  II,  Northeastern  California", 
are  in  Bulletin  No.  130-67.   This  report  contains  cor- 
rections made  since  publication  of  Bulletin  No.  130-67. 
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TABLE     B-IS 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OF  SURFACE  WATER  OATA 


Locotion  o(  Error  or  Roision 

Change  c 

>  Revision 

Report 

Pag. 

Mil«& 
Bonk 

Nocn* 

Itom 

From 

To 

1965 

4 

286 

Mokelumne  River  near  Thornton 

Datum  of  Gage 
1966 

1964,    -3.00   USCGS 

1964,   0.00  USCGS 

4 

151 

Sacramento  River, 

Sacramento    to  Redding 

Total  Diversions 
Average  cubic 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augus  t 

September 

TOTAL 

28,490 

4,263 

2,860 

1,585 

1,468 

2,870 

149,695 

211,918 

207,730 

191,624 

172,832 

66 , 143 

104 ,  148 

66,118 

17,939 

6,887 

1,772 

1,592 

7,856 

302,010 

378,193 

353,650 

350,907 

313,752 

119,869 

1,920.545 

feet  per  second 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augus  t 

September 

TOTAL 

463 

72 

46 

26 

27 

47 

2,516 

3,446 

3,401 

3,116 

2,811 

1,112 

1,439 

1,075 

301 

112 

29 

29 

128 

5,076 

6,151 

5,943 

5,707 

5,103 

2,015 

2,653 

Monthly  use   in  per- 

cent of  seasonal 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augus  t 

September 

2.7 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.3 

14.4 

20.3 

19.9 

18.4 

16.6 

6.4 

3.4 
0.9 
0.4 
0.1 
0.1 
0.4 
15.7 
19.7 
18.4 
18.3 
16.4 
6.2 

4 

245,   246 

Sacramento  River  at  Collinsville 

Datum  of  Gage 

Datum  of  Gage 

Period 

Zero 

on          Ref. 
Gaee     Datum 

FromI   To 

1929                    0.00     USED 

-3.05     USCGS 

1964     -3.54     USCGS 

1964                 -3.00      USCGS 

1967 

4 

264 

Mokelumne   River   near   Thornton 

Datum  of  Gage 

1964,    -3.00   USCGS 

1964,    0.00,    USCGS 

4 

296 

Sacramento  River  at  Collinsville 

Datura  of  Gage 

Datum  of  Gage 

Period 

Zero 

on          Ref. 
Gaee      Datum 

FromI    To 

1929                   0.00      USED 

-3.-5      USCGS 

1964        -3.54      USCGS 

4 

296 

Sacramento  River  at  Collinsville 

Daily  Maximum  and 

Minimum  Tides 

1964                -3.00     USCGS 

Notation:      In  order   to 

machine  process   the 

data,    it  was  necessary 

to  avoid  negative  gage 

heights.      Subtract 

10.00   feet   to  obtain 

gage  heights. 

4 

312 

Suisun  Bay  at  Benicia 

Daily  Maximum  and 

Minimum  Tides 

Notation:      In  order   to 
machine   process   the 
data,    it  was  necessary 
to  avoid  negative  gage 
heights.      Subtract 
10.00   feet   to  obtain 
gage  heights. 
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TABLE     l-IS  (COHT.) 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OF  SURFACE  WATER  DATA 


Location  of  Error  or  R«vi»ion 

CKongo  c 

r  Rovition 

Roport 

Po,. 

Mil«& 
Bonk 

Nom* 

■  ,.» 

Fro* 

To 

1968 

4 

54 

Clover  Creek  Bypass 

near  Upper  Lake 

Number  Change 

A89140 

A81940 

4 

55,  61,  68 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 

Number  Change 

A3 1300 

A3 1302 

4 

94 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 

Number  Change 

A31395 

A3 1302 

4 

55,  63,  73 

Kellogg  Creek  near  Byron 

Number  Change 

B95295 

B8920O 

4 

70 

Fremont  Weir  Spill  to 
Yolo  Bypass 

Map  Plotting 

To  be  located  approxi- 
mately midway  between 
A02160  and  A02170. 

4 

79 

Willow  Creek  near  Litchfield 

Date  of  Discontinuance 

9-30-68 

9-30-67 

4 

87 

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 

Station  Location 

Station  located  at 
Red  Bank  Road  Bridge, 
11  miles  southwest  of 
Red  Bluff. 

Station  located  at 
Briggs  Road  Bridge, 
11  miles  southwest 
of  Red  Bluff. 

4 

198         11. OR 

Hallwood  Irrigation  Company 

Diversions         December 

13,503 

4,863 

January 

2,530 

1,140 

April 

17,650 

10,950. 

May 

32,730 

19.600 

June 

29,734 

17,210 

July 

29,880 

17,540 

August 

28,060 

16,120 

September 

15,160 

9,880 

TOTAL 

169,334 

97,390 

4 

239 

Sutter  Bypass  at  Long  Bridge 

Station  Location 

Station  located  on 
west  levee,  0.2  mile 
north  of  State  High- 
way 20,  319  miles  east 

Station  located  on 
west  levee,  0.2  mile 
north  of  State  High- 
way 20,  3.9  miles  east 

' 

of  Meridian. 

of  Meridian. 

4 

247 

Feather  River  near  Gridley 

Daily  Mean  Gage  Height 

Notation:   In  order  to 

machine  process  the 

data,  it  was  necessary 

to  avoid  gage  heights 

above  99.99  feet.   For 

values  at  reference 

datum,  add  50  feet  to 

gage  height  readings. 

4 

256 

Sacramento  River  at  Sacramento 

Daily  Mean         February  28 

20.74 

20.90 

Gage  Height        February  29 

20.74 

20.92 

1969 

4 

154 

Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell 

Daily  Mean         May  10,  1969 

163 

145 

Discharge         May  11,  1969 

188 

160 

May  12,  1969 

247 

184 

May  13,  1969 

208 

172 

May  14,  1969 

175 

157 

MONTHLY  TOTAL 

7,246  Acre-Feet 

6,922  Acre-Feet 

WATER  YEAR  TOTAL 

18,360  Acre-Feet 

18,040  Acre-Feet 

4 

225 

Feather  River  near  Gridley 

Daily  Mean  Gage  Height 

Notation:   In  order  to 

machine  process  the 

data,  it  was  necessary 

to  avoid  gage  helgnts 

above  99.99  feet.   For 

values  at  reference 

datum,  add  50  feet  to 

gage  height  readings. 

1970 

4 

208 

Feather  River  near  Gridley 

Daily  Mean  Gage  Height 

Notation:   In  order  to 

machine  process  the 

data,  it  was  necessary 

to  avoid  gage  heights 

above  99.99  feet.   For 

values  at  reference 

datum,  add  50  feet  to 

gage  neignt  readings. 

4 

67 

Burney  Creek  near  Burney 

Dally  Mean        June  18,  1970 

25 

24 

Discharge         June  19,  1970 

23 

21 

June  20,  1970 

21 

17 

June  21,  1970 

28 

23 

June  22,  1970 

28 

21 

June  23,  1970 

25 

17 

June  24,  1970 

20 

11 

June  25,  1970 

29 

17 

June  26,  1970 

32 

19 

June  27,  1970 

35 

20 

June  28,  1970 

45 

36 

June  29,  1970 

7.0 

37 

June  30,  1970 

3.7 

23 

MONTHLY  TOTAL 

1,388  Acre-Feet 

1,317  Acre-Feet 
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TABLE     1-15  (CONT.) 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OF  SURFACE  WATER  DATA 


Locolton  o(  Error  or  Revision 

Qiongc  o 

r  R*«isior< 

Rapon 

Pa,. 

Bonli 

Horn* 

lt«> 

From 

To 

4                             67 

Burney  Creek  near  Burney 

Daily  Mean 

July   1,    1970 

3.7 

21 

(Continued) 

Discharge 

July  2,    1970 

3.7 

18 

July  3,    1970 

3.7 

17 

July  4,    1970 

3.7 

15 

July  5,    1970 

3.7 

12 

July  6,    1970 

3.7 

12 

July  7,    1970 

3.7 

12 

July  8,    1970 

3.7 

17 

July  9,    1970 

3.7 

18 

July   10,    1970 

3.7 

17 

July   11,    1970 

3.7 

14 

July   12,    1970 

3.7 

13 

July   13,    1970 

3.7 

U 

July    14,    1970 

3.8 

12 

July   15,    1970 

3.8 

12 

July   16,    1970 

6.5 

15 

July   17,    1970 

11 

19 

July   18,    1970 

12 

19 

July   19,    1970 

15 

20 

July  20,    1970 

18 

22 

July  21,    1970 

15 

17 

July  22,    1970 

13 

14 

MONTHLY  TOTAL 

522  Acre-Feet 

923  Acre-Feet 

WATER  YEAR  TOTAL 

93,107  Acre-Feet 

93,438  Acre-Feet 

4                           148 

Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell 

Daily  Mean 

Jan.    22,    1970 

196 

136 

Discharge 

Jan.    23,    1970 

172 

124 

Jan.    24,    1970 

168 

124 

MONTHLY  TOTAL 

2,050  Acre-Feet 

1,749  Acre-Feet 

WATK  YEAR  TOTAL 

16,521  Acre-Feet 

16,220  Acre-Feet 

• 
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Appendix  C 
GROUND  WATER  MEASUREMENTS 
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INTRODUCTION 

This  appendix  contains  ground  water  level  measurements  from  2,162  wells  for  the  period  October  1, 
1970,  through  September  30,  1971.   It  contains  hydrographs  of  selected  wells  and  tables  which  summarize  the 
measurements. 

There  are  37  ground  water  basins  or  areas  in  the  Northern  Central  Valley  Region  and  the  Northern 
Lahontan  Region  for  which  data  are  reported.   Wells  are  selected  to  reflect  the  ground  water  conditions  of 
the  area.   These  wells  are  continuously  reviewed,  and  when  conditions  dictate,  replacement  wells  are  located 
and  measured. 

Two  numbering  systems  are  used  by  the  Department  to  facilitate  processing  of  water  level  measure- 
ment data.   The  two  systems  are  the  Region  and  Basin  Designation  and  the  State  Well  Numbering  System  as 
described  below. 

The  regions  used  in  this  report  are  geographic  areas  defined  in  Section  13200  of  the  Water  Code. 
That  portion  of  Northern  California  covered  by  this  report  comprises  the  northern  portions  of  Central  Valley 
Region  No.  5  and  Lahontan  Region  No.  6.   A  decimal  system  of  the  form  0-00.00  has  been  selected  according  to 
geographic  regions,  ground  water  basins,  and  subbasins  or  subareas  as  follows: 


5  -  21  .  05 


Region  (Central  Valley  Region) 

Ground  Water  Basin  (Sacramento  Valley). 
Subbasin  or  Subarea  (Sutter  County) 


J 


The  State  Well  Numbering  System  is  based  on  township,  range,  and  section  subdivisions  of  the  public 
land  survey.   The  number  of  a  well,  assigned  in  accordance  with  this  system,  is  referred  to  as  the  State 
Well  Number,  as  illustrated  below: 


Township 

Range 

Section  _ 
Tract 


Sequence  Number 

Base  and  Meridian 


39N  /  13E  -  08  J  04  M 


J 


This  number  identifies  and  locates  the  well.  In  the  example,  the  well  is  in  Township  39  North,  Range  13  East, 
Tract  J  of  Section  8,  located  in  the  Mount  Diablo  Base  and  Meridian.  A  section  is  divided  into  40-acre  tracts 
as  follows: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Sequence  numbers  in  a  tract  are  generally  assigned  in  chronological  order.   The  example  designates  the  fourth 
well  to  be  assigned  a  number  in  Tract  J. 
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Number 


INDEX  TO  GROUND  WATER  MEASUREMENT  DATA 
IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 


Pa£e 


5-01.00      Goose  Lake  Valley  222 

5-02.00      Alturas  Basin  222 

5-04.00      Big  Valley 222 

5-36.00      Round  Valley   222 

5-05.00      Fall  River  Valley  222 

5-06.00      Redding  Basin  222 

5-11.00      Mohawk  Valley  222 

5-12.00      Sierra  Valley  222 

5-13.00      Upper  Lake  Valley  222 

5-14.00      Scott  Valley   222 

5-15.00      Kelseyville  Valley   222 

5-31.00      Long  Valley 222 

5-16.00      High  Valley 222 

5-17.00      Burns  Valley   222 

5-30.00      Lower  Lake  Area 222 

5-18.00      Coyote  Valley  222 

5-19.00      Collayomi  Valley   222 

5-21.00  Sacramento  Valley 

5-21.01     Tehama  County  222 

5-21.02     Glenn  County   222 

5-21.03     Butte  County   222 

5-21.04     Colusa  County  ^.  222 

5-21.05     Sutter  County  \  222 

5-21.06     Yuba  County 222 

5-21.07     Placer  County  222 

5-21.08     Sacramento  County  223 

5-21.09     Yolo  County 223 

5-21.10     Capay  Valley   223 

5-21.11     Solano  County  223 

5-22.00  San  Joaquin  Valley 

5-22.01     Mokelumne  River  Area 223 

5-22.02     Calaveras  River  Area   223 

5-22.03     Farmington-Collegeville  Area   223 

5-22.05  South  San  Joaquin  Irrigation  District  .  223 

5-22.52     Delta  Area 223 


233 
233 
233 
233 
233 
233 
234 
234 
234 
234 
234 
235 
235 
235 
235 
235 
235 

235 
237 
241 
244 
246 
248 
250 
252 
258 
264 
264 

268 
271 
275 
276 
276 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 

6-01.00      Surprise  Valley  223,  277 

6-02.00      Madeline  Plains  223,  277 

6-04.00      Honey  Lake  Valley 223,  277 

6-05.00      Tahoe  Valley 

6-05.01     South  Tahoe  Valley   223,  278 
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FIGURE    C-l 


GROUND  WATER    BASINS    IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 
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TABLE  C-1 


AVERAGE  CHANGE  OF  GROUND  WATER  LEVELS 
AND  SUMMARY  OF  WELL  MEASUREMENTS  REPORTED 


Ground  Water  Basin  or 

Area 

Average 

Change 
Spring  1970 

to 
Spring  1971 

in  Feet 

Measuring  Agency 

Number  of 
Wells  Reported 

Name 

Number 

Monthly 
1970-71 

Fall 
1970 

Spring 
1971 

CENTRAL  VALLEY  REGION 

Goose  Lake  Valley 

5-01.00 

+1.2 

Department 

of  Water  Resources 

2 

2 

Alturas  Basin 

5-02.00 

+1.0 

Department 

of  Water  Resources 

6 

Big  Valley 

5-04.00 

+0.2 

Department 

of  Water  Resources 

4 

4 

Round  Valley 

5-36.00 

+1.1 

Department 

of  Water  Resources 

2 

2 

Fall  River  Valley 

5-05.00 

-1.0 

Department 

of  Water  Resources 

3 

3 

Redding  Basin 

5-06.00 

-0.5 

Department 

of  Water  Resources 

10 

Mohawk  Valley 

5-11.00 

-0.4 

Department 

of  Water  Resources 

1 

Sierra  Valley 

5-12.00 

+0.6 

Department 

of  Water  Resources 

25 

25 

Upper  Lake  Valley 

5-13.00 

-0.4 

Department 

of  Water  Resources 

5 

5 

Scott  Valley 

5-14.00 

+1.0 

Department 

of  Water  Resources 

1 

1 

Kelseyville  Valley 

5-15.00 

-1.7 

Department 

of  Water  Resources 

11 

11 

Long  Valley 

5-31.00 

-0.2 

Department 

of  Water  Resources 

2 

2 

High  Valley 

5-16.00 

-0.2 

Department 

of  Water  Resources 

X 

2 

2 

Burns  Valley 

5-17.00 

0.0 

Department 

of  Water  Resources 

1 

1 

Lower  Lake  Area 

5-30.00 

-0.8 

Department 

of  Water  Resources 

1 

1 

Coyote  Valley 

5-18.00 

-0.2 

Department 

of  Water  Resources 

1 

1 

Collayomi  Valley 

5-19.00 

-0.2 

Department 

of  Water  Resources 

1 

2 

Sacramento  Valley 

5-21.00 

Tehama  County 

5-21.01 

-2.6 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

14 

5 
60 

5 
60 

Glenn  County 

5-21.02 

-2.2 

Glenn  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

Department  of  Water  Resources 

13 

113 
25 

113 
25 

Butte  County 

5-21.03 

-2.8 

Butte  County 

Department  of  Water  Resources 

14 

123 

123 

Colusa  County 

5-21.04 

-1.6 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

8 

32 
36 

32 
36 

Sutter  County 

5-21.05 

-2.0 

Sutter  County 

South  Sutter  Water  District 

Department  of  Water  Resources 

107 
25 
22 

108 
26 
22 

Yuba  County 

5-21.06 

-2.6 

Yuba  County 

Department  of  Water  Resources 

1 

68 
26 

69 
26 

Placer  County 

5-21.07 

+1.2 

Placer  County 

South  Sutter  Water  District 

Department  of  Water  Resources 

7 

72 
2 
5 

74 
2 

7 
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TABLE  C-1  (Continued) 

AVERAGE  CHANGE  OF  GROUND  WATER  LEVELS 
AND  SUMMARY  OF  WELL  MEASUREMENTS  REPORTED 


Ground  Water  Basin  or  Area 


Name 


Number 


Average 

Change 
Spring  1970 

to 
Spring  1971 

in  Feet 


Measuring  Agency 


Number  of 
Wells  Reported 


Monthly 
1970-71 


Fall 
1970 


Spring 
1971 


Sacramento  Valley  (Continued) 
Sacramento  County    5-21.08 


Yolo  County 

Capay  Valley 
Solano  County 


5-21.09 

5-21.10 
5-21.11 


San  Joaquin  Valley     5-22.00 
Mokelumne  River  Area  5-22.01 


Calaveras  River  Area  5-22.02 


Farmington-         5-22.03 
Collegeville  Area 


South  San  Joaquin    5-22.05 
Irrigation  District 


Delta  Area 


5-22.52 


-1.5 

-2.0 

-1.0 
-2.2 

-1.0 

-1.3 

-2.3 

-0.6 
-1.0 


Sacramento  County 

Sacramento  Muni.  Utility  Dist. 

Arcade  Water  District 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

Department  of  Water  Resources 

Yolo  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

Department  of  Water  Resources 

Yolo  County 

Solano  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

Department  of  Water  Resources 


San  Joaquin  County 
California  Water  Service  Company 
East  Bay  Municipal  Utility  Dist. 
U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

San  Joaquin  County 
California  Water  Service  Company 
East  Bay  Municipal  Utility  Dist. 
Stockton  &  East  San  Joaquin  WCD 
Department  of  Water  Resources 

San  Joaquin  County 
Oakdale  Irrigation  District 
Stockton  &  East  San  Joaquin  WCD 
Department  of  Water  Resources 

San  Joaquin  County 

Oakdale  Irrigation  District 

Department  of  Water  Resources 

San  Joaquin  County 
Department  of  Water  Resources 


17 


12 


11 


100 

99 

18 

19 

28 

39 

92 

91 

58 

60 

165 

164 

87 

86 

25 

27 

21 


21 


28 

28 

100 

99 

24 

22 

81 

82 

4 

4 

64 

63 

4 

4 

37 

40 

76 

76 

19 

19 

3 

3 

36 

36 

36 

36 

50 

52 

2 

2 

1 

1 

18 

20 

2 

2 

1 

1 

30 

31 

2 

2 

13 

13 

LAHONTAN  REGION 

Surprise  Valley  6-01.00  +0.1 

Madeline  Plains  6-02.00  +1.6 

Honey  Lake  Valley  6-04.00  -1.6 

Tahoe  Valley  6-05.00 

South  Tahoe  Valley  6-05.01  -0.2 


Department  of  Water  Resources 
Department  of  Water  Resources 
Department  of  Water  Resources 

Department  of  Water  Resources 


22 


22 


TOTAL 


138    2,032  2,058 
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SACRAMENTO  VALLEY  AREA 

5-  21.00 

AVERAGE     GROUND     SURFACE 

ELEVATION      96' 


TEHAMA    COUNTY  AREA 

5-21.01 

average  ground  surface 

Elevation  248' 


GLENN  COUNTY   AREA 

5-21.02 

AVERAGE      GROUND     SURFACE 

ELEVATION     I40' 


ayTTE   COUNTY   AREA 

5-21.03 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 

ELEVATION      126' 


COLUSA   COUNTY  AREA 
5-  21.04 

AVERAGE     GROUND    SURFACE 
ELEVATION       75' 


SUTTER   COUNTY   AREA 

5  -  21.05 

AVERAGE     GROUND    SURFACE 

ELEVATION       42' 


FLUCTUATION   OF  AVERAGE  GROUND  WATER    LEVEL    IN   SELECTED  AREAS 
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YUBA     COUNTY  AREA 

5-21.06 

AVERAGE       GROUND    SURFACE 

ELEVATION       70' 


PLACER     COUNTY     AREA 

5-  21.07 

AVERAGE       GROUND    SURFACE 

ELEVATION     lOO' 


SACRAMENTO  COUNTY    AREA 
5-  21.08 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 
ELEVATION       52' 


YOLO    COUNTY    AREA 
5-21.09 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 
ELEVATION      79' 


CAPAY    VALLEY    AREA 

5-  21.10 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 

ELEVATION     380' 


SOLANO   COUNTY    AREA 

5  -  21.11 

AVERAGE     GROUND    SURFACE 

ELEVATION      55' 


FLUCTUATION   OF  AVERAGE  GROUND  WATER    LEVEL   IN  SELECTED  AREAS 
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MOKELUMNE    RIVER    AREA 
5-  22.01 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 
ELEVATION       73" 


CALAVERAS    RIVER   AREA 
5-22.02 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 
ELEVATION        97' 


FARMINGTON  -  COLLEGEVILLE 
AREA 

5-22.03 

AVERAGE      GROUND    SURFACE 
ELEVATION       78' 


SOUTH  SAN  JOAQUIN 
IRRIGATION    DISTRICT  AREA 

5-22.05 

AVERAGE     GROUND    SURFACE 
ELEVATION      69' 


FLUCTUATION   OF  AVERAGE  GROUND  WATER    LEVEL    IN  SELECTED  AREAS 
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(6) 

Other 

(7) 

Recharge  operation  at  or  near 

well 

(8) 

Oil  in  casing 

(9) 

Caved  or  deepened 

TABLE  C-2 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  follows: 

State  Well  Number  -  Refer  to  the  explanation  under  Introduction  on  page  219. 

Ground  Surface  Elevation  -  The  numbers  in  this  column  are  the  elevations  in  feet  above  mean 
sea  level  (USGS  Datum)  of  the  ground  surface  at  the  well.   Elevations  are  usually  taken 
from  topographic  maps  and  the  accuracy  is  controlled  by  topographic  standards. 

Date  -  The  date  shown  is  when  the  depth  measurement  given  in  the  next  column  was  made. 

Ground  Surface  to  Water  Surface  -  This  is  the  measured  depth  in  feet  from  the  ground  surface 
to  the  water  surface  in  the  well;  certain  of  the  depth  measurements  in  the  column  may  be 
preceded  by  a  number  in  parentheses  to  indicate  a  questionable  measurement.   The  code 
applicable  to  these  "questionable  measurements"  is  as  follows: 

(1)  Pumping 

(2)  Nearby  pump  operating 

(3)  Casing  leaking  or  wet 

(4)  Pumped  recently 

(5)  Air  or  pressure  gage  measurement 

When  a  measurement  was  attempted,  but  could  not  be  obtained,  then  only  a  number  in 
parentheses  is  shown  in  the  column.   The  code  applicable  to  these  "no  measurements" 
is  as  follows: 

(1)  Pumping  (6)  Well  has  been  destroyed 

(2)  Pump  house  locked  (7)  Special 

(3)  Tape  hung  up  (8)  Casing  leaking  or  wet 

(4)  Cannot  get  tape  in  casing  (9)  Temporarily  inaccessible 

(5)  Unable  to  locate  well  (0)  Measurements  discontinued 

The  words  FLOW  and  DRY  are  shown  in  this  column  to  indicate  a  flowing  or  dry  well, 
respectively.   A  minus  preceding  the  number  in  this  column  indicates  that  the  static 
water  level  in  the  well  is  this  distance  in  feet  above  the  ground  surface. 

Water  Surface  Elevation  -  This  is  the  elevation  in  feet  above  mean  sea  level  (USGS  Datum)  of 
the  water  surface  in  the  well.   It  was  derived  by  subtraction  of  the  depth  measurement 
from  the  ground  surface  elevation. 

Agency  Supplying  Data  -  Each  number  in  this  column  is  the  code  number  for  the  agency  supply- 
ing data  for  that  measurement.   The  agencies  supplying  data  for  this  report  and  the 
code  numbers  assigned  to  them  are  as  follows: 

Code  Agency 

4202  Sacramento  Municipal  Utility  District 

4400  Arcade  Water  District 

4520  Oakdale  Irrigation  District 

4701  California  Water  Service  Company 

5001  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5050  Department  of  Water  Resources 

5102  Sutter  County 

5103  Yuba  County  ^ 

5104  Yolo  County 

5105  Glenn  County 

5106  Butte  County 

5107  Placer  County 

5108  Sacramento  County 

5109  Solano  County 

5110  San  Joaquin  County 

5401  South  Sutter  Water  District 

5550  Stockton  and  East  San  Joaquin  Water 

Conservation  District 
8201  East  Bay  Municipal  Utility  District 
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I 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

CENTRAL 

I/ALLEY  REGION  5-00.00 

FALL  RIVER  VALLEY  5-05.00 

GOOSE  LAKE  VALLEY  5 

-01.00 

37N/05E-01J01M 

3322.7 

10-20-70 
3-29-71 

8.9 
5.9 

3313.8 
3316.8 

5050 
5050 

45N/14E-17P01M 

4796.9 

10-20-70 

49.6 

4747.3 

5050 

3-30-71 

46.9 

4750.0 

5050 

37N/05E-30K02M 

3328.6 

10-20-70 
3-29-71 

48.3 
48.0 

3280.3 
3280.6 

5050 
5050 

48N/14E-24A03M 

4847.3 

10-20-70 

18.9 

4828.4 

5050 

3-30-71 

12.3 

4835.0 

5050 

38N/04E-33F01M 

3318.0 

10-20-70 
3-29-71 

5.8 
3.3 

3312.2 
3314.7 

5050 
5050 

ALTURAS  BASIN  5-02. 

OO 

REDDING  BASIN  5-06 

.00 

39N/13E-08K04M 

4453.4 

10-21-70 

18.2 

4435.2 

5050 

3-30-71 

20.2 

4433.2 

5050 

29N/03W-06P01M 

409.7 

10-19-70 

32.1 

377.6 

5050 

4-22-71 

19.0 

4434.4 

5050 

11-18-70 

32.9 

376.8 

5050 

5-20-71 

21.8 

4431.6 

5050 

12-17-70 

30.7 

379.0 

5050 

6-17-71 

17.8 

4435.6 

5050 

1-19-71 

28.4 

381.3 

5050 

7-21-71 

19.0 

4434.4 

5050 

2-18-71 

32.7 

377.0 

5050 

8-18-71 

19.3 

4434 . 1 

5050 

3-17-71 

32.2 

377.5 

5050 

9-23-71 

20.8 

4432.6 

5050 

4-20-71 
5-18-71 

32.4 
33.0 

377.3 
376.7 

5050 
5050 

41N/10E-06D01M 

4303.4 

10-20-70 

7.2 

4296.2 

5050 

6-15-71 

32.7 

377.0 

5050 

3-29-71 

4.0 

4299.4 

5050 

7-19-71 

33.7 

376.0 

5050 

4-21-71 

4.5 

4298.9 

5050 

8-20-71 

33.7 

376.0 

5050 

5-19-71 

4.9 

4298.5 

5050 

9-24-71 

33.7 

376.0 

5050 

6-16-71 

5.1 

4298.3 

5050 

7-20-71 

5.2 

4298.2 

5050 

29N/04W-02P01M 

445.0 

10-19-70 

58.0 

387.0 

5050 

8-16-71 

5.9 

4297.5 

5050 

11-18-70 

57.9 

387.1 

5050 

9-22-71 

6.6 

4296.8 

5050 

12-17-70 
1-18-71 

56.7 
56.8 

388.3 
388.2 

5050 
5050 

41N/12E-11D01M 

4382.6 

10-20-70 

20.6 

4362.0 

5050 

2-18-71 

56.8 

388.2 

5050 

3-30-71 

19.0 

4363.6 

5050 

3-17-71 

57.4 

387.6 

5050 

4-22-71 

19.7 

4362.9 

5050 

4-20-71 

57.0 

388.0 

5050 

5-19-71 

19.5 

4363 . 1 

5050 

5-18-71 

58.5 

386.5 

5050 

6-17-71 

18.5 

4364.1 

5050 

6-15-71 

57.7 

387.3 

5050 

7-21-71 

19.8 

4362.8 

5050 

7-19-71 

59.8 

385.2 

5050 

8-17-71 

19.7 

4362.9 

5050 

8-20-71 

59.7 

385.3 

5050 

9-23-71 

19.9 

4362.7 

5050 

9-24-71 

59.9 

385.1 

5050 

42N/11E-30C01M 

4340.6 

10-20-70 

9.0 

4331.6 

5050 

29N/04W-04R03M 

505.0 

10-19-70 

58.4 

446.6 

5050 

3-29-71 

4.9 

4335.7 

5050 

11-18-70 

58.3 

446.7 

5050 

4-21-71 

5.1 

4335.5 

5050 

12-17-70 

57.3 

447.7 

5050 

5-19-71 

5.5 

4335.1 

5050 

1-19-71 

57.3 

447.7 

5050 

6-16-71 

5.6 

4335.0 

5050 

2-18-71 

57.0 

448.0 

5050 

7-20-71 

6.4 

4334.2 

5050 

3-17-71 

57.4 

447.6 

5050 

8-16-71 

7.2 

4333.4 

5050 

4-20-71 

57.0 

448.0 

5050 

9-22-71 

7.9 

4332.7 

5050 

5-18-71 
6-15-71 

57.6 
57.2 

447.4 
447.8 

5050 
5050 

42N/13E-06P01M 

4398.0 

10-20-70 

6.8 

4391.2 

5050 

7-19-71 

60.2 

444.8 

5050 

3-29-71 

3.7 

4394.3 

5050 

8-20-71 

62.0 

443.0 

5050 

4-21-71 

4.7 

4393.3 

5050 

9-24-71 

62.0 

443.0 

5050 

5-19-71 

5.5 

4392.5 

5050 

6-16-71 

4.9 

4393.1 

5050 

29N/04W-35B01M 

535.0 

5-25-71 

86.3 

448.7 

5050 

7-20-71 

5.4 

4392.6 

5050 

6-15-71 

86.4 

448.6 

5050 

8-18-71 

6.1 

4391.9 

5050 

7-13-71 

86.4 

448.6 

5050 

9-22-71 

5.9 

4392.1 

5050 

8-20-71 
9-08-71 

86.4 
86.4 

448.6 
448.6 

5050 
5050 

42N/13E-34M01M 

4431.1 

10-21-71 

10.1 

4421.0 

5050 

3-30-71 

7.7 

4423.4 

5050 

29N/05W-07B01M 

549.0 

10-19-70 

47.4 

501.6 

5050 

4-22-71 

7.6 

4423.5 

5050 

11-18-70 

47.0 

502.0 

5050 

5-19-71 

6.3 

4424.8 

5050 

12-17-70 

45.5 

503.5 

5050 

6-17-71 

6.4 

4424 . 7 

5050 

1-19-71 

43.6 

505.4 

5050 

7-21-71 

7.8 

4423.3 

5050 

2-18-71 

43.0 

506.0 

5050 

8-18-71 

7.9 

4423.2 

5050 

3-17-71 

43.5 

505.5 

5050 

9-23-71 

9.3 

4421.8 

5050 

4-20-71 
5-18-71 
6-15-71 

43.0 
43.5 
43.2 

506.0 
505.5 
505.8 

5050 
5050 
5050 

BIG  VALLEY  5-04.00 

7-19-71 
8-20-71 

45.5 
46.0 

503.5 
503.0 

5050 
5050 

38N/07E-32A02M 

4115.5 

10-20-70 
3-29-71 

5.6 
0.6 

4109.9 
4114.9 

5050 
5050 

29N/05W-11A02M 

512.0 

9-24-71 
10-19-70 

46.7 
(1) 

502.3 

5050 
5050 

38N/07E-32N01M 

4149.5 

10-20-70 

37.5 

4112.0 

5050 

11-04-70 

72.0 

440.0 

5050 

3-29-71 

36.5 

4U3.0 

5050 

11-18-70 
12-17-70 

66.5 
62.5 

4A5.5 
449.5 

5050 
5050 

38N/08E-17K01M 

4149.9 

10-20-70 

12.7 

4137.2 

5050 

1-19-71 

59.7 

452.3 

5050 

3-29-71 

4.0 

4145.9 

5050 

2-18-71 
3-17-71 

58.0 
57.8 

454.0 
454.2 

5050 
5050 

39N/09E-28F01M 

4203.2 

10-20-70 

6.5 

4196.7 

5050 

4-20-71 

(1) 

5050 

3-29-71 

6.2 

4197.0 

5050 

5-18-71 
6-15-71 
7-19-71 

(1) 
(1) 
(1) 

5050 
5050 
5050 

ROUND  VALLEY   5-36.00 

8-20-71 

(1) 

5050 

9-19-71 

(1) 

5030 

39N/09E-02P02M 

4286.1 

10-20-70 
3-29-71 

8.0 
2.0 

4278.1 
4284.1 

5050 
5050 

39N/09E-10P01M 

4229.9 

10-20-70 
3-29-71 

10.1 
3.4 

4219.8 
4226.5 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE   WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

REDDING  BASIN   5-06.00    (Continued) 

SIERRA  VALLEY   5-12 

.00   (Continued) 

30N/04W-03Q01M 

473.3 

10-19-71 

77.9 

395.4 

5050 

22N/14E-02H01M 

4881.2 

10-14-70 

8.2 

4873.0 

5050 

11-19-71 

77.0 

396.3 

5050 

5-06-71 

3.6 

4877.6 

5050 

12-17-71 

75.3 

398.0 

5050 

1-19-71 

74.6 

398.7 

5050 

22N/14E-13K01M 

4882.0 

10-14-70 

3.3 

4878.7 

5050 

2-18-71 

75.8 

397.5 

5050 

5-06-71 

2.4 

4879.6 

5050 

3-18-71 

76.6 

396.7 

5050 

4-20-71 

75.6 

397.7 

5050 

22N/14E-26L01M 

4894.5 

10-14-70 

FLOW 

5050 

5-18-71 

77.5 

395.8 

5050 

5-06-71 

FLOW 

5050 

6-15-71 

78.3 

395.0 

5050 

7-19-71 

79.7 

393.6 

5050 

22N/15E-14K01M 

4891.0 

10-14-70 

21.0 

4870.0 

5050 

8-20-71 

80.0 

393.3 

5050 

5-06-71 

3.5 

4887.5 

5050 

9-24-71 

80.1 

393.2 

5050 

22N/15E-22Q01M 

4880.9 

10-14-70 

7.4 

4873.5 

5050 

30N/04W-06B03M 

450.0 

10-19-70 
11-19-70 

60.0 
58.3 

390.0 
391.7 

5050 
5050 

5-06-71 

3.4 

4877.5 

5050 

12-17-70 

56.5 

393.5 

5050 

22N/15E-28L01M 

4881.5 

10-14-70 

7.9 

4873.6 

5050 

1-18-71 

55.0 

395.0 

5050 

5-06-71 

-0.2 

4881.7 

5050 

2-18-71 

56.5 

393.5 

5050 

3-18-71 

57.0 

393.0 

5050 

22N/15E-35H01M 

4889.7 

10-14-70 

23.4 

4866.3 

5050 

4-20-71 

56.4 

393.6 

5050 

5-06-71 

-3.4 

4893.1 

5050 

5-17-71 

57.0 

393.0 

5050 

6-15-71 

58.5 

391.5 

5050 

22N/15E-36P01M 

4904.0 

10-14-70 

30.7 

4873.3 

5050 

7-19-71 

61.5 

388.5 

5050 

5-06-71 

FLOW 

5050 

8-20-71 

63.5 

386.5 

5050 

9-24-71 

63.5 

386.5 

5050 

22N/16E-04A01M 

4932.0 

10-14-70 
5-06-71 

-2.3 
-4.6 

4934.3 
4936.6 

5050 
5050 

3m/03M-29H0IM 

416.4 

10-19-70 

24.3 

392.1 

5050 

11-19-70 

23.6 

392.8 

5050 

22N/16E-17B02M 

4901.3 

10-14-70 

-0.2 

4901.5 

5050 

12-17-70 

20.9 

395.5 

5050 

5-06-71 

-2.5 

4903.8 

5050 

1-19-71 

19.8 

396.6 

5050 

2-18-71 

21.4 

395.0 

5050 

23N/14E-25G01M 

4891.7 

10-14-70 

10.4 

4881.3 

5050 

3-17-71 

21.1 

395.3 

5050 

5-06-71 

5.6 

4886.1 

5050 

4-20-71 

21.1 

395.3 

5050 

5-18-71 

23.6 

392.8 

5050 

23K/14E-25K01M 

4891.1 

10-14-70 

9.5 

4881.6 

5050 

6-15-71 

24.5 

391.9 

5050 

5-06-71 

2.4 

4888.7 

5050 

7-19-71 

28.6 

387.8 

5050 

8-20-71 

26.4 

390.0 

5050 

23N/15E-29H0UI 

4896.4 

10-14-70 

-9.9 

4906.3 

5050 

9-24-71 

26.5 

389.9 

5050 

5-06-71 

-11.0 

4907.4 

5050 

31N/04W-16H0111 

512.0 

10-19-70 

114.2 

397.8 

5050 

23N/15E-34D01M 

4888.3 

10-14-70 

-12.6 

4900.9 

5050 

11-19-70 

110.1 

401.9 

5050 

5-06-71 

-13.8 

4902.1 

5050 

12-17-70 

107.0 

405.0 

5050 

1-19-71 

104.6 

407.4 

5050 

23N/15E-36J01M 

4905.7 

10-14-70 

4.7 

4901.0 

5050 

2-18-71 

105.0 

407.0 

5050 

5-06-71 

2.5 

4903.2 

5050 

3-17-71 

103.6 

408.4 

5050 

4-20-71 

103.1 

408.9 

5050 

23N/16E-34IH)U1 

4964.9 

10-14-70 

4.6 

4960.3 

5050 

5-18-71 

106.2 

405.8 

5050 

5-06-71 

2.1 

4962.8 

5050 

6-16-71 

109.2 

402.8 

5050 

7-20-71 

115.0 

397.0 

5050 

8-20-71 

119.0 

393.0 

5050 

UPPER  LAKE  VALLEY  5-13.00 

9-24-71 

119.2 

392.8 

5050 

15N/09W-07G01M 

U46.4 

10-08-70 
3-11-71 

24.1 
5.0 

1322.3 
U41.4 

5050 
5050 

MOHAWK  VALLEY  5-11.00 

15N/09W-08N01M 

1337.0 

10-08-70 

13.8 

1323.2 

5050 

22N/12E-09P01M 

4352.2 

5-06-71 

7.1 

4345.1 

5050 

3-11-71 

4.3 

U32.7 

5050 

15N/09W-20L01M 

1324.0 

10-08-70 

7.0 

1317.0 

5050 

SIERRA  VALLEY  5-12.00 

3-11-71 

5.2 

1318.8 

5050 

20N/14E-13Q02M 

4985.6 

10-14-70 

4.0 

4981.6 

5050 

15N/10W-02N0111 

1339.0 

10-08-70 

10.7 

U28.3 

5050 

5-06-71 

1.3 

4984.3 

5050 

3-11-71 

0.2 

1338.8 

5050 

21N/14E-33C01M 

4919.0 

10-14-70 

1.4 

4917.6 

5050 

16N/09W-31C03M 

1408.2 

10-08-70 

28.9 

U79.3 

5050 

5-06-71 

0.8 

4918.2 

5050 

3-11-71 

23.3 

U84.9 

5050 

21H/14E-36Q01I1 

4928.5 

10-14-70 

DRY 

5050 

5-06-71 

4.1 

4924.4 

5050 

SCOTT  VALLEY  5-14.00 

21M/1SE-04P01M 

4890.7 

10-14-70 

9.1 

4881.6 

5050 

14N/10W-15H01M 

1445.0 

10-08-70 

CD  55.0 

1390.0 

5050 

5-06-71 

(9) 

5050 

3-11-71 

7.8 

1437.2 

5050 

2UI/15E-07R0U1 

4892.7 

10-14-70 

-6.2 

4898.9 

5050 

5-06-71 

-8.1 

4900.8 

5050 

KELSEYVILLE  VALIJ?Y 

5-15.00 

2UI/15E-12C01M 

4918.8 

10-14-70 

8.0 

4910.8 

5050 

UN/09W-03F05M 

1349.0 

10-08-70 

31.0 

U18.0 

5050 

5-06-71 

2.2 

4916.6 

5050 

3-11-71 

12.6 

1336.4 

5050 

21M/15E-12F01M 

4927.5 

10-14-70 

-0.9 

4928.4 

5050 

13N/09W-05J03M 

1350.0 

10-08-70 

31.6 

1318.4 

5050 

5-06-71 

-9.1 

4936.6 

5050 

3-11-71 

8.0 

L342.0 

5050 

21H/16E-18H0IM 

4995.1 

10-14-70 

21.7 

4973.4 

5050 

13N/09W-09Q02M 

1368.0 

10-08-70 

24.0 

U44.0 

5050 

5-06-71 

16.1 

4979.0 

5050 

3-11-71 

7.2 

1360.8 

5050 

21M/16E-18H02M 

4994.5 

10-14-70 

20.9 

4973.6 

5050 

13N/09W-10J01M 

1367.0 

10-08-70 

43.0 

1324.0 

5050 

5-06-71 

15.0 

4979.5 

5050 

3-11-71 

18.0 

1349.0 

5050 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

KELSEYVILLE  VALLEY 

5-15.00    (Continued) 

TEHAMA  COUNTY    5-21. 

31    (Contlni 

led) 

13N/09W-14C01M 

1381.0 

10-08-70 

23.8 

1357.2 

5050 

23N/03W-05G01M 

277.0 

10-26-70 

52.6 

224.4 

5050 

3-11-71 

10.0 

1371.0 

5050 

11-25-70 
12-18-70 

51.2 
47.6 

225.8 
229.4 

5050 
5050 

13N/09W-14G01M 

1397.8 

10-08-70 

20.1 

1377.7 

5050 

1-19-71 

44.2 

232.8 

5050 

3-11-71 

16.7 

1381.1 

5050 

2-19-71 
3-18-71 

41.7 
41.3 

235.3 
235.7 

5050 
5050 

13N/09W-14P02M 

1398.8 

10-08-70 

33.2 

1365.6 

5050 

4-23-71 

41.9 

235.1 

5050 

3-11-71 

14.0 

1384.8 

5050 

5-25-71 
6-18-71 

44.4 
44.8 

232.6 
232.2 

5050 
5050 

13N/09W-18R01M 

1389.0 

10-08-70 

11.0 

1378.0 

5050 

7-22-71 

47.7 

229.3 

5050 

3-11-71 

2.2 

1386.8 

5050 

8-25-71 
9-27-71 

51.0 
52.7 

226.0 
224.3 

5050 
5050 

13N/09W-20P01M 

1413.0 

10-08-70 

14.0 

1399.0 

5050 

3-11-71 

5.5 

1407.5 

5050 

23N/03W-12GO1M 

266.0 

10-27-70 
3-05-71 

110.4 
93,1 

155.6 
172.9 

5050 
5050 

13N/09W-21F01M 

1498.7 

10-08-70 

106.7 

1392.0 

5050 

3-11-71 

99.9 

1398.8 

5050 

23N/03W-12P02M 

216.0 

10-27-70 
3-05-71 

33.0 
16.6 

183.0 
199.4 

5050 
5050 

13M/09W-22C02M 

1430.0 

10-08-70 

26.3 

1403.7 

5050 

3-11-71 

23.4 

1406.6 

5050 

23N/03W-22Q01M 

232.0 

10-27-70 
3-05-71 

62.1 
42.2 

169.9 
189.8 

5050 
5050 

LONG  VALLEY   5-31.00 

23N/03W-24A02M 

205.0 

10-27-70 
3-05-71 

40.2 
29.4 

164.8 
175.6 

5050 
5050 

14N/07W-06F01M 

1320.0 

10-08-70 

24.0 

1296.0 

5050 

3-10-71 

10.5 

1309.5 

5050 

24N/01W-06A01M 

281.0 

10-26-70 

16.8 

264.2 

5050 

3-10-71 

(0) 

5050 

3-04-71 

17.0 

264.0 

5050 

14N/07W-06F05M 

1320.0 

10-08-70 

28.0 

1292.0 

5050 

24N/01W-18N01M 

254.0 

10-26-70 

59.5 

194.5 

5050 

3-10-71 

14.7 

1305.3 

5050 

3-04-71 

59.0 

195.0 

5050 

3-10-71 

(0) 

5050 

24N/02W-02N01M 

205.0 

10-26-70 
11-24-70 

7.2 
8.0 

197.8 
197.0 

5050 
5050 

HIGH  VALLEY  5-16.00 

12-21-70 
1-19-71 

5.5 
5.5 

199.5 
199.5 

5050 
5050 

14N/07W-19M01M 

1730.0 

10-08-70 

14.4 

1715.6 

5050 

2-19-71 

6.5 

198.5 

5050 

3-11-71 

6.0 

1724.0 

5050 

3-18-71 
4-26-71 

7.4 
6.2 

197.6 
198.8 

5050 
5050 

14N/07W-19M02M 

1730.0 

10-08-70 

42.7 

1687.3 

5050 

5-25-71 

6.3 

198.7 

5050 

3-11-71 

30.8 

1699.2 

5050 

6-18-71 
7-22-71 
8-25-71 

7.0 
6.2 
6.4 

198.0 
198.8 
198.6 

5050 
5050 
5050 

BURNS  VALLEY  5-17.0( 

3 

9-27-71 

7.3 

197.7 

5050 

13N/07W-15Q01M 

1385.0 

10-08-70 

6.7 

1378.3 

5050 

24N/02W-23GO1M 

197.0 

10-26-70 

24.1 

172.9 

5050 

3-11-71 

1.0 

1384.0 

5050 

3-04-71 

19.8 

177.2 

5050 

24N/02W-28G01M 

188.4 

10-26-70 

30.3 

158.1 

5050 

LOWER  LAKE  AREA  5-3 

3.00 

3-04-71 

29.3 

159.1 

5050 

12N/07W-13N01M 

1360.0 

10-08-70 

18.8 

1341.2 

5050 

24N/02W-29E01M 

216.5 

10-26-70 

46.5 

170.0 

5050 

3-11-71 

14.0 

1346.0 

5050 

3-04-71 

32.8 

183.7 

5050 

24N/02W-36B01M 

180.0 

10-26-70 

16.6 

163.4 

5050 

COYOTE  VALLEY   5-18. 

oo 

3-04-71 

14.1 

165.9 

5050 

11N/06W-19G01M 

967.8 

10-06-70 

15.9 

951.9 

5050 

24N/03W-03J01M 

276.0 

10-26-70 

28.3 

247.7 

5050 

3-09-71 

12.4 

955.4 

5050 

11-25-70 

12-18-70 

1-19-71 

28.1 
25.8 
24.3 

247.9 
250.2 
251.7 

5050 
5050 
5050 

COLLAYCMI  VALLEY   5- 

19.00 

2-19-71 
3-18-71 

23.1 
23.4 

252.9 
252.6 

5050 
5050 

10N/07W-03A02M 

1107.7 

10-06-70 

32.3 

1075.4 

5050 

4-23-71 

23.0 

253.0 

5050 

3-09-71 

13.7 

1094.0 

5050 

5-25-71 
6-18-71 

24.5 
25.6 

251.5 
250.4 

5050 
5050 

11N/07H-35E01M 

1077.0 

3-09-71 

9.1 

1067.9 

5050 

7-22-71 
8-25-71 
9-27-71 

27.0 
28.4 
29.5 

249.0 
247.6 
246.5 

5050 
5050 
5050 

SACRAMENTO  VALLEY    5 

-21.00 

24N/03W-14K01M 

297.0 

10-26-70 

78.3 

218.7 

5050 

TEHAMA  COUNTY   5-21. 

01 

3-05-71 

55.4 

241.6 

5050 

23N/02W-07R01M 

255.0 

10-27-70 

99.5 

155.5 

5050 

24N/03W-16A01M 

288.5 

10-27-70 

56.2 

232.3 

5050 

3-05-71 

86.8 

168.2 

5050 

3-01-71 

37.5 

251.0 

5050 

23N/02W-16B01H 

182.5 

10-27-70 

36.7 

145.8 

5050 

24N/03W-26K01M 

280.0 

10-26-70 

67.8 

212.2 

5050 

3-05-71 

30.3 

152.2 

5050 

3-05-71 

44.0 

236.0 

5050 

23N/02W-22N02M 

181.0 

10-27-70 

36.1 

144.9 

5050 

24N/03W-35P04M 

250.0 

10-26-70 

34.0 

216.0 

5050 

3-05-71 

31.2 

149.8 

5050 

3-05-71 

22.0 

228.0 

5050 

23N/02W-34A01M 

170.0 

10-27-70 

25.1 

144.9 

5050 

24N/04W-02N01M 

379.2 

10-27-70 

31.4 

347.8 

5050 

3-05-71 

21.2 

148.8 

5050 

3-01-71 

14.2 

365.0 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


TEHAMA  COUNTY  5-21.01    (Continued) 


24N/04W-07R01M 

460 

.0 

10-09-70 

52.4 

407.6 

5001 

3-10-71 

48.0 

412.0 

5001 

24N/0AW-08J02M 

435 

.0 

10-09-70 

62.6 

372.4 

5001 

3-10-71 

52.2 

382.8 

5001 

24N/04W-09A02M 

405 

.0 

10-09-70 

96.7 

308.3 

5001 

3-10-71 

77.5 

327.5 

5001 

24N/04W-09J02M 

422 

0 

10-09-70 

82.9 

339.1 

5001 

3-10-71 

70.0 

352.0 

5001 

24N/04W-10B01M 

395 

0 

10-09-70 

92.0 

303.0 

5001 

3-10-71 

81.0 

314.0 

5001 

24N/04W-14N02M 

372 

5 

10-27-70 

78.0 

294.5 

5050 

3-01-71 

65.0 

307.5 

5050 

24N/04W-21G01M 

396 

0 

10-27-70 

75.5 

320.5 

5050 

3-01-71 

81.0 

315.0 

5050 

24N/05W-12N01M 

499 

0 

10-27-70 

29.2 

469.8 

5050 

3-01-71 

26.2 

472.8 

5050 

25N/01W-31M01M 

280 

0 

10-26-70 

59.8 

220.2 

5050 

3-04-71 

63.7 

216.3 

5050 

25N/02W-06N01M 

221 

0 

10-28-70 

20.5 

200.5 

5050 

3-05-71 

13.5 

207.5 

5050 

25N/02W-18F01M 

215 

0 

10-28-70 

17.4 

197.6 

5050 

3-05-71 

12.0 

203.0 

5050 

25N/02W-30GO1M 

226 

0 

10-27-70 

40.0 

186.0 

5050 

3-05-71 

35.8 

190.2 

5050 

25N/02W-34K01M 

204 

0 

10-26-70 

15.7 

188.3 

5050 

3-04-71 

13.0 

191.0 

5050 

25N/03W-06B01M 

319 

5 

10-20-70 

39.3 

280.2 

5050 

3-01-71 

34.1 

285.4 

5050 

25N/03W-09K01M 

285 

6 

10-28-70 

67.5 

218.1 

5050 

3-05-71 

31.5 

254.1 

5050 

25N/03W-10L01M 

274 

0 

10-26-70 

48.5 

225.5 

5050 

11-25-70 

40.8 

233.2 

5050 

12-18-70 

37.4 

236.6 

5050 

1-19-71 

34.9 

239.1 

5050 

2-19-71 

34.0 

240.0 

5050 

3-18-71 

36.7 

237.3 

5050 

4-23-71 

43.8 

230.2 

5050 

5-25-71 

68.8 

205.2 

5050 

6-18-71 

73.4 

200.6 

5050 

7-22-71 

81.8 

192.2 

5050 

8-25-71 

83.7 

190.3 

5050 

9-27-71 

66.2 

207.8 

5050 

25N/03W-10L02M 

274 

0 

10-26-70 

12.7 

261.3 

5050 

11-25-70 

11.9 

262.1 

5050 

12-18-70 

5.8 

268.2 

5050 

1-19-71 

3.4 

270.6 

5050 

2-19-71 

5.6 

268.4 

5050 

3-18-71 

7.5 

266.5 

5050 

4-23-71 

9.0 

265.0 

5050 

5-25-71 

8.5 

265.5 

5050 

6-18-71 

8.5 

265.5 

5050 

7-22-71 

9.2 

264.8 

5050 

8-25-71 

9.0 

265.0 

5050 

9-27-71 

9.1 

264.9 

5050 

25N/03W-10L03M 

274 

0 

10-26-70 

49.7 

224.3 

5050 

11-25-70 

42.0 

232.0 

5050 

12-18-70 

38.1 

235.9 

5050 

1-19-71 

35.5 

238.5 

5050 

2-19-71 

34.5 

239.5 

5050 

3-18-71 

37.3 

236.7 

5050 

4-23-71 

45.2 

228.8 

5050 

5-25-71 

68.7 

205.3 

5050 

6-18-71 

70.1 

203.9 

5050 

7-22-71 

80.3 

193.7 

5050 

8-25-71 

81.9 

192.1 

5050 

9-27-71 

67.2 

206.8 

5050 

TEHAMA  COUNTY   5-21.01    (Continued) 
25N/03W-10L04M  274.0 


25N/03W-10L05M 


25N/10W-10M01M 
25N/03W-11F01M 
25N/03W-13A01M 
25N/03W-13F01M 
25N/03W-13J01M 
25N/03W-14A01M 
25N/03W-15A01M 
25N/03W-15P01M 
25N/03W-19N01M 
25N/03W-20E01M 
25N/03W-22C01M 
25N/03W-22L01M 
25N/03W-31R01M 
26N/02W-05D01M 


274.0 


278.0 
256.0 
213.0 
246.0 
230.7 
252.2 
266.5 
271.7 
325.0 
305.0 
268.3 
275.0 
318.0 
252.0 


26N/02W-09D0IM 
26N/02W-14G01M 


311.7 


10-26-70 
11-25-70 
12-18-70 
1-19-71 
2-19-71 
3-18-71 
4-23-71 
5-25-71 
6-18-71 
7-22-71 
8-25-71 
9-27-71 

10-26-70 
11-25-70 
12-18-70 
1-19-71 
2-19-71 
3-18-71 
4-23-71 
5-25-71 
6-18-71 
7-22-71 
8-25-71 
9-27-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-28-70 
3-05-71 

10-27-70 
3-05-71 

10-27-70 
3-05-71 

10-20-70 
3-01-71 

10-20-70 
3-01-71 

10-27-70 
3-05-71 

10-27-70 
3-05-71 

10-27-70 
3-01-71 

10-26-70 
11-25-70 
12-18-70 
1-19-71 
2-19-71 
3-18-71 
4-26-71 
5-25-71 
6-18-71 
7-23-71 
8-25-71 
9-27-71 

10-26-70 
3-04-71 

10-26-70 
3-04-71 


19.4 
19.0 
18.1 
16.9 
15.8 
15.5 
15.2 


18.5 


18 
16 
11 
9 
10 
12 
14 
19 

18.9 
20.3 
20.3 
18.9 

60.1 
41.7 

36.7 
30.7 

13.6 
7.0 

42.9 
38.6 

33.2 
30.2 

31.6 
22.7 

42.2 
31.9 

45.7 
33.9 

86.8 
53.8 

60.8 
35.8 

42.3 
29.6 

49.1 
36.9 

11.0 
5.3 

22.1 
21.4 
17.8 
16.8 
18.7 
21.3 
19.8 
22.1 
21.0 
22.1 
21.8 
23.3 

21.3 
18.5 

77.2 
80.6 


254.6 
255.0 
255.9 
257.1 
258.2 
258.5 
258.8 
258.3 
257.8 
257.1 
256.1 
255.5 

255.8 
257.8 
262.6 
264.5 
263.9 
261.7 
259.1 
254.7 
255.1 
253.7 
253.7 
255.1 

217.9 
236.3 

219.3 
225.3 

199.4 
206.0 

203.1 
207.4 

197.5 
200.5 

220.6 
229.5 

224.3 
234.6 

226.0 
237.8 

238.2 
271.2 

244.2 
269.2 

226.0 
238.7 

225.9 
238.1 

307.0 
312.7 

229.9 
230.6 
234.2 
235.2 
233.3 
230.7 
232.2 
229.9 
231.0 
229.9 
230.2 
228.7 

224.7 
227.5 

234.5 
231.1 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUW.tlN6 
DATA 

TEHAMA  COUNTY  5-21. 

01    (Continued) 

TEHAMA  COUNTY  5-21. 

01   (Continued) 

26N/02W-21Q0m 

235.0 

10-26-70 

20.1 

214,9 

5050 

27H/03W-10B01M 

310.0 

10-26-70 

52.9 

257.1 

5050 

3-04-71 

16.7 

218,3 

5050 

11-25-70 
12-21-70 

52,5 
51,5 

257.5 
258.5 

5050 
5050 

26N/02W-29N01M 

220.0 

10-28-70 

14.9 

205.1 

5050 

1-19-71 

50,1 

259.9 

5050 

3-05-71 

(1) 

5050 

2-19-71 
3-19-71 

49,3 
49,2 

260.7 
260,8 

5050 
5050 

26N/02W-29R01M 

228.0 

10-26-70 

8.3 

219,7 

5050 

4-26-71 

49,5 

260,5 

5050 

11-24-70 

6.6 

221,4 

5050 

5-25-71 

50,4 

259.6 

5050 

12-21-70 

2.8 

225.2 

5050 

6-18-71 

51,5 

258.5 

5050 

1-19-71 

2.5 

225.5 

5050 

7-23-71 

52,0 

258,0 

5050 

2-19-71 

2.4 

225.6 

5050 

8-25-71 

56,0 

254,0 

5050 

3-18-71 

3.3 

224.7 

5050 

9-27-71 

53,2 

256,8 

5050 

4-26-71 

3.5 

224.5 

5050 

5-25-71 

3.8 

224,2 

5050 

27N/03W-10N01M 

280,0 

10-26-70 

31,9 

248.1 

5050 

6-18-71 

4.5 

223.5 

5050 

3-04-71 

34,5 

245.5 

5050 

7-22-71 

5.5 

222,5 

5050 

8-25-71 

6.7 

221,3 

5050 

27N/03W-23D01M 

269.0 

10-26-70 

24.8 

244.2 

5050 

9-27-71 

7.4 

220,6 

5050 

3-04-71 

20.0 

249.0 

5050 

26N/02W-29R02M 

228.0 

10-26-70 

4.0 

224,0 

5050 

27N/03W-36J01M 

251.0 

10-26-70 

18.2 

232.8 

5050 

11-24-70 

4.2 

223.8 

5050 

3-04-71 

15.5 

235.5 

5050 

12-21-70 

1.0 

227.0 

5050 

1-19-71 

-0.6 

228.6 

5050 

27N/04W-35E01M 

436.0 

10-20-70 

130.3 

305.7 

5050 

2-19-71 

0.5 

227.5 

5050 

3-04-71 

109.8 

326,2 

5050 

3-18-71 

0.0 

228.0 

5050 

4-26-71 

-0.5 

228.5 

5050 

5-25-71 

1.5 

226.5 

5050 

GLENN  COUNTY  5-21.02 

6-18-71 

2,9 

225.1 

5050 

7-22-71 

4.7 

223.3 

5050 

18N/01E-17D01M 

70.4 

10-26-70 

8.4 

62.0 

5105 

^ 

8-25-71 

5.7 

222.3 

5050 

3-03-71 

6.2 

64.2 

5105 

9-27-71 

5.2 

222.8 

5050 

18N/01W-01Q02M 

73.0 

10-26-70 

6.1 

66,9 

5105 

26N/03W-04K01M 

295.0 

10-28-70 
3-04-71 

68.2 
63.2 

226.8 
231,8 

5050 
5050 

3-03-71 

1.8 

71,2 

5105 

18N/01W-03J01M 

77.5 

10-28-70 

13.7 

63,8 

5105 

26N/03W-06Q01M 

314.8 

10-20-70 
3-01-71 

64.7 
20.6 

250,1 
294.2 

5050 
5050 

3-03-71 

(9) 

5105 

18N/01W-07D01M 

81.0 

10-26-70 

9.0 

72.0 

5105 

26N/03W-08N01M 

307.6 

10-20-70 
3-01-71 

50.4 
45.4 

257.2 
262.2 

5050 
5050 

3-03-71 

7.1 

73.9 

5105 

18N/01W-13A01M 

74,4 

10-26-70 

10.4 

64.0 

5105 

26N/03W-11F01M 

262.0 

10-28-70 
3-05-71 

37.5 
31.6 

224.5 
230.4 

5050 
5050 

3-03-71 

6.2 

68.2 

5105 

18N/01W-14D01M 

75,8 

10-26-70 

11.0 

64.8 

5105 

26N/03W-14A01M 

252.1 

10-28-70 
3-05-71 

30.8 
(1) 

221,3 

5050 
5050 

3-03-71 

7.0 

68.8 

5105 

18N/01W-16B01M 

74.0 

10-26-70 

11.4 

62.6 

5105 

26N/03W-21P01M 

284.5 

10-26-70 
11-25-70 

58.9 
51.4 

225.6 
233.1 

5050 
5050 

3-03-71 

7.0 

67,0 

5105 

12-18-70 

48.2 

236.3 

5050 

18N/01W-17A01M 

80.3 

10-26-70 

16.6 

63,7 

5105 

1-19-71 

45.5 

239.0 

5050 

3-03-71 

10,9 

69,4 

5105 

2-19-71 

44.9 

239.6 

5050 

3-18-71 

47.0 

237.5 

5050 

18N/01W-17G01M 

79,0 

10-26-70 

17,1 

61,9 

5105 

4-23-71 

54.3 

230.2 

5050 

3-03-71 

11,5 

67,5 

5105 

5-25-71 

69.2 

215.3 

5050 

6-18-71 

72.4 

212,1 

5050 

18N/01W-22L01M 

70,0 

10-26-70 

8.1 

61,9 

5105 

7-22-71 

78.3 

206,2 

5050 

3-03-71 

6.2 

63,8 

5105 

8-25-71 

83.1 

201,4 

5050 

9-27-71 

71.6 

212.9 

5050 

18N/02W-01N01M 

75.0 

10-26-70 
3-03-71 

7.6 
6.4 

67,4 
68.6 

5105 
5105 

26N/03W-24F01M 

230.0 

10-28-70 

17.4 

212,6 

5050 

3-05-71 

15.5 

214,5 

5050 

18N/02W-07C01M 

85.0 

10-28-70 
3-02-71 

18.0 
14.8 

67.0 
70,2 

5105 
5105 

26N/03W-34L02M 

270.7 

10-28-70 

49.3 

221,4 

5050 

3-05-71 

39.3 

231.4 

5050 

18N/03W-10L01M 

95.0 

10-26-70 
11-23-70 

4,1 
4,1 

90,9 
90,9 

5050 
5050 

26N/03W-34P01M 

272.9 

10-28-70 

57.0 

215.9 

5050 

12-22-70 

3,2 

91.8 

5050 

3-05-71 

40.5 

232.4 

5050 

1-21-71 
2-23-71 

3,8 
5.0 

91.2 
90.0 

5050 
5050 

27N/02W-29E01M 

294.3 

10-26-70 

51.9 

242.4 

5050 

3-24-71 

5.3 

89.7 

5050 

3-19-71 

48.8 

245.5 

5050 

4-27-71 
5-27-71 

5,6 
5,3 

89.4 
89,7 

5050 
5050 

27N/02W-30C02M 

280.0 

10-26-70 

30.6 

249.4 

5050 

6-24-71 

4,9 

90,1 

5050 

11-25-70 

30.0 

250.0 

5050 

7-27-71 

4.5 

90.5 

5050 

12-21-70 

27.7 

252.3 

5050 

8-26-71 

4.0 

91.0 

5050 

1-19-71 

27.1 

252,9 

5050 

9-28-71 

3.5 

91.5 

5050 

2-19-71 

27.4 

252,6 

5050 

3-19-71 

28.3 

251,7 

5050 

18N/03W-20C01M 

109.0 

10-28-70 

3.1 

105.9 

5105 

4-26-71 

27.4 

252.6 

5050 

3-02-71 

3.3 

105.7 

5105 

5-25-71 

29.3 

250,7 

5050 

6-18-71 

31,9 

248,1 

5050 

18N/03W-22D01M 

94.0 

10-28-70 

1.9 

92,1 

5105 

7-23-71 

33,5 

246.5 

5050 

3-02-71 

2.6 

91,4 

5105 

8-25-71 

32.3 

247.7 

5050 

9-27-71 

30,7 

249.3 

5050 

18N/04W-11B03M 

151.0 

10-28-70 
3-02-71 

26.6 
26,9 

124,4 
124.1 

5105 
5105 

27N/02W-31C01M 

261.0 

10-26-70 
3-04-71 

26,3 
23.1 

234.7 
237.9 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

GLENN   COUNTY   5-21.02 

(Continued) 

18N/04W-12A01M 

130.0 

10-28-70 

14.3 

115.7 

5105 

19N/03W-11N02M 

123.0 

10-28-70 

4.8 

118.2 

5105 

3-02-71 

11.3 

118.7 

5105 

3-02-71 

13.3 

109.7 

5105 

18N/04W-23F01M 

151.0 

10-28-70 

14.2 

136.8 

5105 

19N/03W-32E01M 

130.0 

10-28-70 

11.4 

118.6 

5105 

3-02-71 

13.6 

137.4 

5105 

3-02-71 

13.6 

116.4 

5105 

19N/01E-08R01M 

91.0 

10-26-70 

6.7 

84.3 

5105 

19N/04W-01A01M 

165.0 

10-28-70 

56.1 

108.9 

5105 

3-03-71 

6.2 

84.8 

5105 

3-02-71 

49.3 

115. 7 

5105 

19N/01W-07B01M 

96.0 

10-26-70 

19.5 

76.5 

5105 

19N/04W-03J01M 

188.7 

10-28-70 

20.2 

168.5 

5105 

3-03-71 

19.7 

76.3 

5105 

3-02-71 

21.2 

167.5 

5105 

19N/01W-09C01M 

97.0 

10-26-70 

18.6 

78.4 

5105 

19N/04W-11L01M 

184.0 

10-28-70 

47.3 

136.7 

5105 

3-03-71 

15.7 

81.3 

5105 

3-02-71 

47.0 

137.0 

5105 

19N/01W-10D01M 

92.5 

10-26-70 

13.7 

78.8 

5105 

19N/04W-12E01M 

174.0 

10-26-70 

66.2 

107.8 

5050 

3-03-71 

9.0 

83.5 

5105 

11-23-70 
12-22-70 

62.0 
60.0 

112.0 
114.0 

5050 
5050 

19N/01W-14K01M 

87.0 

10-26-70 

12.9 

74.1 

5105 

1-21-71 

58.0 

116.0 

5050 

3-03-71 

8.8 

78.2 

5105 

2-24-71 
3-27-71 

55.8 
54.2 

118.2 
119.8 

5050 
5050 

19N/01W-15D01M 

91.0 

10-26-70 

11.9 

79.1 

5105 

4-27-71 

54.5 

119.5 

5050 

3-03-71 

8.9 

82.1 

5105 

5-27-71 
6-24-71 

(7) 
(7) 

5050 
5050 

19N/01W-20A01M 

94.8 

10-26-70 

20.4 

74.4 

5105 

7-27-71 

(7) 

5050 

3-03-71 

18.6 

76.2 

5105 

8-26-71 
9-28-71 

68.5 
69.5 

105.5 
104.5 

5050 
5050 

19N/02W-01F01M 

92.0 

10-26-70 

6.4 

85.6 

5105 

3-03-71 

4.7 

87.3 

5105 

19N/04W-25B01M 

152.3 

10-28-70 
3-02-71 

40.8 
38.4 

111.5 
113.9 

5105 
5105 

19N/02W-05N01M 

111.0 

10-28-70 

7.6 

103.4 

5105 

3-02-71 

9.1 

101.9 

5105 

19N/04W-35C01M 

165.0 

10-28-70 
3-02-71 

(8) 
39.2 

125.8 

5105 
5105 

19N/02W-09A01M 

96.1 

10-26-70 

5.6 

90.5 

5105 

3-03-71 

6.0 

90.1 

5105 

20N/01W-07B01M 

115.0 

10-26-70 
3-03-71 

7.8 
7.9 

107.2 
107.1 

5105 
5105 

19N/02W-10H01M 

92.0 

10-26-70 

6.6 

85.4 

5105 

3-03-71 

6.7 

85.3 

5105 

20N/01W-20N02M 

102.0 

10-26-70 
3-03-71 

14.2 
15.7 

87.8 
86.3 

5105 
5105 

19N/02W-13J01M 

86.0 

10-26-70 

11.6 

74.4 

5050 

11-23-70 

11.4 

74.6 

5050 

20N/01W-31E01M 

96.0 

10-26-70 

9.9 

86.1 

5105 

12-23-70 

6.1 

79.9 

5050 

3-03-71 

10.1 

85.9 

5105 

1-21-71 

4.9 

81.1 

5050 

■^ 

2-24-71 

7.5 

78.5 

5050 

20N/02W-02J01M 

125.0 

10-26-70 

8.0 

117.0 

5105 

3-24-71 

9.8 

76.2 

5050 

3-03-71 

8.7 

116.3 

5105 

4-23-71 

9.8 

76.2 

5050 

5-27-71 

9.6 

76.4 

5050 

20N/02W-05A01M 

144.0 

10-27-70 

18.7 

125.3 

5105 

6-24-71 

9.8 

76.2 

5050 

3-01-71 

16.8 

127.2 

5105 

7-27-71 

10.7 

75.3 

5050 

8-26-71 

9.7 

76.3 

5050 

20N/02W-09A01M 

131.8 

10-27-70 

6.5 

125.3 

5105 

9-28-71 

10.2 

75.8 

5050 

3-03-71 

8.4 

123.4 

5105 

19N/02W-15J01M 

85.0 

10-26-70 

7.3 

77.7 

5105 

20N/02W-13G01M 

113.0 

10-26-70 

4.7 

108.3 

5105 

3-03-71 

7.1 

77.9 

5105 

3-03-71 

5.4 

107.6 

5105 

19N/02W-19D01M 

103.0 

10-28-70 

4.9 

98.1 

5105 

20N/02W-27J01M 

102.0 

10-26-70 

8.4 

93.6 

5105 

3-02-71 

6.1 

96.9 

5105 

3-03-71 

7.5 

94.5 

5105 

19N/02W-23Q01M 

86.0 

10-26-70 

9.0 

77.0 

5105 

20N/02W-29G01M 

117.0 

10-26-70 

7.0 

110.0 

5050 

3-03-71 

7.2 

78.8 

5105 

11-23-70 

12-23-70 

1-21-71 

7.8 
6.0 
6.3 

109.2 
111.0 
110.7 

5050 
5050 
5050 

19N/02W-29Q01M 

90.0 

10-28-70 

4.8 

85.2 

5105 

2-24-71 

7.8 

109.2 

5050 

3-02-71 

3.9 

86.1 

5105 

3-24-71 
4-23-71 

8.0 
6.4 

109.0 
110.6 

5050 
5050 

19N/02W-30D01M 

100.0 

10-28-70 

9.8 

90.2 

5105 

5-27-71 

4.6 

112.4 

5050 

3-02-71 

10.0 

90.0 

5105 

6-24-71 
7-27-71 

4.8 
4.5 

112.2 
112.5 

5050 
5050 

19N/02W-34F01M 

83.0 

10-26-70 

6.9 

76.1 

5105 

8-26-71 

4.1 

112.9 

5050 

3-03-71 

6.1 

76.9 

5105 

9-28-71 

5.7 

111.3 

5050 

19N/02W-36H01M 

81.4 

10-26-70 

9.5 

71.9 

5105 

20N/03W-03D02M 

164.0 

10-28-70 

36.3 

127.7 

5105 

3-03-71 

6.4 

75.0 

5105 

3-02-71 

27.6 

136.4 

5105 

19N/03W-01H01M 

117.0 

10-28-70 

8.4 

108.6 

5105 

20N/03W-07K03M 

166.0 

10-08-70 

(1) 

5001 

3-02-71 

9.4 

107.6 

5105 

3-08-71 

(1) 

5001 

19N/03W-02N01M 

120.0 

10-28-70 

9.9 

110.1 

5105 

20N/03W-10B01M 

155.0 

10-28-70 

33.7 

121.3 

5105 

3-02-71 

10.6 

109.4 

5105 

3-05-71 

35.5 

119.5 

5105 

19N/03W-03Q01M 

128.0 

10-28-70 

9.8 

118.2 

5105 

20N/03W- 10D02M 

156.0 

10-28-70 

35.3 

120.7 

5105 

3-02-71 

12.2 

115.8 

5105 

3-02-71 

46.8 

109.2 

5105 

19N/03W-08B01M 

134.1 

10-28-70 

33.6 

100.5 

5105 

20N/03W-12C01M 

159.0 

10-28-70 

34.9 

124.1 

5105 

3-02-71 

31.5 

102.6 

5105 

3-02-71 

29.6 

129.4 

5105 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

GLENN   COUNTY   5-21.0 

2    (Continued) 

GLENN  COUNTY    5-21.02    (Continued) 

20N/03W-19B01M 

159.5 

10-08-70 

45.1 

114.4 

5001 

21N/03W-02B01M 

219.0 

7-27-71 

(1) 

5050 

3-10-71 

32.5 

127.0 

5001 

(Continued) 

8-26-71 
9-28-71 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

20N/03W-21A02M 

143.7 

10-08-70 

45.3 

98.4 

5001 

3-10-71 

34.7 

109.0 

5001 

21N/03W-08D01M 

225.5 

10-07-70 
3-09-71 

(1) 
68.5 

157.0 

5001 
5001 

20N/03W-24B03M 

142.0 

10-28-70 

25.3 

116.7 

5105 

3-02-71 

22.8 

119.2 

5105 

21N/03W-09R01M 

220.8 

10-08-70 
3-10-71 

38.7 
30.0 

182.1 
190.8 

5001 
5001 

20N/03W-25Q01M 

134.0 

10-28-70 

22.5 

111.5 

5105 

3-02-71 

22.3 

111.7 

5105 

21N/03W-10J01M 

205.7 

10-26-70 
11-23-70 

25.1 
23.2 

180.6 
182.5 

5050 
5050 

20N/03W-31A01M 

147.5 

10-08-70 

48.2 

99.3 

5001 

12-22-70 

19.2 

186.5 

5050 

3-10-71 

42.7 

104.8 

5001 

1-21-71 
2-23-71 

18.8 
19.5 

186.9 
186.2 

5050 
5050 

20N/03W-33J01M 

136.0 

10-08-70 

31.2 

104.8 

5001 

3-24-71 

20.0 

185.7 

5050 

3-10-71 

17.0 

119.0 

5001 

4-27-71 
5-26-71 

22.8 
19.0 

182.9 
186.7 

5050 
5050 

21N/01W-04N01M 

135.0 

10-29-70 

19.2 

115.8 

5105 

6-24-71 

24.5 

181.2 

5050 

3-01-71 

16.6 

118.4 

5105 

7-27-71 
8-26-71 

28.0 

31.4 

177.7 
174.3 

5050 
5050 

21N/01W-05A01M 

143.5 

10-29-70 
3-01-71 

22.1 
21.6 

121.4 
121.9 

5105 
5105 

9-28-71 

32.0 

173.7 

5050 

21N/03W-11GO1M 

200.0 

10-28-70 

43.8 

156.2 

5105 

21N/01W-09N01M 

129.0 

10-27-70 
3-03-71 

16.5 
16.1 

112.5 
112.9 

5105 
5105 

3-02-71 

22.8 

177.2 

5105 

21N/03W-11M01M 

206.5 

10-28-70 

57.2 

149.3 

5105 

21N/01W-17F01M 

132.5 

10-27-70 
3-03-71 

19.0 
17.2 

113.5 
115.3 

5105 
5105 

21N/03W-12C01M 

202.0 

3-02-71 
10-28-70 

(4)58.7 
(8) 

147.8 

5105 
5105 

21N/01W-31E01M 

129.8 

10-27-70 
3-03-71 

10.3 
11.3 

119.5 
118.5 

5105 
5105 

3-02-71 

(8) 

5105 

21N/03W-12C02M 

202.0 

10-28-70 

32.7 

169.3 

5105 

21N/01W-33N01M 

115.0 

10-26-70 
3-03-71 

18.4 
17.1 

96.6 
97.9 

5105 
5105 

3-02-71 

22.1 

179.9 

5105 

21N/03W-14B01M 

197.8 

10-28-70 

34.7 

163.1 

5105 

21N/02W-02B02M 

161.0 

10-29-70 
3-01-71 

21.8 
21.6 

139.2 
139.4 

5105 
5105 

3-02-71 

30.4 

167.4 

5105 

21N/03W-15C01M 

215.0 

10-28-70 

38.3 

176.7 

5105 

21N/02W-03Q01M 

162.6 

10-29-70 
3-01-71 

20.0 
14.2 

142.6 
148.4 

5105 
5105 

3-02-71 

32.4 

182.6 

5105 

21N/03W-18B01M 

218.0 

10-08-70 

79.5 

138.5 

5001 

21N/02W-09M02M 

179.0 

10-27-70 
3-03-71 

36.9 
29.8 

142.1 
149.2 

5105 
5105 

3-09-71 

69.9 

148.1 

5001 

21N/03W-20D02M 

206.1 

10-08-70 

69.6 

136.5 

5001 

21N/02W-15B01M 

161.0 

10-29-70 
3-01-71 

27.6 
22.3 

133.4 
138.7 

5105 
5105 

3-10-71 

54.8 

151.3 

5001 

21N/03W-29F02M 

192.0 

10-08-70 

63.1 

128.9 

5001 

21N/02W-20B01M 

166.0 

10-29-70 
3-01-71 

36.5 
26.6 

129.5 
139.4 

5105 
5105 

3-10-71 

49.1 

142.9 

5001 

21N/03W-31C02M 

199.0 

10-08-70 

79.2 

119.8 

5001 

21N/02W-20E01M 

170.0 

10-27-70 
3-01-71 

41.3 
31.1 

128.7 
138.9 

5105 
5105 

3-10-71 

72.1 

126.9 

5001 

21N/03W-31R02M 

183.0 

10-26-70 

63.7 

119.3 

5050 

21N/02W-22J01M 

152.0 

10-27-70 

26.7 

125.3 

5105 

11-23-70 

58.9 

124.1 

5050 

3-03-71 

21.0 

131.0 

5105 

12-22-70 
1-21-71 

54.8 
52.5 

128.2 
130.5 

5050 
5050 

21N/02W-23G01M 

152.0 

10-27-70 

23.7 

128.3 

5105 

2-23-71 

50.3 

132.7 

5050 

3-03-71 

18.2 

133.8 

5105 

3-24-71 
4-27-71 

56.7 
61.7 

126.3 
121.3 

5050 
5050 

21N/02W-23H01M 

142.6 

10-27-70 

15.8 

126.8 

5105 

5-27-71 

71.8 

111.2 

5050 

3-03-71 

12.0 

130.6 

5105 

6-24-71 
7-27-71 

69.3 
81.3 

113.7 
101.7 

5050 
5050 

21N/02W-28M01M 

151.0 

10-27-70 

26.0 

125.0 

5105 

8-26-71 

88.7 

94.3 

5050 

3-01-71 

19.2 

131.8 

5105 

9-28-71 

76.8 

106.2 

5050 

21N/02W-31D01M 

165.0 

10-28-70 

37.3 

127.7 

5105 

21N/03W-31R03M 

183.0 

10-26-70 

4.5 

178.5 

5050 

3-02-71 

30.3 

134.7 

5105 

H-23-70 
12-22-70 

4.3 
3.9 

178.7 
179.1 

5050 
5050 

21N/02W-31D02M 

165.0 

10-28-70 

37.2 

127.8 

5105 

1-21-71 

3.7 

179.3 

5050 

3-02-71 

30.1 

134.9 

5105 

2-23-71 
3-24-71 

3.6 
4.2 

179.4 
178.8 

5050 
5050 

21N/02W-31M01M 

161.0 

10-28-70 

33.0 

128.0 

5105 

4-27-71 

4.3 

178.7 

5050 

3-02-71 

27.9 

133.1 

5105 

5-27-71 
6-24-71 

4.7 
4.6 

178.3 
178.4 

5050 
5050 

21N/02W-35P01M 

128.0 

10-27-70 

6.6 

121.4 

5105 

7-27-71 

5.4 

177.6 

5050 

3-03-71 

7.1 

120.9 

5105 

8-26-71 
9-28-71 

5.5 
5.5 

177.5 
177.5 

5050 
5050 

21N/03W-02B01M 

219.0 

10-26-70 

22.5 

196.5 

5050 

11-23-70 

22.4 

196.6 

5050 

21N/03H-3UU)4M 

183.0 

10-26-70 

62.8 

120.2 

5050 

12-22-70 

17.9 

201.1 

5050 

11-23-70 

57.6 

125.4 

5050 

1-21-71 

16.9 

202.1 

5050 

12-22-70 

53.2 

129.8 

5050 

2-23-71 

18.0 

201.0 

5050 

1-21-71 

50.4 

132.6 

5050 

3-24-71 

19.3 

199.7 

5050 

2-23-71 

48.0 

135.0 

5050 

4-27-71 

(1) 

5050 

3-24-71 

54.8 

128.2 

5050 

5-26-71 

(1) 

5050 

4-27-71 

58.2 

124.8 

5050 

6-24-71 

(1) 

5050 

5-27-71 

71.2 

111.8 

5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE  WELL  NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

21N/03W-31R04M 

183.0 

6-24-71 

66.0 

117.0 

5050 

22N/02W-08D01M 

207.0 

10-29-70 

27.7 

179.3 

5105 

(Continued) 

7-27-71 
8-26-71 

76.6 
84.0 

106.4 
99.0 

5050 
5050 

3-01-71 

22.0 

185.0 

5105 

9-28-71 

82.4 

100.6 

5050 

22N/02W-08Q01M 

203.0 

10-29-70 
3-01-71 

13.1 
8.8 

189.9 
194.2 

5105 
5105 

21N/03W-31R05M 

183.0 

10-26-70 

65.0 

118.0 

5050 

11-23-70 

58.8 

124.2 

5050 

22N/02W-09L03M 

195.0 

10-29-70 

22.2 

172.8 

5105 

12-22-70 

54.2 

128.8 

5050 

3-01-71 

13.4 

181.6 

5105 

1-21-71 

50.5 

132.5 

5050 

2-23-71 

47.6 

135.4 

5050 

22N/02W-12C01M 

156.0 

10-29-70 

21.5 

134.5 

5105 

3-24-71 

51.8 

131.2 

5050 

3-01-71 

20.0 

136.0 

5105 

4-27-71 

55.1 

127.9 

5050 

5-27-71 

60.0 

123.0 

5050 

22N/02W-14B02M 

165.0 

10-29-70 

11.6 

153.4 

5105 

6-24-71 

60.9 

122.1 

5050 

3-01-71 

9.7 

155.3 

5105 

7-27-71 

69.5 

113.5 

5050 

8-26-71 

72.7 

110.3 

5050 

22N/02W-16C01M 

1.96 . 0 

10-29-70 

15.4 

180.6 

5105 

9-28-71 

72.5 

110.5 

5050 

3-01-71 

10.3 

185.7 

5105 

21N/03W-31R06M 

183.0 

10-26-70 

3.7 

179.3 

5050 

22N/02W-20P02M 

203.0 

10-27-70 

6.6 

196.4 

5105 

11-23-70 

4.0 

179.0 

5050 

3-01-71 

5.7 

197.3 

5105 

12-22-70 

1.3 

181.7 

5050 

1-21-71 

1.4 

181.6 

5050 

22N/02W-21D01M 

198.0 

10-29-70 

13.8 

184.2 

5105 

2-23-71 

3.2 

179.8 

5050 

3-01-71 

13.0 

185.0 

5105 

3-24-71 

3.3 

179.7 

5050 

4-27-71 

3.3 

179.7 

5050 

22N/02W-23B01M 

169.0 

10-29-70 

12.3 

156.7 

5105 

5-27-71 

3.3 

179.7 

5050 

3-01-71 

7.9 

161.1 

5105 

6-24-71 

3.3 

179.7 

5050 

7-27-71 

3.2 

179.8 

5050 

22N/02W-23N01M 

175.0 

10-29-70 

17.1 

157.9 

5105 

8-26-71 

3.0 

180.0 

5050 

3-01-71 

14.5 

160.5 

5105 

9-28-71 

3.9 

179.1 

5050 

22N/02W-24L01M 

163.5 

10-29-70 

25.3 

138.2 

5105 

21N/03W-32N01M 

184.4 

10-08-70 
3-10-71 

72.3 
(1) 

112.1 

5001 
5001 

3-01-71 

23.7 

139.8 

5105 

22N/02W-32H03M 

187.0 

10-27-70 

12.5 

174.5 

5105 

21N/03W-33A04M 

174.0 

10-08-70 
3-10-71 

50.2 
34.8 

123.8 
139.2 

5001 
5001 

3-01-71 

10.6 

176.4 

5105 

22N/02W-36D01M 

158.7 

10-29-70 

14.0 

144.7 

5105 

21N/03W-35L01M 

163.0 

10-28-70 
3-02-71 

37.5 
27.9 

125.5 
135.1 

5105 
5105 

3-01-71 

12.4 

146.3 

5105 

22N/03W-01L01M 

237.0 

10-29-70 

11.8 

225.2 

5105 

21N/03W-35L02M 

160.0 

10-28-70 
3-02-71 

32.0 
25.2 

128.0 
134.8 

5105 
5105 

3-01-71 

13.6 

223.4 

5105 

22N/03W-04E01M 

283.0 

10-97-70 

70.4 

212.6 

5001 

21N/04W-12B02M 

249.0 

10-08-70 
3-09-71 

(1) 
(1) 

5001 
5001 

3-10-71 

67.1 

215.9 

5001 

22N/03W-05F01M 

293.0 

10-07-70 

42.3 

250.7 

5001 

21N/04W-23H01M 

259.0 

10-08-70 
3-10-71 

101.0 
102.3 

158.0 
156.7 

5001 
5001 

3-10-71 

44.3 

248.7 

5001 

22N/03W-07C01M 

300.0 

10-07-70 

8.6 

291.4 

5001 

21N/04W-24A02M 

230.0 

10-08-70 
3-10-71 

95.4 
90.7 

134.6 
139.3 

5001 
5001 

3-09-71 

7.2 

292.8 

5001 

22N/03W-10Q01M 

256.2 

10-29-70 

14.2 

242.0 

5105 

22N/01W-18E02M 

149.5 

10-29-70 
3-01-71 

18.3 
16.4 

131.2 
133.1 

5105 
5105 

3-01-71 

16.1 

240.1 

5105 

22N/03W-17Q01M 

275.9 

10-07-70 

8.9 

267.0 

5001 

22N/01W-18E03M 

147.0 

10-29-70 
3-01-71 

13.5 
12.3 

133.5 
134.7 

5105 
5105 

3-09-71 

11.4 

264.5 

5001 

22N/03W-21F01M 

262.0 

10-26-70 

17.9 

244.1 

5050 

22N/01W-34E01M 

135.0 

10-29-70 

17.5 

117.5 

5105 

11-23-70 

19.5 

242.5 

5050 

3-01-71 

14.2 

120.8 

5105 

12-22-70 
1-21-71 

18.5 
18.8 

243.5 
243.2 

5050 
5050 

22N/02W-03DO4M 

185.0 

10-29-70 

23.9 

161.1 

5105 

2-23-71 

20.1 

241.9 

5050 

3-01-71 

14.3 

170.7 

5105 

3-24-71 
4-27-71 

21.1 
18.6 

240.9 
243.4 

5050 
5050 

22N/02W-03F01M 

191.0 

10-29-70 

32.4 

158.6 

5105 

5-26-71 

17.3 

244.7 

5050 

3-01-71 

23.1 

167.9 

5105 

6-24-71 
7-27-71 

18.5 
16.7 

243.5 
245.3 

5050 
5050 

22N/02W-13L01M 

186.0 

10-29-70 

34.9 

151.1 

5105 

,     8-26-71 

16.7 

245.3 

5050 

3-01-71   (4)  32.6 

153.4 

5105 

9-28-71 

16.9 

245.1 

5050 

22N/02W-05B01M 

199.7 

10-29-70 

12.4 

187.3 

5105 

22N/03W-23E01M 

243.0 

10-29-70 

14.5 

228.5 

5105 

3-01-71 

6.9 

192.8 

5105 

3-03-71 

14.7 

228.3 

5105 

22N/02W-05L02M 

202.0 

10-29-70 

23.4 

178.6 

5105 

22N/03W-24M01M 

232.5 

10-29-70 

13.7 

218.8 

5105 

3-01-71 

17.2 

184.8 

5105 

3-01-71 

14.8 

217.7 

5105 

22N/02W-08B02M 

205.0 

10-26-70 

31.0 

174.0 

5050 

22N/03W-29B01M 

268.0 

10-07-70 

14.6 

253.4 

5001 

11-23-70 

27.0 

178.0 

5050 

3-09-71 

22.1 

245.9 

5001 

12-18-70 

21.7 

183.3 

5050 

1-21-71 

18.6 

186.4 

5050 

22N/03W-31F01M 

255.0 

10-07-70 

1.9 

253.1 

5001 

' 

2-23-71 

20.4 

184.6 

5050 

3-09-71 

2.8 

252.2 

5001 

3-24-71 

28.5 

176.5 

5050 

4-23-71 

37.8 

162.7 

5050 

22N/03W-32R01M 

247.2 

10-07-70 

18.6 

228.6 

5001 

5-26-71 

52.5 

152.5 

5050 

3-09-71 

24.0 

223.2 

5001 

6-24-71 

56.0 

149.0 

5050 

7-27-71 

58.7 

146.3 

5050 

22N/03W-33A01M 

241.8 

10-08-70 

9.4 

232.4 

5001 

8-26-71 

(7) 

5050 

3-10-71 

15.5 

226.3 

5001 

9-27-71 

(7) 

5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

GLENN  COUNTY   5-21.02 

.    (Continued) 

BUTTE  COUNTY   5-21.03    (Continued) 

22N/04W-12L01M 

318.0 

10-07-70 

4.1 

313.9 

5001 

18N/02E-11D01M 

90.0 

10-06-70 

4.1 

85.9 

5106 

3-09-71 

5.0 

313.0 

5001 

3-05-71 

4.4 

85.6 

5106 

18N/02E-16F01M 

80.0 

10-06-70 

6.4 

73.6 

5106 

BUTTE  COUNTY  5-21.0: 

3-05-71 

7.3 

72.7 

5106 

17N/01E-01R01M 

69.5 

10-06-70 

6.0 

63.5 

5106 

18N/02E-20P01M 

76.0 

10-06-70 

5.6 

70.4 

5106 

3-05-71 

6.7 

62.8 

5106 

3-05-71 

6.4 

69.6 

5106 

17N/01E-03A01M 

63.2 

10-06-70 

6.3 

56.9 

5106 

18N/02E-25M01M 

87.0 

10-06-70 

6.5 

80.5 

5106 

3-05-71 

6.6 

56.6 

5106 

3-05-71 

7.4 

79.6 

5106 

17N/01E-10A01M 

63.0 

10-06-70 

10.6 

52.4 

5106 

18N/02E-32Q02M 

75.0 

10-06-70 

5.6 

69.4 

5106 

3-05-71 

9.1 

53.9 

5106 

3-05-71 

7.4 

67.6 

5106 

17N/02E-06D01M 

71.0 

10-22-70 

8.9 

62.1 

5050 

18N/02E-35P01M 

84.0 

10-06-70 

3.9 

80.1 

5106 

11-24-70 

8.7 

62.3 

5050 

3-05-71 

5.2 

78.8 

5106 

12-22-70 

6.2 

64.8 

5050 

1-21-71 

5.7 

65.3 

5050 

18N/03E-05K01M 

110.4 

10-05-70 

13.8 

96.6 

5106 

2-23-71 

8.6 

62.4 

5050 

3-04-71 

8.0 

102.4 

5106 

3-25-71 

9.1 

61.9 

5050 

4-23-71 

6.9 

64.1 

5050 

18N/03E-06M01M 

107.0 

10-22-70 

11.8 

95.2 

5050 

5-26-71 

5.6 

65.4 

5050 

11-24-70 

12.1 

94.9 

5050 

6-25-71 

6.4 

64.6 

5050 

12-22-70 

10.2 

96.8 

5050 

7-28-71 

5.7 

65.3 

5050 

1-21-71 

8.7 

98.3 

5050 

8-26-71 

4.8 

66.2 

5050 

2-23-71 

10.2 

96.8 

5050 

9-28-71 

6.5 

64.5 

5050 

3-25-71 
4-23-71 

10.4 
10.0 

96.6 
97.0 

5050 
5050 

17N/02E-08IX)1M 

74.5 

10-06-70 

4.3 

70.2 

5106 

5-26-71 

11.0 

96.0 

5050 

3-05-71 

6.2 

68.3 

5106 

6-24-71 
7-27-71 

10.0 
10.2 

97.0 
96.8 

5050 
5050 

17N/02E-12A01M 

90.0 

10-06-70 

10.1 

79.9 

5106 

8-27-71 

11.8 

95.2 

5050 

3-05-71 

8.0 

82.0 

5106 

9-29-71 

11.4 

95.6 

5050 

17N/02E-14A01M 

82.5 

10-06-70 

6.1 

76.4 

5106 

18N/03E-11G01M 

124.0 

10-22-70 

32.6 

91.4 

5050 

3-05-71 

5.0 

77.5 

5106 

11-24-70 
12-23-70 

32.4 
29.3 

91.6 
94.9 

5050 
5050 

17N/02E-16C01M 

74.0 

10-06-70 

4.3 

69.7 

5106 

1-21-71 

27.4 

96.6 

5050 

3-05-71 

4.6 

69.4 

5106 

2-24-71 
3-25-71 

27.8 
27.6 

96.2 
96.4 

5050 
5050 

17N/03E-01R01M 

100.0 

10-05-70 

43.5 

56.5 

5106 

4-23-71 

27.5 

96.5 

5050 

3-04-71 

33.2 

66.8 

5106 

5-26-71 
6-25-71 

31.8 
31.8 

92.2 
92.2 

5050 
5050 

17N/03E-03D01M 

95.0 

10-06-70 

24.0 

71.0 

5106 

7-28-71 

32.8 

91.2 

5050 

3-05-71 

14.8 

80.2 

5106 

8-27-71 
9-29-71 

35.5 
33.6 

88.5 
90.4 

5050 
5050 

17N/03E-05C01M 

96.0 

10-06-70 

11.7 

84.3 

5106 

3-05-71 

10.8 

85.2 

5106 

18N/03E-14H01M 

120.0 

10-05-70 
3-04-71 

39.0 
26.0 

81.0 
94.0 

5106 
5106 

17N/03E-08G01M 

90.0 

10-06-70 

10.4 

79.6 

5106 

3-05-71 

8.5 

81.5 

5106 

18N/03E-18F01M 

97.5 

10-05-70 
3-04-71 

8.5 
6.8 

89.0 
90.7 

5106 
5106 

17N/03E-14H01M 

92.0 

10-05-70 

si.a 

60.8 

5106 

3-04-71 

24.0 

68.0 

5106 

18N/03E-19Q01M 

95.5 

10-05-70 
3-04-71 

9.7 
8.9 

85.8 
86.6 

5106 
5106 

17N/03E-16N01M 

85.0 

10-06-70 

10.5 

74.5 

5106 

3-05-71 

14.3 

70.7 

5106 

18N/03E-21G01M 

104.0 

10-05-70 
3-04-71 

20.4 
18.9 

83.6 
85.1 

5106 
5106 

17N/04E-05C01M 

95.0 

10-05-70 

42.3 

52.7 

5106 

3-04-71 

27.2 

67.8 

5106 

18N/03E-24A01M 

115.0 

10-05-70 
3-04-71 

13.0 
20.7 

102.0 
94.3 

5106 
5106 

17N/04E-08A01M 

96.0 

10-05-70 

23.6 

72.4 

5106 

3-04-71 

14.8 

81.2 

5106 

18N/04E-07A01M 

153.0 

10-05-70 
3-04-71 

3.4 
DRY 

149.6 

5106 
5106 

17N/04E-08L01M 

92.0 

10-05-70 

25.5 

66.5 

5106 

3-04-71 

17.5 

74.5 

5106 

18N/04E-08M01M 

145.0 

10-05-70 
3-04-71 

(1) 
35.0 

110.0 

5106 
5106 

17N/04E-16E01M 

106.0 

10-05-70 

27.6 

78.4 

5106 

3-04-71 

24.3 

81.7 

5106 

18N/04E-16C01M 

201.0 

10-05-70 
3-04-71 

78.6 
77.6 

122.4 
123.4 

5106 
5106 

17N/04E   18C01M 

96.0 

10-05-70 

(7) 

5106 

3-04-71 

(7) 

5106 

18N/04E-28L01M 

135.0 

10-05-70 
3-04-71 

(1) 
40.7 

94.3 

5106 
5106 

18N/01E-13A01M 

77.0 

10-06-70 

5.0 

72.0 

5106 

3-05-71 

5.5 

71.5 

5106 

18N/04E-30D01M 

107.0 

10-05-70 
3-04-71 

18.3 
13.3 

88.7 
93.7 

5106 
5106 

18N/01E-13M01M 

77.0 

10-06-70 

7.9 

69.1 

5106 

3-05-71 

7.8 

69.2 

5106 

18N/04E-32J01M 

111.0 

10-05-70 
3-04-71 

48.5 
27.1 

62.5 
83.9 

5106 
5106 

18N/01E-15D01M 

70.0 

10-06-70 

3.2 

66.8 

5106 

3-05-71 

3.5 

66.5 

5106 

19N/01E-15E01M 

92.0 

10-07-70 
3-08-71 

8.4 
8.4 

83.6 
83.6 

5106 
5106 

18N/01E-33N03M 

64.0 

10-06-70 
3-05-71 

8.1 
7.5 

55.9 
56.5 

5106 
5106 

18N/02E-08D01M 

86.0 

10-06-70 
3-05-71 

7.6 
7.9 

78.4 
78.1 

5106 
5106 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

BUTTE  COUNTY   5-21.03    (Continued) 

19N/01E-28R01M 

80.0 

10-22-70 

5.9 

74.1 

5050 

20N/02E-28N01M 

118.0 

10-22-70 

5.6 

112.4 

5050 

11-24-70 

6.1 

73.9 

5050 

11-24-70 

5.0 

113.0 

5050 

12-23-70 

4.1 

75.9 

5050 

12-23-70 

3.1 

114.9 

5050 

1-22-71 

4.5 

75.5 

5050 

1-22-71 

3.4 

114.6 

5050 

2-24-71 

5.7 

74.3 

5050 

2-23-71 

5.2 

112.8 

5050 

3-25-71 

5.9 

74.1 

5050 

3-25-71 

5.2 

112.8 

5050 

4-23-71 

6.1 

73.9 

5050 

4-23-71 

5.3 

112.7 

5050 

5-26-71 

4.3 

75.7 

5050 

5-26-71 

5.2 

112.8 

5050 

6-24-71 

4.5 

75.5 

5050 

6-25-71 

5.2 

112.8 

5050 

7-28-71 

3.8 

76.2 

5050 

7-28-71 

4.7 

113.3 

5050 

8-27-71 

3.6 

76.4 

5050 

8-27-71 

5.0 

113.0 

5050 

9-29-71 

4.6 

75.4 

5050 

9-29-71 

4.9 

113.1 

5050 

19N/02E-01A01M 

125.0 

10-06-70 

15.2 

109.8 

5106 

20N/03E-07H01M 

190.0 

10-06-70 

49.8 

140.2 

5106 

3-05-71 

8.4 

116.6 

5106 

3-05-71 

45.3 

144.7 

5106 

19N/02E-07K01M 

98.0 

10-07-70 

4.4 

93.6 

5106 

20N/03E-10B01M 

270.0 

10-06-70 

4.0 

266.0 

5106 

3-08-71 

3.3 

94.7 

5106 

3-05-71 

3.7 

266.3 

5106 

19N/02E-17A01M 

102.0 

10-07-70 

3.4 

98.6 

5106 

20N/03E-22A01M 

265.0 

10-06-70 

3.8 

261.2 

5106 

3-08-71 

3.8 

98.2 

5106 

3-05-71 

3.1 

261.9 

5106 

19N/02E-34J01M 

96.0 

10-06-70 

4.9 

91.1 

5106 

20N/03E-28N01M 

150.0 

10-21-70 

35.2 

114.8 

5050 

3-05-71 

4.8 

91.2 

5106 

11-24-70 
12-23-70 

35.0 
34.6 

115.0 
115.4 

5050 
5050 

19N/03E-14B01M 

201.5 

10-05-70 

88.8 

112.7 

5106 

1-22-71 

34.2 

115.8 

5050 

3-04-71 

88.3 

113.2 

5106 

2-24-71 
3-25-71 

32.9 
32.8 

117.1 
117.2 

5050 
5050 

19N/03E-16F01H 

170.0 

10-05-70 

63.5 

106.5 

5106 

4-23-71 

31.2 

118.8 

5050 

3-04-71 

62.9 

107.1 

5106 

5-26-71 
6-25-71 

31.0 
30.9 

119.0 
119.1 

5050 
5050 

19H/03E-22A01M 

183.0 

10-05-70 

59.0 

124.0 

5106 

7-28-71 

31.8 

118.2 

5050 

3-04-71 

52.5 

130.5 

5106 

8-27-71 
9-29-71 

32.7 
33.6 

117.3 
116.4 

5050 
5050 

19N/03E-36A01M 

145.0 

10-05-70 

28.5 

116.5 

5106 

3-04-71 

23.8 

121.2 

5106 

20N/03E-32D01M 

141.0 

10-06-70 
3-05-71 

39.8 
28.0 

101.2 
113.0 

5106 
5106 

19N/04E-06E01M 

275.0 

10-05-70 

87.7 

187.3 

5106 

3-04-71 

85.9 

189.1 

5106 

20N/03E-34A01M 

226.0 

10-06-70 
3-05-71 

9.2 
4.0 

216.8 
222.0 

5106 
5106 

19N/04E-20D01M 

193.0 

10-05-70 

54.5 

138.5 

5106 

3-04-71 

48.7 

144.3 

5106 

20N/01W-03D0U1 

114.0 

10-07-70 
3*08-71 

(7) 
18.1 

95.9 

5106 
5106 

19N/04E-28Q01M 

248.0 

10-05-70 

21.7 

226.3 

5106 

3-04-71 

17.5 

230.5 

5106 

20N/01W-15A01M 

107.0 

10-07-70 
3-08-71 

14.1 
12.0 

92.9 
95.0 

5106 
5106 

19N/04E-32P01M 

187.0 

10-05-70 

56.5 

130.5 

5106 

3-04-71 

50.7 

136.3 

5106 

20N/01W-26H01M 

105.2 

10-07-70 
3-08-71 

9.8 
(1) 

95.4 

5106 
5106 

20N/01E-08C02M 

114.6 

10-07-70 

7.9 

106.7 

5106 

3-08-71 

6.0 

108.6 

5106 

20N/01W-26H02M 

105.6 

10-07-70 
3-08-71 

8.6 
9.0 

97.0 
96.6 

5106 
5106 

20H/01E-11B02M 

128.9 

10-07-70 

17.4 

111.5 

5106 

3-08-71 

11.1 

117.8 

5106 

21N/01E-05G01M 

149.0 

10-22-70 
11-24-70 

19.8 
17.5 

129.2 
131.5 

5050 
5050 

20N/01E-24R01M 

114.0 

10-07-70 

4.1 

109.9 

5106 

12-23-70 

16.8 

132.2 

5050 

3-08-71 

4.3 

109.7 

5106 

1-22-71 
2-24-71 

14.6 
14.0 

134.4 
135.0 

5050 
5050 

20N/01E-27P01M 

101.0 

10-07-70 

6.2 

94.8 

5106 

3-25-71 

14.0 

135.0 

5050 

3-08-71 

6.4 

94.6 

5106 

4-23-71 
5-26-71 

14.0 
17.0 

135.0 
132.0 

5050 
5050 

20N/01E-35C01M 

100.0 

10-07-70 

3.8 

96.2 

5106 

6-25-71 

16.8 

132.2 

5050 

3-08-71 

4.3 

95.7 

5106 

7-28-71 
8-27-71 

(8) 

25.4 

123.6 

5050 
5050 

20N/02E-06Q01M 

U5.3 

10-07-70 
3-08-71 

15.1 
10.2 

120.2 
125.1 

5106 
5106 

9-29-71 

23.8 

125.2 

5050 

21N/01E-05N01M 

141.0 

10-07-70 

17.8 

123.2 

5106 

20H/02E-07H02M 

129.4 

10-07-70 
3-08-71 

8.7 
6.0 

120.7 
123.4 

5106 
5106 

3-09-71 

11.0 

130.0 

5106 

21N/01E-08A01M 

152.1 

10-07-70 

21.5 

U0.6 

5106 

20N/02E-09L01M 

137.0 

10-07-70 
3-08-71 

11.7 
8.5 

125.3 
128.5 

5106 
5106 

3-09-71 

17.2 

U4.9 

5106 

2Ui/01E-12K01M 

187.0 

10-08-70 

25.9 

161.1 

5106 

20N/02E-10J01M 

147.0 

10-07-70 
3-08-71 

21.9 
15.8 

125.1 
131.2 

5106 
5106 

3-09-71 

48.3 

138.7 

5106 

21N/01E-UK01M 

177.0 

10-07-70 

43.2 

133.8 

5106 

20N/02E-12J01M 

172.0 

10-06-70 
3-05-71 

48.8 
45.2 

123.2 
126.8 

5106 
5106 

3-08-71 

46.8 

U0.2 

5106 

21N/01K-23C01M 

160.5 

10-07-70 

34.5 

126.0 

5106 

20N/02E-13M01M 

160.0 

10-06-70 
3-08-71 

31.4 
31.8 

128.6 
128.2 

5106 
5106 

3-09-71 

35.8 

124.7 

5106 

21N/01E-27D0U1 

141.0 

10-07-70 

26.1 

114.9 

5106 

20N/02K-17P01M 

122.5 

10-07-70 
3-08-71 

5.4 
2.7 

117.1 
119.8 

5106 
5106 

3-08-71 

24.1 

116.9 

5106 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

BUTTE  COUNTY  5-2 l.o; 

»    (Continued) 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Contlnu 

=d) 

21N/01E-28M01M 

135.0 

10-22-70 

21.9 

113.1 

5050 

22N/01E-20K01M 

165.5 

10-22-70 

28.8 

136.7 

5050 

11-24-70 

20.7 

114.3 

5050 

11-24-70 

27.8 

137.7 

5050 

12-23-70 

19.2 

115.8 

5050 

12-23-70 

26.2 

139.3 

5050 

1-22-71 

16.6 

118.4 

5050 

1-22-71 

24.5 

141.0 

5050 

2-24-71 

15.4 

119.6 

5050 

2-24-71 

23.0 

142.5 

5050 

3-25-71 

16.0 

119.0 

5050 

3-25-71 

22.3 

143.2 

5050 

4-23-71 

16.3 

118.7 

5050 

4-23-71 

21.8 

143.7 

5050 

5-26-71 

21.0 

114.0 

5050 

5-26-71 

27.7 

137.8 

5050 

6-25-71 

25.4 

109.6 

5050 

6-25-71 

31.0 

134.5 

5050 

7-28-71 

(6) 

5050 

7-28-71 
8-27-71 

33.5 
33.5 

132.0 
132.0 

5050 
5050 

21N/01E-31L01M 

115.0 

10-22-70 
11-24-70 

8.1 
7.6 

106.9 
107.4 

5050 
5050 

9-29-71 

31.7 

133.8 

5050 

12-23-70 

3.9 

111.1 

5050 

22N/01E-20L01M 

159.0 

10-07-70 

26.8 

132.2 

5106 

1-22-71 

2.7 

112.3 

5050 

3-09-71 

20.4 

138.6 

5106 

2-24-71 

4.5 

110.5 

5050 

3-25-71 

4.6 

110.4 

5050 

22N/01E-21E01M 

155.0 

10-07-70 

21.8 

133.2 

5106 

4-23-71 

5.4 

109.6 

5050 

3-09-71 

15.0 

140.0 

5106 

5-26-71 

6.8 

108.2 

5050 

6-25-71 

8.5 

106.5 

5050 

22N/01E-28J02M 

176.0 

10-22-70 

21.5 

154.5 

5050 

7-28-71 

9.1 

105.9 

5050 

11-24-70 

20.4 

155.6 

5050 

8-27-71 

8.5 

106.5 

5050 

12-23-70 

18.7 

157.3 

5050 

9-29-71 

8.3 

106.7 

5050 

1-22-71 
2-24-71 

17.1 
16.1 

158.9 
159.9 

5050 
5050 

21N/01E-33A01M 

135.0 

10-07-70 

25.2 

109.8 

5106 

3-25-71 

16.1 

159.9 

5050 

3-08-71 

19.9 

115.1 

5106 

4-23-71 
5-26-71 

16.0 
17.8 

160.0 
158.2 

5050 
5050 

21N/02E-07C01M 

203.0 

10-08-70 

67.4 

135.6 

5106 

6-25-71 

19.5 

156.5 

5050 

^ 

3-09-71 

71.0 

132.0 

5106 

7-28-71 
8-27-71 

21.2 
22.6 

154.8 
153.4 

5050 
5050 

21N/02E-08E02M 

205.0 

10-08-70 
3-09-71 

5.6 
8.5 

199.4 
196.5 

5106 
5106 

9-29-71 

22.7 

153.3 

5050 

22N/01E-29R01M 

164.7 

10-07-70 

23.8 

140.9 

5106 

21N/02E-08E03M 

205.0 

10-08-70 
3-09-71 

43.0 
43.3 

162.0 
161.7 

5106 
5106 

3-09-71 

19.1 

145.6 

5106 

22N/01E-31J01M 

147.0 

10-07-70 

16.2 

130.8 

5106 

21N/02E-17G01M 

185.0 

10-08-70 
3-09-71 

50.0 
(1) 

135.0 

5106 
5106 

22N/02E-17E01M 

281.0 

3-09-71 
10-08-70 

14.0 
(1) 

133.0 

5106 
5106 

21N/02E-26E02M 

177.0 

10-24-70 
11-23-70 

26.7 
25.9 

150.3 
151.1 

5050 
5050 

3-09-71 

65.8 

215.2 

5106 

12-22-70 

20.0 

157.0 

5050 

22N/01W-05M01M 

149.9 

10-09-70 

20.6 

129.3 

5106 

1-22-71 

18.1 

158.9 

5050 

3-10-71 

15.6 

134.3 

5106 

2-24-71 

18.9 

158.1 

5050 

3-25-71 

19.6 

157.4 

5050 

22N/01W-10C01M 

147.3 

10-08-70 

13.3 

134.0 

5106 

4-23-71 

19.6 

157.4 

5050 

3-09-71 

6.3 

141.0 

5106 

5-26-71 

20.4 

156.6 

5050 

6-25-71 

21.0 

156.0 

5050 

22N/01W-12A01M 

157.0 

10-08-70 

11.5 

145.5 

5106 

7-28-71 

23.8 

153.2 

5050 

3-09-71 

12.5 

144.5 

5106 

8-27-71 

27.0 

150.0 

5050 

9-29-71 

28.5 

148.5 

5050 

22N/01W-12J0m 

153.0 

10-08-70 
3-09-71 

(1) 
9.2 

143.8 

5106 
5106 

21N/02E-26P01M 

181.0 

10-08-70 

53.8 

127.2 

5106 

3-09-71 

41.6 

139.4 

5106 

22N/01W-20A01M 

145.0 

10-08-70 
3-09-71 

18.7 
18.4 

126.3 
126.6 

5106 
5106 

21N/02E-29E01M 

155.5 

10-07-70 

15.8 

139.7 

5106 

3-08-71 

13.2 

142.3 

5106 

23N/01E-07DO1M 

262.0 

10-09-70 
3-10-71 

71.7 
46.6 

190.3 
215.4 

5106 
5106 

21N/02E-31K01M 

146.0 

10-07-70 

22.6 

123.4 

5106 

3-08-71 

18.0 

128.0 

5106 

23N/01E-27J01M 

297.0 

10-08-70 
3-10-71 

136.2 
130.3 

160.8 
166.7 

5106 
5106 

21N/03E-31F02M 

208.0 

10-08-70 

50.8 

157.2 

5106 

3-09-71 

52.5 

155.5 

5106 

23N/01E-28F01M 

215.0 

10-08-70 
3-10-71 

59.0 
56.7 

156.0 
158.3 

5106 
5106 

21H/01W-01E01M 

130.0 

10-07-70 

16.9 

113.1 

5106 

3-09-71 

16.0 

114.0 

5106 

23N/01E-29H01M 

216.0 

10-08-70 
3-10-71 

35.8 
7.1 

180.2 
208.9 

5106 
5106 

21H/01W-23J01M 

117.0 

10-07-70 

11.8 

105.2 

5106 

3-08-71 

8.7 

108.3 

5106 

23N/01E-29K01M 

209.2 

10-08-70 
3-10-71 

9.4 
6.2 

199.8 
203.0 

5106 
5106 

21N/01W-26K01M 

115.3 

10-07-70 

17.8 

97.5 

5106 

3-08-71 

13.5 

101.8 

5106 

23N/01E-29P01M 

203.0 

10-22-70 
11-24-70 

35.8 
35.7 

167.2 
167.3 

5050 
5050 

21N/01W-36A01M 

115.0 

10-07-70 

3.9 

111.1 

5106 

12-23-70 

33.8 

169.2 

5050 

3-08-71 

4.1 

110.9 

5106 

1-22-71 
2-24-71 

31.2 
30.2 

171.8 
172.8 

5050 
5050 

22N/01E-02E01M 

218.0 

10-08-70 

66.5 

151.5 

5106 

3-25-71 

34.4 

168.6 

5050 

3-10-71 

60.9 

157.1 

5106 

4-23-71 
5-26-71 

31.2 
35.2 

171.8 
167.8 

5050 
5050 

22N/01E-09J02M 

178.0 

10-08-70 

30.2 

147.8 

5106 

6-25-71 

31.7 

171.3 

5050 

3-09-71 

22.5 

155.5 

5106 

7-28-71 
8-27-71 

40.2 
(1)  49.8 

168.2 
153.2 

5050 
5050 

22N/01E-16K02M 

178.0 

10-08-70 
3-09-71 

40.7 
28.3 

U7.3 
149.7 

5106 
5106 

9-29-71 

38.2 

164.8 

5050 

23N/01K-33Q01M 

218.0 

10-08-70 

57.5 

160.5 

5106 

22N/01E-19K01M 

151.0 

10-08-70 
3-09-71 

19.0 
13.6 

132.0 
137.4 

5106 
5106 

3-10-71 

52.7 

165.3 

5106 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


BUTTE  COUNTY  5-21.03 
23N/01W-09E01M 

23N/01W-14R01M 


(Continued) 


COLUSA  COUNTY  5-21.04    (Continued) 


181.0 


189.0 


170.0 


23N/01W-18Q01M 
23N/01W-22C02M 
23N/01W-27K01M 
23N/01W-33A01M 
23N/01W-36P01M 
23N/02W-13A01M 
23N/02W-23K02M 
23N/02W-25C01M 


COLUSA  COUNTY  5-21.04 

13N/01E-1LA01M  31.8 

13N/01E-32Q01M  23.0 


166.8 


13N/01W-05R01M 
13N/01W-08M01M 
13N/01W-08Q02M 
13N/01W-15N03M 
13N/01W-16N03M 
13N/01W-22P02M 
13N/01W-23F02M 
13N/01W-28E02M 
13N/01W-34P01M 


75.3 


10-09-70 
3-10-71 

10-22-70 
11-24-70 
12-23-70 
1-22-71 
2-24-71 
3-25-71 
4-23-71 
5-26-71 
6-25-71 
7-28-71 
8-27-71 
9-29-71 

10-09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 

10  09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 

10-09-70 
3-10-71 


29.4 
22.0 

24.2 
24.5 
26.8 
25.0 
24.2 
24.5 
25.6 
27.8 
29.8 
32.0 
38.5 
32.0 

18.4 
13.4 

20.8 
9.8 

12.5 
8.6 

15.2 
8.0 

18.9 
13.2 

17.5 
13.3 

17.7 
14.5 

21.5 
16.6 


151.6 
159.0 

164.8 
164.5 
162.2 
164.0 
164.8 
164.5 
163.4 
161.2 
159.2 
157.0 
150.5 
157.0 

146.5 
151.5 

149.2 
160.2 

149.9 
153.8 

137.8 
145.0 

143.1 
148.8 

149.3 
153.5 

143.2 
146.4 

133.5 
138.4 


5106 
5106 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 

5106 
5106 


10-29-70 

7.3 

24.5 

5050 

3-02-71 

4.5 

27.3 

5050 

10-29-70 

9.6 

13.4 

5050 

U-23-70 

9.4 

13.6 

5050 

12-27-70 

5.9 

17.1 

5050 

1-21-71 

6.9 

16.1 

5050 

2-23-71 

7.4 

15.6 

5050 

3-24-71 

8.0 

15.0 

5050 

4-27-71 

7.0 

16.0 

5050 

5-27-71 

8.5 

14.5 

5050 

6-24-71 

9.3 

13.7 

5050 

7-27-71 

9.8 

13.2 

5050 

8-26-71 

9.3 

13.7 

5050 

9-28-71 

9.4 

13.6 

5050 

10-06-70 

21.5 

20.2 

5001 

3-09-71 

17.9 

23.8 

5001 

10-06-70 

(1) 

5001 

3-09-71 

52.9 

22.1 

5001 

10-06-70 

49.2 

6.8 

5001 

3-09-71 

30.9 

25.1 

5001 

10-06-70 

37.0 

6.0 

5001 

3-09-71 

23.0 

20.0 

5001 

10-06-70 

50.1 

5.9 

5001 

3-09-71 

36.4 

19.6 

5001 

10-06-70 

53.5 

4.5 

5001 

3-09-71 

42.5 

15.5 

5001 

10-06-70 

41.4 

-1.4 

5001 

3-09-71 

21.9 

18.1 

5001 

10-06-70 

94.5 

-3.5 

5001 

3-09-71 

72.9 

18.1 

5001 

10-05-70 

59.5 

15.8 

5001 

3-08-71 

58.8 

16.5 

5001 

13N/01W-36N01M 
13N/02W-04G01M 


13N/02W-04G03M 


13N/02W-05H03M 
13N/02W-11M01M 
13N/02W-12L01M 
13N/02W-13R01M 
13N/02W-21N01M 
13N/02W-22H01M 
13N/02W-25F01M 
14N/01E-33R01M 


14N/01E-34R01M 
14N/01W-03L02M 
14N/01W-04K03M 
14N/01W-12A01M 
14N/01W-32R01M 
14N/02W-04B01M 
14N/02W-13N01M 


48.0 
187.0 


187.0 


133.0 
142.0 
357.0 
245.0 
189.0 


32.0 


10-05-70 
3-08-71 

10-27-70 
11-23-70 
12-22-70 
1-21-7 
2-23-7 
3-24-7 
4-27-7 
5-27-7 
6-24-7 
7-27-7 
8-26-7 
9-28-7 

10-27-70 
11-23-70 
12-27-70 
1-21-71 
2-23-71 
3-24-71 
4-27-71 
5-27-71 
6-24-71 
7-27-71 
8-26-71 
9-28-71 

10-05-70 
3-08-71 

10-05-70 
3-08-71 

10-06-70 
3-09-71 

10-06-70 
3-09-71 

10-06-70 
3 --08- 71 

10-05-70 
3-08-71 

10-05-70 
3-08-71 

10-29-70 
11-23-70 
12-22-70 
1-21-71 
2-23-71 
3-24-71 
4-27-71 
5-27-71 
6-21-71 
7-27-71 
8-26-71 
9-28-71 

10-29-70 
3-02-71 

10-28-70 
3-02-71 

10-28-70 
3-02-71 

10-29-70 
3-02-71 

10-06-70 
3-09-71 

10-06-70 
3-09-71 

10-06-70 
3-09-71 


51.0 
31.3 


122. 
117. 
115. 
114. 
111. 
111. 
112. 
120. 
125. 
131. 
130. 


127.7 


117 

113 

110 

108 

107 

107 

108 

115 

119.2 

124.1 

122.7 

121.0 

197.0 
(1) 

121.2 
114.1 

120.4 
101.7 

133.1 
113.6 

303.0 
(7) 

138.1 
136.6 

135.6 
125.9 

10.4 
10.1 
8.1 
7.0 
7.2 
7.5 


7.5 
5.9 


25.1 
9.7 


11.3 
5.5 


14.4 
7.2 


12.0 
10.4 


16.6 
16.0 


42.4 
26.5 


-3.0 
16.7 

64.1 
69.4 
71.8 
72.6 
75.6 
75.6 
74.4 
66.4 
62.0 
55.7 
56.8 
59.3 

69.7 
73.8 
77.0 
78.5 
79.7 
79.3 
78.1 
71.1 
67.8 
62.9 
64.3 
66.0 

13.0 


63.8 
70.9 


12.6 
31.3 


8.9 
28.4 


106.9 
108.4 

53.4 
63.1 

21.7 
22.0 
24.0 
25.1 
24.9 
24.6 
25.4 
25.1 
25.1 
27.8 
20.4 
21.7 

24.7 
26.3 

13.9 
29.3 

23.7 
29.5 

21.6 
28.8 

20.0 
21.6 

62.4 
63.0 

17.6 
33.5 


5001 
5001 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUI>)>LY1NG 
DATA 

COLUSA  COUNTY  5-21.04    (Continued) 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04   (Continued) 

14N/02W-16N02M 

118.0 

10-27-70 

59.3 

58.7 

5050 

16N/01W-20F01M 

59.0 

10-28-70 

22.7 

36.3 

5050 

U-23-70 

57.7 

60.3 

5050 

3-03-71 

14.4 

44.6 

5050 

12-22-70 

55.9 

62.1 

5050 

1-21-71 

54.9 

63.1 

5050 

16N/02W-09R01M 

50.0 

10-28-70 

10.9 

39.1 

5050 

2-23-71 

54.7 

63.3 

5050 

3-03-71 

6.7 

43.3 

5050 

3-24-71 

55.5 

62.5 

5050 

4-27-71 

54.7 

63.3 

5050 

16N/02W-24N01M 

56.0 

10-28-70 

17.5 

38.5 

5050 

5-27-71 

56.5 

61.5 

5050 

3-03-71 

12.6 

43.4 

5050 

6-24-71 

61.0 

57.0 

5050 

7-27-71 

62.5 

55.5 

5050 

16N/02W-25B02M 

53.0 

10-28-70 

15.0 

38.0 

5050 

8-26-71 

63.8 

54.2 

5050 

11-23-70 

14.7 

38.3 

5050 

9-28-71 

63.2 

54.8 

5050 

12-22-70 
1-21-71 

11.1 
10.2 

41.9 
42.8 

5050 
5050 

14N/02W-23P01M 

89.0 

10-06-70 

58.8 

30.2 

5001 

2-23-71 

10.2 

42.8 

5050 

3-09-71 

48.4 

40.6 

5001 

3-24-71 
4-27-71 

11.0 
13.0 

42.0 
40.0 

5050 
5050 

14N/02W-29J01M 

160.0 

10-27-70 

99.8 

60.2 

5050 

5-27-71 

14.4 

38.6 

5050 

3-02-71 

93.6 

66.4 

5050 

6-24-71 
7-27-71 

16.7 
17.3 

36.3 
35.7 

5050 
5050 

14N/02W-31N02M 

283.0 

10-05-70 

258.4 

24.6 

5001 

8-26-71 

17.8 

35.2 

5050 

3-08-71(6)  255.3 

27.7 

5001 

9-28-71 

16.0 

37.0 

5050 

14N/02W-34N01M 

159.1 

10-05-70 

91.6 

67.5 

5001 

16N/02W-26L01M 

47.0 

10-28-70 

6.5 

40.5 

5050 

3-08-71 

83.5 

75.6 

5001 

3-03-71 

4.0 

43.0 

5050 

14N/02W-36D01M 

94.0 

10-06-70 

93.8 

0.2 

5001 

16N/03W-01A01M 

62.8 

10-28-70 

3.8 

59.0 

5050 

3-09-71 

63.4 

30.6 

5001 

3-03-71 

5.5 

57.3 

5050 

14N/02W-36N02M 

110.5 

10-06-70 

89.0 

21.5 

5001 

16N/03W-13E02M 

63.0 

10-28-70 

4.8 

58.2 

5050 

• 

3-09-71 

79.6 

30.9 

5001 

3-03-71 

2.6 

60.4 

5050 

14N/03W-01K01M 

122.0 

10-27-70 

48.5 

73.5 

5050 

16N/03W-20P01M 

91.0 

10-27-70 

6.6 

84.4 

5050 

3-02-71 

45.3 

76.7 

5050 

11-23-70 
12-22-70 

7.0 
5.5 

84.0 
85.5 

5050 
5050 

14N/03W-11A01M 

136.0 

10-27-70 

69.6 

66.4 

5050 

1-21-71 

5.9 

85.1 

5050 

3-02-71 

62.0 

74.0 

5050 

2-23-71 
3-24-71 

7.2 
7.0 

83.8 
84.0 

5050 
5050 

14N/03W-11G01M 

140.0 

10-27-70 

76.1 

63.9 

5050 

4-27-71 

3.0 

88.0 

5050 

3-02-71 

69.7 

70.3 

5050 

5-27-71 
6-24-71 

2.7 
2.8 

88.3 
88.2 

5050 
5050 

14N/03W-11H01M 

135.0 

10-27-70 

68.3 

66.7 

5050 

7-27-71 

2.4 

88.6 

5050 

3-02-71 

62.0 

73.0 

5050 

8-26-71 
9-28-71 

2.0 
6.0 

89.0 
85.0 

5050 
5050 

14N/03W-12F02M 

123.0 

10-05-70 

57.4 

65.6 

5001 

3-08-71 

49.9 

73.1 

5001 

16N/03W-35N02M 

73.0 

10-27-70 
3-02-71 

11.8 
8.0 

61.2 
65.0 

5050 
5050 

14N/03W-14Q02M 

171.0 

10-27-70 

156.7 

14.3 

5050 

3-02-71 

133.7 

37.3 

5050 

16N/04W-11A01M 

139.5 

10-27-70 
3-02-71 

14.5 
16.3 

125.0 
123.2 

3050 
5050 

14N/03W-24C01M 

170.0 

10-05-70 

110.4 

59.6 

5001 

3-08-71 

105.8 

64.2 

5001 

16N/04W-23E01M 

148.0 

10-27-70 
3-02-71 

6.3 

1.5 

141.7 
146.5 

5050 
5050 

14N/03W-36B01M 

275.0 

10-05-70 

(9) 

5001 

3-08-71 

112.0 

163.0 

5001 

17N/01W-06R01M 

70.0 

10-29-70 
3-03-71 

19.2 
13.9 

50.8 
56.1 

5050 

5050 

15N/02W-13H01M 

39.0 

10-28-70 

4.9 

34.1 

5050 

3-02-71 

3.2 

35.8 

5050 

17N/02W-30F01M 

60.0 

10-28-70 
3-03-71 

6.6 

7.4 

53.4 
52.6 

5050 
5050 

15N/02W-20A01M 

63.1 

10-28-70 

1.9 

61.2 

5050 

3-02-71 

1.9 

61.2 

5050 

17N/02W-34R02M 

60.0 

10-28-70 
3-03-71 

16.5 
12.3 

43.5 
47.7 

5050 
5050 

15N/03W-18J01M 

118.5 

10-06-70 

7.9 

110.6 

5001 

3-08-71 

7.9 

U0.6 

5001 

17N/03W-10C01M 

94.2 

10-27-70 
3-02-71 

6.6 
7.1 

87.6 
87.1 

5050 
5050 

15N/03W-27G01M 

111.4 

10-05-70 

9.4 

102.0 

5001 

3-08-71 

16.6 

94.8 

5001 

17N/03W-18H01M 

125.0 

10-27-70 
3-02-71 

12.2 
9.0 

112.8 
116.0 

5050 
5050 

15N/03W-32B01M 

150.0 

10-05-70 

29.8 

120.2 

5001 

3-08-71 

30.6 

119.4 

5001 

17N/03W-29B01M 

115.0 

10-27-70 
3-02-71 

8.1 
10.9 

106.9 
104.1 

5050 
5050 

15N/03W-33N02M 

164.0 

10-27-70 

61.4 

102.6 

5050 

11-23-70 

58.8 

105.2 

5050 

17N/03W-31N01M 

121.5 

10-27-70 

5.4 

116.1 

5050 

12-22-70 

57.3 

106.7 

5050 

3-02-71 

6.8 

114.7 

5050 

1-21-71 

56.2 

107.8 

5050 

2-23-71 

55.4 

108.6 

5050 

17N/03W-33N01M 

101.0 

10-27-70 

6.3 

94.7 

5050 

3-24-71 

59.8 

104.2 

5050 

3-10-71 

9.0 

92.0 

5050 

4-27-71 

55.2 

108.8 

5050 

5-27-71 

60.9 

103.1 

5050 

17N/04W-25G01M 

127.0 

10-27-70 

14.5 

112.5 

5050 

6-24-71 

67.4 

96.6 

5050 

3-02-71 

13.4 

113.6 

5050 

7-27-71 

85.7 

78.3 

5050 

8-26-71 

84.8 

79.2 

5050 

17N/04W-34G01M 

175.0 

10-27-70 

11.3 

163.7 

5050 

9-28-71 

63.0 

101.0 

5050 

3-02-71 

8.4 

166.6 

5050 

15N/04W-14J01M 

155.7 

10-06-70 

15.3 

140.4 

5001 

18N/01W-32P01M 

76.0 

10-29-70 

19.6 

56.4 

5050 

3-08-71 

13.3 

142.4 

5001 

3-03-71 

14.1 

61.9 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

COLUSA  COUNTY   5-21. 

D4    (Continued) 

SUTTER  COUNTY   5-21. 

05    (Continued) 

18N/01W-35K01M 

60.0 

10-29-70 

3.5 

56.5 

5050 

11N/04E-34N01M 

25.0 

10-19-70 

20.3 

4.7 

5050 

3-03-71 

3.9 

56.1 

5050 

3-17-71 

18.3 

6.7 

5050 

18N/02W-19A01M 

78.1 

10-28-70 

3.5 

74.6 

5050 

11N/04E-35J01M 

39.0 

10-21-70 

69.8 

-30.8 

5102 

3-03-71 

4.5 

73.6 

5050 

3-22-71 

59.4 

-20.4 

5102 

18N/02W-36B01M 

73.0 

10-28-70 

10.5 

62.5 

5050 

12N/01E-01A01M 

26.9 

10-15-70 

5.8 

21.1 

5102 

3-03-71 

7.6 

65.4 

5050 

3-24-71 

4.5 

22.4 

5102 

12N/02E-11P02M 

20.0 

10-15-70 

6.1 

13.9 

5102 

SUTTER  COUNTY   5-21.05 

3-24-71 

7.6 

12.4 

5102 

10N/04E-02K01M 

25.0 

10-19-70 

37.7 

-12.7 

5050 

12N/02E-20P01M 

25.0 

10-15-70 

11.8 

13.2 

5102 

10-21-70 

37.6 

-12.6 

5102 

3-24-71 

5.0 

20.0 

5102 

3-17-71 

32.7 

-7.7 

5050 

3-22-71 

30.9 

-5.9 

5102 

12N/02E-23K01M 

20.0 

10-15-70 
10-20-70 

4.0 
4.9 

16.0 
15.1 

5102 
5050 

10N/04E-12A01M 

43.1 

10-21-70 

65.6 

-22.5 

5102 

3-18-71 

4.1 

15.9 

5050 

3-22-71 

59.4 

-16.3 

5102 

3-24-71 

4.1 

15.9 

5102 

11N/03E-01D01M 

25.6 

10-20-70 

8.8 

16.8 

5102 

12N/03E-12C01M 

29.5 

10-15-70 

9.8 

19.7 

5102 

3-22-71 

5.9 

19.7 

5102 

3-24-71 

8.5 

21.0 

5102 

11N/03E-03C02M 

26.4 

10-20-70 

10.4 

16.0 

5102 

12N/03E-23N01M 

30.0 

10-20-70 

(1) 

5102 

3-22-71 

6.0 

20.4 

5102 

3-22-71 

7.2 

22.8 

5102 

11N/03E-08N01M 

18.0 

10-20-70 

(4) 

5050 

12N/03E-24A01M 

24.5 

10-20-70 

13.3 

11.2 

5102 

3-18-71 

3.5 

14.5 

5050 

3-22-71 

5.0 

19.5 

5102 

11N/03E-10N01M 

28.5 

10-20-70 

14.7 

13.8 

5102 

12N/03E-24Q01M 

30.0 

10-20-70 

12.3 

17.7 

5102 

3-22-71 

7.0 

21.5 

5102 

3-22-71 

(3) 

5102 

11N/03E-15C01M 

28.7 

10-20-70 

14.3 

14.4 

5102 

12N/03E-30H01M 

18.8 

10-15-70 

4.6 

14.2 

5102 

3-22-71 

6.2 

22.5 

5102 

3-24-71 

(9) 

5102 

11N/03E-20H03M 

27.0 

10-15-70 

10.6 

16.4 

5102 

12N/04E-02B01M 

56.0 

10-20-70 

13.4 

42.6 

5401 

3-24-71 

5.7 

21.3 

5102 

3-20-71 

11.4 

44.6 

5401 

11N/03E-22H01M 

27.0 

10-20-70 

17.1 

9.9 

5102 

12N/04E-03R01M 

52.0 

10-20-70 

16.7 

35.3 

5102 

3-22-71 

(4) 

5102 

3-22-71 

14.3 

37.7 

5102 

11N/04E-01M02M 

45.5 

10-19-70 

34.7 

10.8 

5050 

12N/04E-05R04M 

41.0 

10-20-70 

20.0 

21.0 

5401 

3-17-71 

29.3 

16.2 

5050 

3-20-71 

16.3 

24.7 

5401 

11N/04E-01M03M 

46.3 

10-21-70 

35.1 

11.2 

5102 

12N/04E-08D03M 

34.0 

10-20-70 

-  29.0 

5.0 

5401 

3-22-71 

30.8 

15.5 

5102 

3-20-71 

9.4 

24.6 

5401 

11N/04E-03P02M 

35.0 

10-21-70 

34.1 

0.9 

5102 

12N/04E-10D02M 

48.0 

10-17-70 

12.1 

35.9 

5401 

3-22-71 

23.1 

11.9 

5102 

3-20-71 

10.0 

38.0 

5401 

11N/04E-05B02M 

26.8 

10-21-70 

6.9 

19.9 

5401 

12N/04E-13C01M 

50.7 

10-20-70 

14.7 

36.0 

5102 

3-20-71 

5.1 

21.7 

5401 

3-22-71 

13.5 

37.2 

5102 

11N/04E-06B01M 

23.9 

10-20-70 

6.7 

17.2 

5102 

12N/04E-14P01M 

41.0 

10-20-70 

6.2 

34.8 

5102 

10-20-70 

6.6 

17.3 

5050 

3-22-71 

4.3 

36.7 

5102 

3-17-71 

3.7 

20.2 

5050 

3-22-71 

4.2 

19.7 

5102 

12N/04E-15M01M 

41.0 

10-17-70 
3-20-71 

8.8 

5.1 

32.2 
35.9 

5401 
5401 

11N/04E-09D02M 

28.0 

10-20-70 

14.5 

13.5 

5050 

3-17-71 

10.9 

17.1 

5050 

12N/04E-16A04M 

40.0 

10-17-70 
3-20-71 

11.3 
9.0 

28.7 
31.0 

5401 
5401 

11N/04E-11C02M 

41.9 

10-21-70 

32.3 

9.6 

5102 

3-22-71 

28.0 

13.9 

5102 

12N/04E-17D01M 

32.0 

10-20-70 
3-20-71 

13.3 
11.4 

18.7 
20.6 

5401 
5401 

11N/04E-13D01M 

47.4 

10-21-70 

(1) 

5102 

3-22-71 

49.4 

-2.0 

5102 

12N/04E-17J01M 

32.0 

10-19-70 
10-20-70 

10.2 
11.0 

21.8 
21.0 

5050 
5102 

11N/04E-13R01M 

50.0 

10-21-70 

(2) 

5401 

3-17-71 

6.7 

25.3 

5050 

3-20-71 

(2) 

5401 

3-22-71 

6.6 

25.4 

5102 

11N/04E-15C01M 

30.9 

10-21-70 

33.3 

-2.4 

5102 

12N/04E-18D01M 

31.4 

10-20-70 

18.1 

13.3 

5102 

3-22-71 

22.1 

8.8 

5102 

3-22-71 

8.4 

23.0 

5102 

11N/04E-15Q01M 

33.1 

10-21-70 

(4) 

5401 

12N/04E-20C01M 

32.0 

10-20-70 

12.6 

19.4 

5401 

3-20-71 

36.3 

-3.2 

5401 

3-20-71 

(9) 

5401 

11N/04E-19E02M 

29.0 

10-21-70 

12.7 

16.3 

5102 

12N/04E-20P01M 

29.0 

10-20-70 

11.2 

17.8 

5401 

3-22-71 

10.8 

18.2 

5102 

3-20-71 

6.3 

22.7 

5401 

11N/04E-23J01M 

41.0 

10-21-70 

69.3 

-28.3 

5102 

12N/04E-24M02M 

52.0 

10-17-70 

16.0 

36.0 

5401 

3-22-71 

62.6 

-21.6 

5102 

3-10-71 

14.6 

37.4 

5401 

11N/04E-24R01M 

47.0 

10-21-70 

75.4 

-28.4 

5401 

12N/04E-28H01M 

36.0 

10-20-70 

6.2 

29.8 

5102 

3-20-71 

66.4 

-19.4 

5401 

3-22-71 

5.3 

30.7 

5102 

11N/04E-33J01M 

25.6 

10-21-70 

22.0 

3.6 

5102 

12N/04E-33L0U1 

31.0 

10-21-70 

13.3 

17.7 

5102 

3-22-71 

15.5 

10.1 

5102 

3-22-71 

5.6 

25.4 

5102 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SUTTER  COUNTY  5-21. 

)5    (Continued) 

SUTTER  COUNTY  5-21.05    (Continued) 

12N/04E-34H01M 

38.0 

10-17-70 

12.7 

25.3 

5401 

13N/0AE-26R01M 

59.0 

10-20-70 

30.5 

28.5 

5102 

3-20-71 

6.7 

31.3 

5401 

3-22-71 

24.0 

35.0 

5102 

12N/04E-35H01M 

48.4 

10-30-70 

27.4 

21.0 

5050 

13N/04E-28R01M 

48.0 

10-20-70 

29.9 

18.1 

5401 

11-30-70 

26.8 

21.6 

5050 

3-20-71 

20.5 

27.5 

5401 

12-30-70 

24.8 

23.6 

5050 

1-28-71 

24.2 

24.2 

5050 

13N/04E-29A02M 

40.0 

10-20-70 

17.7 

22.3 

5401 

2-28-71 

24.2 

24.2 

5050 

3-20-71 

9.8 

30.2 

5401 

3-31-71 

24.5 

23.9 

5050 

13N/04E-29F01M 

39.0 

10-20-70 

18.9 

20.1 

5102 

12N/04E-35H02M 

48.4 

10-21-70 
3-22-71 

28.0 
23.3 

20.4 
25.1 

5102 
5102 

13N/04E-31R01M 

35.0 

3-22-71 
10-20-70 

10.5 
(5) 

28.5 

5102 
5401 

12N/04E-36Q01M 

48.0 

10-21-70 
3-25-71 

32.8 
31.2 

15.2 
16.8 

5102 
5102 

3-20-71 

(5) 

5401 

13N/04E-32G01M 

45.0 

10-20-70 

20.4 

24.6 

5401 

13N/01E-01J01M 

39.0 

10-15-70 
3-24-71 

11.1 
1.3 

27.9 
37.7 

5102 
5102 

3-20-71 

15.3 

29.7 

5401 

13N/04E-36E01M 

60.0 

10-19-70 

28.2 

31.8 

5050 

13N/01E-12J02M 

38.0 

10-15-70 

15.7 

22.3 

5102 

10-20-70 

(8) 

5102 

3-24-71 

11.6 

26.4 

5102 

3-16-71 
3-22-71 

22.6 
22.0 

37-4 
38.0 

5050 
5102 

13N/01E-23B01M 

35.6 

10-15-70 

14.0 

21.6 

5102 

3-24-71 

9.8 

25.8 

5102 

13N/05E-08E01M 

78.0 

10-16-70 
3-16-71 

40.0 
33.9 

38.0 
44.1 

5102 
5102 

13N/02E-23B02M 

26.0 

10-20-70 

5.7 

20.3 

5050 

3-18-71 

5.2 

20.8 

5050 

13N/05E-09R01M 

83.5 

10-16-70 
3-16-71 

25.0 
21.2 

58.5 
62.3 

5102 
5102 

13N/02E-34M0m 

21.0 

10-15-70 

7.8 

13.2 

5102 

10-20-70 

7.6 

13.4 

5050 

13N/05E-17G01M 

74.0 

10-20-70 

(3) 

5401 

3-18-71 

8.2 

12.8 

5050 

3-20-71 

16.4 

57.6 

5401 

3-24-71 

6.8 

14.2 

5102 

13N/05E-17R01M 

70.0 

10-16-70 

22.8 

47.2 

5102 

13N/03E-02H01M 

42.9 

10-15-70 
3-24-71 

13.8 
15.6 

29.1 
27.3 

5102 
5102 

3-16-71 

20.2 

49.8 

5102 

13N/05E-18C01M 

69.6 

3-20-71 

20.5 

49.1 

5401 

13N/03E-04J01M 

38.0 

10-23-70 

(1) 

5102 

3-25-71 

8.8 

29.2 

5102 

13N/05E-21R03M 

80.0 

10-20-70 
3-20-71 

21.2 
20.0 

58.8 
60.0 

5401 
5401 

13N/03E-06K01M 

33.7 

10-10-70 

(4) 

5102 

3-25-71 

7.5 

26.2 

5102 

13N/05E-28N01M 

80.2 

10-20-70 
3-22-71 

44.2 
23.2 

36.0 
57.0 

5102 
5102 

13N/03E-08M02M 

33.0 

10  23-70 

4.9 

28.1 

5102 

3-25-71 

5.0 

28.0 

5102 

13N/05E-30A01M 

70.5 

10-20-70 
3-22-71 

25.9 
23.4 

44.6 
47.1 

5102 
5102 

13N/03E-13D01M 

38.8 

10-15-70 

(9) 

5102 

3-24-71 

8.6 

30.2 

5102 

13N/05E-31K01M 

68.0 

10-20-70 
3-21-71 

19.4 
18.9 

48.6 
49.1 

5401 
5401 

13N/03E-14C02M 

36.0 

10-15-70 

9.3 

26.7 

5102 

3-24-71 

6.3 

29.7 

5102 

14N/01E-02B01M 

36.7 

10-14-70 
3-24-71 

6.6 
4.9 

30.1 
31.8 

5102 
5102 

13N/03E-16A01M 

34.6 

10-23-70 

8.4 

26.2 

5102 

3-25-71 

5.7 

28.9 

5102 

14N/01E-08A06M 

39.0 

10-14-70 
3-24-71 

(4) 
4.8 

34.2 

5102 
5102 

13N/03E-23K01M 

35.0 

10-15-70 

8.8 

26.2 

5102 

10-20-70 

8.5 

26.5 

5050 

14N/01E-14G01M 

37.0 

10-14-70 

5.3 

31.7 

5102 

3-18-71 

6.8 

28.2 

5050 

10-20-70 

6.2 

30.8 

5050 

3-24-71 

7.5 

27.5 

5102 

3-18-71 
3-24-71 

3.1 
5.1 

33.9 
31.9 

5050 
5102 

13N/03E-24D01M 

36.2 

10-15-70 

10.4 

25.8 

5102 

3-24-71 

5.9 

30.3 

5102 

14N/01E-24Q01M 

37.0 

10-14-70 
3-24-71 

7.1 
8.9 

29.9 
28.1 

5102 
5102 

13N/q3E-32N01M 

23.0 

10-20-70 

4.8 

18.2 

5050 

3-18-71 

4.9 

18.1 

5050 

14N/02E-14B01M 

38.0 

10-23-70 
3-23-71 

4.4 
6.5 

33.6 
31.5 

5102 
5102 

13N/03E-35K02M 

33.0 

10-15-70 

8.7 

24.3 

5102 

3-24-71 

7.3 

25.7 

5102 

14N/02E-17A02M 

34.0 

10-14-70 
3-24-71 

9.1 
6.3 

24.9 
27.7 

5102 
5102 

13N/04E-13D01M 

62.0 

10-16-70 

21.5 

40.5 

5401 

3-16-71 

18.2 

43.8 

5401 

14N/02E-26R01M 

33.0 

10-23-70 
3-25-71 

4.8 
6.5 

28.2 
26.5 

5102 
5102 

13N/04E-13R01M 

69.1 

10-16-70 

27.7 

41.4 

5102 

3-16-71 

25.7 

43.4 

5102 

14N/02E-31K01M 

31.0 

10-15-70 
3-24-71 

9.5 
5.1 

21.5 
25.9 

5102 
5102 

X3N/04E-16N01M 

43.4 

10-20-70 

20.4 

23.0 

5102 

3-22-71 

12.0 

31.4 

5102 

14N/03E-05C01M 

49.1 

10-23-70 
3-23-71 

29.4 
23.3 

19.7 
25.8 

5102 
5102 

13N/04E-22D01M 

50.0 

10-20-70 

24.0 

26.0 

5401 

3-20-71 

17.7 

32.3 

5401 

14N/03E-10P03M 

48.0 

10-23-70 
3-25-71 

31.0 
26.9 

17.0 
21.1 

5102 
5102 

13N/04E-22G01M 

54.5 

10-20-70 

29.8 

24.7 

5102 

3-22-71 

22.3 

32.2 

5102 

14N/03E-14E02M 

47.0 

10-23-70 
3-23-71 

25.9 
15.8 

21.1 
31.2 

5102 
5102 

13N/04E-23A02M 

57.0 

10-20-70 

18.8 

38.2 

5401 

3-20-71 

16.0 

41.0 

5401 

14N/03E-17A03M 

46.0 

10-20-70 
3-18-71 

29.4 
27.1 

16.6 
18.9 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SUTTER  COUNTY   5-21.05    (Continued) 

SUTTER  COUNTY   5-21.05    (Continued) 

14N/03E-18D01M 

41.0 

10-23-70 

7.6 

33.4 

5102 

16N/02E-26Q01M 

67.0 

10-14-70 

14.8 

52.2 

5102 

3-23-71 

5.2 

35.8 

5102 

3-26-71 

12.8 

54.2 

5102 

14N/03E-22B02M 

46.6 

10-23-70 

20.7 

25.9 

5102 

16N/03E-07D02M 

73.0 

10-14-70 

10.7 

62.3 

5102 

3-23-71 

18.0 

28.6 

5102 

3-26-71 

8.2 

64.8 

5102 

14N/03E-31B01M 

38.0 

10-23-70 

9.3 

28.7 

5102 

16N/03E-21DO1M 

69.5 

10-14-70 

9.8 

59.7 

5102 

3-25-71 

6.1 

31.9 

5102 

3-26-71 

8.2 

61.3 

5102 

14N/03E-33C01M 

38.6 

10-20-70 

10.3 

28.3 

5050 

16N/03E-21D02M 

70.0 

10-20-70 

10.5 

59.5 

5050 

3-18-71 

9.1 

29.5 

5050 

3-17-71 

10.5 

59.5 

5050 

15N/01E-12A01M 

98.0 

3-23-71 

(9) 

5102 

16N/03E-33J02M 

65.4 

10-14-70 
3-26-71 

24.2 
19.6 

41.2 
45.8 

5102 
5102 

15N/01E-13A01M 

56.0 

10-14-70 

24.3 

31.7 

5102 

3-23-71 

18.8 

37.2 

5102 

17N/01E-25J01M 

75.5 

10-14-70 
3-24-71 

40.1 
24.6 

35.4 
50.9 

5102 
5102 

15N/01E-14F01M 

51.0 

10-14-70 

18.8 

32.2 

5102 

3-24-71 

12.0 

39.0 

5102 

17N/01E-33G01M 

68.0 

10-14-70 
3-24-71 

20.3 
17.1 

47.7 
50.9 

5102 
5102 

15N/01E-16R0U1 

40.5 

10-14-70 

8.4 

32.1 

5102 

10-20-70 

8.3 

32.2 

5050 

17N/02E-31A01M 

86.0 

10-14-70 

44.3 

41.7 

5102 

3-18-71 

5.7 

34.8 

5050 

3-26-71 

30.3 

55.7 

5102 

3-24-71 

5.6 

34.9 

5102 

17N/02E-34A01M 

74.6 

10-14-70 

6.1 

68.5 

5102 

15N/02E-10D02M 

71.0 

10-14-70 

29.9 

41.1 

5102 

10-20-70 

4.4 

70.2 

5050 

3-23-71 

24.0 

47.0 

5102 

3-17-71 
3-26-71 

4.6 
5.7 

70.0 
68.9 

5050 
5102 

15N/02E-22D01M 

46.0 

10-20-70 

8.6 

37.4 

5050 

3-18-71 

8.8 

37.2 

5050 

17N/03E-30N01M 

77.8 

10-14-70 
3-26-71 

10.8 
7.8 

67.0 
70.0 

5102 
5102 

15N/02E-24B01M 

51.0 

10-17-70 

12.3 

38.7 

5102 

3-23-71 

11.2 

39.8 

5102 

17N/03E-33P01M 

77.0 

10-14-70 
3-26-71 

12.9 
9.7 

64.1 
67.3 

5102 
5102 

15N/02E-25A01M 

48.0 

10-17-70 

(4) 

5102 

15N/02E-28D02M 

40.0 

3-23-71 

7.0 

33.0 

5102 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

15N/02E-35D01M 

42.5 

10-17-70 

7.5 

35.0 

5102 

13N/04E-01Q01M 

62.0 

10-17-70 

50.3 

11.7 

5103 

3-23-71 

6.5 

36.0 

5102 

3-15-71 

36.2 

25.8 

5103 

15N/02E-36A01M 

44.5 

10-23-70 

10.2 

34.3 

5102 

13N/04E-02C01M 

65.0 

10-17*70 

68.7 

-3.7 

5103 

3-23-71 

8.0 

36.5 

5102 

3-15-71 

52.3 

12.7 

5103 

15N/03E-05D02M 

59.6 

10-14-70 

18.2 

41.4 

5102 

13N/04E-04H01M 

56.0 

10-17-70 

55.1 

0.9 

5103 

3-25-71 

8.6 

51.0 

5102 

3-15-71 

42.6 

13.4 

5103 

15N/03E-10G01M 

61.0 

10-14-70 

27.0 

34.0 

5102 

13N/04E-07E01M 

38.7 

10-22-70 

13.5 

25.2 

5103 

3-26-71 

(2) 

5102 

3-15-71 

10.0 

28.7 

5103 

15N/03E-15H04M 

59.0 

10-14-70 

24.8 

34.2 

5102 

13N/04E-09R01M 

49.0 

10-17-70 

(1) 

5103 

3-26-71 

22.2 

36.8 

5102 

3-15-71 

33.8 

15.2 

5103 

15N/03E-17B02M 

55.0 

10-17-70 

26.5 

28.5 

5102 

13N/04E-17P01M 

41.1 

10-22-70 

15.4 

25.7 

5103 

3-23-71 

21.6 

33.4 

5102 

3-15-71 

10.7 

30.4 

5103 

15N/03E-20R01M 

52.7 

10-17-70 

27.9 

24.8 

5102 

13N/04E-20B02M 

41.3 

10-22-70 

17.3 

24.0 

5050 

3-23-71 

22.6 

30.1 

5102 

3-16-71 

10.0 

31.3 

5050 

15N/03E-21H02M 

51.0 

10-15-70 

26.7 

24.3 

5102 

13N/05E-04J01M 

83.0 

10-17-70 

31.8 

51.2 

5103 

10-20-70 

27.2 

23.8 

5050 

3-15-71 

23.6 

59.4 

5103 

3-17-71 

23.7 

27.3 

5050 

3-23-71 

23.5 

27.5 

5102 

13N/05E-06E01M 

62.8 

10-17-70 
3-15-71 

51.0 
40.9 

11.8 
21.9 

5103 
5103 

15N/03E-26M01M 

51.2 

10-15-70 

25.4 

25.8 

5102 

3-25-71 

17.7 

33.5 

5102 

13N/05E-08B01M 

76.1 

10-17-70 
3-15-71 

27.7 
21.6 

48.4 
54.5 

5103 
5103 

15N/03E-33N0AM 

48.0 

10-23-70 

29.8 

18.2 

5102 

3-23-71 

25.1 

22.9 

5102 

14N/03E-12F01M 

52.0 

10-22-70 
3-15-71 

29.4 
21.3 

22.6 
30.7 

5103 
5103 

I5N/03E-34L01M 

52.0 

10-15-70 

30.5 

21.5 

5102 

3-25-71 

26.2 

25.8 

5102 

14N/03E-24B01M 

48.2 

10-22-70 
3-15-71 

37.7 
28.6 

10.5 
19.6 

5103 
5103 

15N/01W-25A01M 

50.0 

10-14-70 

(4) 

5102 

3-24-71 

6.9 

43.1 

5102 

14N/03E-25C02M 

48.0 

10-22-70 
3-15-71 

28.7 
21.7 

19.3 
26.3 

5103 
5103 

16N/01E-08C01M 

58.0 

10-14-70 

15.6 

42.4 

5102 

3-24-71 

8.4 

49.6 

5102 

14N/03E-36C02M 

50.0 

10-22-70 
3-15-71 

19.0 
9.0 

31.0 
41.0 

5103 
5103 

16N/01E-18K01M 

78.0 

10-14-70 

38.9 

39.1 

5102 

3-24-71 

(6) 

5102 

14N/04E-05J02M 

62.0 

10-27-70 
3-17-71 

62.3 
(2) 

-0.3 

5103 
5103 

16N/01E-31H01M 

71.0 

10-14-70 

34.3 

36.7 

5102 

3-24-71 

26.6 

44.4 

5102 

14N/04E-11H01M 

71.5 

10-19-70 
3-16-71 

(1) 
87.3 

-15.8 

5103 
5103 

16N/02E-02Q01M 

71.0 

10-14-70 
3-26-71 

6.2 
5.9 

64.8 
65.1 

5102 
5102 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

14N/04E-13C01M 

73.1 

10-19-70 

98.5 

-25.4 

5103 

14N/05E-30Q01M 

77.2 

6-30-71 

91.9 

-14.7 

5050 

3-16-71 

84.5 

-11.4 

5103 

(Continued) 

7-30-71 
8-30-71 

94.4 
96.5 

-17.2 
-19.3 

5050 
5050 

14N/04E-15C05M 

64.0 

10-19-70 
10-20-70 

(4) 
70.3 

-6.3 

5103 
5050 

9-29-71 

91.1 

-13.9 

5050 

3-16-71 

64.2 

-0.2 

5050 

14N/05E-34G01M 

108.0 

10-19-70 
3-17-71 

77.6 
71.5 

30.4 
36.5 

5050 
5050 

14N/04E-18C01M 

51.5 

10-22-70 

58.8 

-7.3 

5103 

3-15-71 

32.9 

18.6 

5103 

15N/03E-01D05M 

66.0 

10-20-70 
3-17-71 

21.6 
15.4 

44.4 
50.6 

5050 
5050 

14N/04E-20H01M 

42.0 

10-22-70 

38.0 

4.0 

5103 

3-15-71 

29.3 

12.7 

5103 

15N/03E-11C02M 

60.0 

10-27-70 
3-17-71 

22.7 
13.5 

37.3 
46.5 

5103 
5103 

14N/04E-23A01M 

71.0 

10-22-70 

92.2 

-21.2 

5103 

3-24-71 

80.8 

-9.8 

5103 

15N/03E-13F01M 

56.0 

10-21-70 
3-17-71 

20.2 
15.7 

35.8 
40.3 

5050 
5050 

14N/04E-24P01M 

69.0 

10-19-70 

92.4 

-23.4 

5103 

3-24-71 

90.6 

-21.6 

5103 

15N/03E-25J01M 

57.0 

10-19-70 
3-16-71 

19.7 
19.7 

37.3 
37.3 

5103 
5103 

14N/04E-28R01M 

58.7 

10-22-70 

53.4 

5.3 

5103 

3-15-71 

48.6 

10.1 

5103 

15N/04E-04R01M 

85.4 

10-19-70 
3-17-71 

36.7 
32.7 

48.7 
52.7 

5103 
5103 

14N/04E-30F01M 

44.0 

10-22-70 

30.2 

13.8 

5103 

3-15-71 

25.7     • 

18.3 

5103 

15N/04E-07H01M 

69.0 

10-22-70 
3-17-71 

17.1 
15.9 

51.9 

53.1 

5103 
5103 

14N/04E-30K01M 

45.0 

10-22-70 

31.6 

13.4 

5103 

3-15-71 

22.3 

22.7 

5103 

15N/04E-13A01M 

89.0 

10-19-70 
3-17-71 

65.1 
52.5 

23.9 
36.5 

5050 
5050 

14N/04E-30N01M 

45  J) 

10-20-70 

25.5 

19.5 

5050 

3-16-71 

21.1 

23.9 

5050 

15N/04E-15A01M 

78.5 

10-19-70 
3-17-71 

38.9 
29.9 

39.6 
48.6 

5103 
5103 

14N/04E-32M01M 

49.0 

10-22-70 

26.3 

22.7 

5103 

3-15-71 

22.8 

26.2 

5103 

15N/04E-15R01M 

81.0 

10-19-70 
3-17-71 

44.8 
46.8 

36.2 
34.2 

5103 
5103 

14N/04E-35N01M 

62.0 

10-17-70 

71.5 

-9.5 

5103 

3-15-71 

57.4 

4.6 

5103 

15N/04E-16P01M 

76.3 

10-19-70 
3-17-71 

39.7 
37.1 

36.6 
39.2 

5103 
5103 

14N/04E-36CX)1M 

68.8 

10-17-70 

76.8 

-8.0 

5103 

3-15-71 

68.1 

0.7 

5103 

15N/04E-20E01M 

71.0 

10-19-70 
3-17-71 

31.0 
29.5 

40.0 
41.5 

5103 
5103 

14N/05E-05A01M 

89.2 

10-19-70 

100.3 

-11.1 

5103 

3-17-71 

95.5 

-6.3 

5103 

15N/04E-22P01M 

72.0 

10-19-70 
3-17-71 

61.2 
(8) 

10.8 

5103 
5103 

14N/05E-06B01M 

77.8 

10-19-70 

102.9 

-25.1 

5103 

3-17-71 

88.3 

-10.5 

5103 

15N/04E-23A01M 

83.0 

10-19-70 
3-17-71 

(1) 
60.6 

22.4 

5103 
5103 

14N/05E-08R01M 

88.9 

10-19-70 

(1) 

5103 

3-16-71 

98.1 

-9.2 

5103 

15N/04E-24A01M 

86.3 

10-19-70 
3-17-71 

(7) 
86.6 

-0.3 

5050 
5050 

14N/05E-12N01M 

121.0 

10-19-70 

11.3 

109.7 

5050 

3-16-71 

6.8 

114.2 

5050 

15N/04E-24B01M 

85.0 

10-19-70 
3-17-71 

97.2 
83.1 

-12.2 
1.9 

5050 
5050 

14N/05E-13C01M 

121.0 

10-19-70 

27.7 

93.3 

5050 

3-16-71 

24.2 

96.8 

5050 

15N/04E-24H01M 

80.0 

10-19-70 
3-17-71 

(1) 
89.0 

-9.0 

5050 
5050 

14N/05E-15C01M 

106.0 

10-19-70 

116.1 

-10.1 

5050 

3-16-71 

99.7 

6.3 

5050 

15N/04E-24M01M 

79.0 

10-19-70 
3-17-71 

80.6 
73.8 

-1.6 
5.2 

5050 
5050 

14N/05E-16CM2M 

98.0 

10-19-70 

121.0 

-23.0 

5103 

3-16-71 

97.8 

0.2 

5103 

15N/04E-25L02M 

78.0 

10-19-70 
3-17-71 

96.2 
86.8 

-18.2 
-8.8 

5103 
5103 

14N/05E-18A01M 

86.2 

10-19-70 

(1) 

5103 

3-16-71 

100. 1 

-13.9 

5103 

15N/04E-26C01M 

75.0 

10-19-70 
3-17-71 

83.1 
70.6 

-8.1 
4.4 

5103 
5103 

14N/05E-20D02M 

86.0 

10-19-70 

111.0 

-25.0 

5103 

3-16-71 

94.4 

-8.4 

5103 

15N/04E-27A01M 

81.0 

10-19-70 
3-17-71 

73.1 
72.7 

7.9 
8.3 

5103 
5103 

14N/05E-2IR02M 

92.5 

10-19-70 

112.0 

-19.5 

5103 

3-16-71 

91.2 

1.3 

5103 

15N/04E-27J01M 

71.0 

10-19-70 
3-16-71 

70.4 
67.7 

0.6 
3.3 

5050 
5050 

14N/05E-26F01M 

125.0 

10-19-70 

96.7 

28.3 

5050 

3-17-71 

93.2 

31.8 

5050 

15N/04E-28D01M 

77.1 

10-19-70 
3-17-71 

64.5 
56.7 

12.6 
20.4 

5103 
5103 

14N/05E-27L02M 

92.0 

10-19-ro 

69.0 

23.0 

5103 

3-16-71 

76.0 

16.0 

5103 

15N/04E-32D01M 

64.0 

10-20-70 
3-16-71 

50.7 

44.3 

13.3 
19.7 

5050 
5050 

14N/05E-30Q01M 

77.2 

10-19-70 
10-30-70 

87.2 
82.5 

-10.0 
-5.3 

5103 
5050 

3-17-71 

41.0 

23.0 

5103 

11-30-70 

79.9 

-2.7 

5050 

15N/04E-33001M 

70.0 

3-17-71 

57.5 

12.5 

5103 

12-30-70 

77.5 

-0.3 

5050 

1-28-71 

75.6 

1.6 

5050 

15N/04E-34K01M 

65.0 

10-19-70 

66.4 

-1.4 

5050 

2-28-71 

73.8 

3.4 

5050 

3-16-71 

59.6 

5.4 

5050 

3-27-71 

72.8 

4.4 

5103 

3-31-71 

72.4 

4.8 

5050 

15N/04E-35P01M 

68.0 

10-19-70 

(4) 

5103 

4-29-71 

83.9 

-6.7 

5050 

3-16-71 

74.7 

-6.7 

5103 

5-30-71 

83.5 

-6.3 

5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

PLACER  COUNTY   5-21. 

07    (Continued) 

15N/05E-06R01M 

105.0 

10-19-70 

25.9 

79.1 

5050 

10N/05E-10J03M 

87.0 

10-13-70 

96.6 

-9.6 

5107 

3-17-71 

21.0 

84.0 

5050 

3-18-71 

84.9 

2.1 

5107 

15N/05K-19N01M 

80.0 

10-19-70 

101.8 

-21.8 

5050 

10N/05E-12D0U1 

105.0 

10-13-70 

DRY 

5107 

3-17-71 

92.4 

-12.4 

5050 

3-18-71 

95.5 

9.5 

5107 

15N/05E-29C01M 

91.0 

10-19-70 

99.8 

-8.8 

5050 

10N/06E-03M01M 

136.0 

10-13-70 

(7) 

5107 

3-16-71 

98.2 

-7.2 

5050 

3-16-71 

110.0 

26.0 

5050 

15N/05E-30B01M 

88.0 

10-19-70 

102.3 

-14.3 

5050 

10N/06E-05H01M 

141.0 

10-13-70 

121.5 

19.5 

5107 

3-17-71 

95.4 

-7.4 

5050 

10-29-70 
11-24-70 

119.2 
117.9 

21.8 
23.1 

5050 
5050 

15N/05E-32G01M 

90.0 

10-19-70 

(7) 

5050 

12-28-70(1)  117.8 

23.2 

5050 

3-16-71 

101.1 

-11.1 

5050 

1-26-71(1)  117.7 

23.3 

5050 

2-24-71 

116.1 

24.9 

5050 

15N/05E-33G01M 

108.0 

10-19-70 

103.8 

4.2 

5050 

3-18-71 

125.4 

15.6 

5107 

3-16-71 

103.6 

4.4 

5050 

3-30-71 
4-28-71 

117.2 
116.7 

23.8 
24.3 

5050 
5050 

16N/03E-01P02M 

78.0 

10-20-70 

24.8 

53.2 

5050 

5-26-71 

117.7 

23.3 

5050 

10-27-70 

25.0 

53.0 

5103 

6-29-71 

119.9 

21.1 

5050 

3-17-71 

19.2 

58.8 

5050 

7-29-71 

122.1 

18.9 

5050 

3-17-71 

14.8 

63.2 

5103 

8-31-71 
9-30-71 

122.9 
121.3 

18.1 
19.7 

5050 
5050 

16N/03E-14B02M 

73.2 

10-27-70 

20.6 

52.6 

5103 

3-17-71 

9.9 

63.3 

5103 

10N/06E-05L01M 

134.0 

10-13-70 
3-18-71 

117.9 
113.8 

16.1 
20.2 

5107 
5107 

16N/03E-24A01M 

69.0 

10-27-70 

18.8 

50.2 

5103 

3-17-71 

9.7 

59.3 

5103 

10N/06E-07L01M 

94.0 

10-13-70 
3-18-71 

78.6 
65.5 

15.4 
28.5 

5107 
5107 

16N/03E-26F01M 

69.6 

10-27-70 

21.2 

48.4 

5103 

3-17-71 

13.4 

56.2 

5103 

10N/06E-09D01M 

142.0 

10-13-70 
3-18-71 

(7) 
106.2 

35.8 

5107 
5107 

16H/03E-36G01M 

63.5 

10-27-70 

15.8 

47.7 

5103 

3-17-71 

11.7 

51.8 

5103 

10N/06E-10C01M 

146.4 

10-13-70 
3-15-71 

126.5 
122.2 

19.9 
24.2 

5107 
5107 

16N/04E-08A01M 

91.0 

10-27-70 

38.3 

52.7 

5103 

3-17-71 

29.4 

61.6 

5103 

10N/06E-13C01M 

188.7 

10-13-70 
3-18-71 

159.7 
158.8 

29.0 
29.9 

5107 
5107 

16N/04E-16A01M 

94.2 

3-17-71 

35.2 

59.0 

5103 

10N/06E-17A01M 

140.0 

10-13-70(1)  123.8 

16.2 

5107 

16N/04E-17R01M 

81.0 

10-20-70 
3-17-71 

10.9 
11.2 

70.1 
69.8 

5050 
5050 

3-18-71 

113.4 

26.6 

5107 

10N/07E-07E02M 

160.5 

10-\3-70 

122.2 

38.3 

5107 

16N/04E-27P02M 

86.0 

10-27-70 
3-17-71 

9.3 
9.4 

76.7 
76.6 

5103 
5103 

3-18-71 

108.4 

52.1 

5107 

10N/07E-18J01M 

195.0 

10-21-70 

153.0 

42.0 

5050 

16N/04E-28E01M 

80.2 

10-27-70 
3-17-71 

8.8 
9.2 

71.4 
71.0 

5103 
5103 

3-16-71 

151.6 

43.4 

5050 

11N/05E-03M03M 

89.3 

10-13-70 

78.4 

10.9 

5107 

16N/04E-33N01M 

79.6 

10-27-70 

10.1 

69.5 

5103 

10-28-70 

77.1 

12.2 

5050 

3-17-71 

9.9 

69.7 

5103 

11-24-70 
12-28-70 

76.1 
75.1 

13.2 
14.2 

5050 
5050 

16N/04E-34Q01M 

94.6 

10-27-70 

16.5 

78.1 

5103 

1-26-71 
2-24-71 

74.5 
73.7 

14.8 
15.6 

5050 
5050 

17N/03E-22R01M 

85.5 

10-27-70 

27.5 

58.0 

5103 

3-16-71 

73.7 

15.6 

5107 

3-17-71 

(7) 

5103 

3-30-71 
4-28-71 

73.0 
74.1 

16.3 
15.2 

5050 
5050 

17N/03E-26A02M 

86.6 

10-27-70 

26.9 

59.7 

5103 

5-26-71 

(7) 

5050 

3-17-71 

15.6 

71.0 

5103 

6-29-71 
7-29-71 

80.5 
81.9 

8.8 
7.4 

5050 
5050 

17N/03E-35H02M 

82.0 

10-27-70 

27.2 

54.8 

5103 

8-31-71 

82.6 

6.7 

5050 

3-17-71 

23.0 

59.0 

5103 

9-29-71 

76.8 

12.5 

5050 

17N/04E-27F01M 

106.0 

10-27-70 

54.6 

51.4 

5103 

11N/05E-06H01M 

59.0 

10-13-70 

45.6 

13.4 

5107 

3-17-71 

42.4 

63.6 

5103 

3-16-71 

41.6 

17.4 

5107 

17N/04E-30R01M 

89.0 

10-27-70 

31.7 

57.3 

5103 

1UI/05E-07H01M 

63.0 

10-13-70 

60.6 

2.4 

5107 

3-17-71 

(7) 

5103 

3-16-71 

73.7 

-10.7 

5107 

17N/04E-33Q01M 

105.0 

10-27-70 

(1) 

5103 

11N/05E-15G01M 

74.7 

10-13-70 

66.3 

8.4 

5107 

3-17-71 

43.1 

61.9 

5103 

3-18-71 

60.2 

14.5 

5107 

17N/04E-35C01M 

121.7 

10-27-70 

54.6 

67.1 

5103 

11N/05E-16H01M 

88.0 

10-13-70 

83.7 

4.3 

5107 

3-17-71 

51.6 

70.1 

5103 

3-18-71 

79.3 

8.7 

5107 

11N/05E-17A04M 

72.0 

10-13-70 

69.8 

2.2 

5107 

PLACER  COUNTY  5-21. 

07 

3-18-71 

64.2 

7.8 

5107 

10N/05E-04Q01M 

72.2 

10-13-70 

(9) 

5107 

llli/05E-18R01M 

61.0 

10-13-70 

(1) 

5401 

3-18-71 

73.1 

-0.9 

5107 

3-18-71 

60.8 

0.2 

5401 

10N/05E-05E01M 

55.0 

10-13-70 

81.1 

-26.1 

5107 

11N/05E-20C01M 

63.0 

lO-U-70 

72.5 

-9.5 

5107 

3-18-71 

70.6 

-15.6 

5107 

3-18-71 

66.4 

-3.4 

5107 

10N/05E-08L02M 

51.5 

10-13-70 
3-18-71 

64.3 
61.2 

-12.8 
-9.7 

5107 
5107 

11N/05E-24J01M 

106.0 

10-19-70 

(4) 

5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SU«>PLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUB>LYING 
DATA 

PLACER  COUNTY  5-21.07    (Continued) 

PLACER  COUNTY   5-21. 

07    (Continued) 

11N/05E-28C01M 

70.0 

10-13-70 
3-18-71 

74.0 
73.4 

-4.0 
-3.4 

5107 
5107 

12N/05E-14H01M 

100.6 

3-19-71 

(8) 

5107 

12N/05E-14R01M 

103.4 

10-23-70 

75.1 

28.3 

5107 

11N/05E-29G02M 

64.0 

10-13-70 
3-18-71 

77.7 
66.7 

-13.7 
-2.7 

5107 
5107 

3-19-71 

71.2 

32.2 

5107 

12N/05E-15A01M 

89.0 

10-23-70 

63.9 

25.1 

5107 

11N/05E-31D03M 

52.0 

10-13-70 
3-18-71 

DRY 
38.8 

13.2 

5107 
5107 

3-19-71 

61.1 

27.9 

5107 

12N/05E-17A02M 

75.0 

10-23-70 

55.0 

20.0 

5107 

11N/05E-32R01M 

70.0 

10-13-70 
10-29-70 

(9) 

81.4 

-11.4 

5107 
5050 

3-16-71 

44.3 

30.7 

5107 

11-24-70 

80.2 

-10.2 

5050 

12N/05E-17D01M 

66.5 

10-23-70 

36.1 

30.4 

5107 

12-28-70 

79.6 

-9.6 

5050 

10-28-70 

34.9 

31.6 

5050 

1-26-71 

78.1 

-8.1 

5050 

11-24-70 

34.2 

32.3 

5050 

2-24-71 

77.3 

-7.3 

5050 

12-28-70 

33.4 

33.1 

5050 

3-18-71 

74.9 

-4.9 

5107 

1-26-71 

32.8 

33.7 

5050 

3-30-71 

76.6 

-6.6 

5050 

2-24-71 

32.1 

34.4 

5050 

4-28-71 

78.1 

-8.1 

5050 

3-16-71 

31.6 

34.9 

5107 

5-26-71 

78.8 

-8.8 

5050 

3-30-71 

31.3 

35.2 

5050 

6-29-71 

81.0 

-11.0 

5050 

4-28-71 

35.0 

31.5 

5050 

7-29-71 

81.5 

-11.5 

5050 

5-26-71 

(1)  35.9 

30.6 

5050 

8-31-71 

83.5 

-U.5 

5050 

6-29-71 

(1)  37.0 

29.5 

5050 

9-29-71 

82.6 

-12.6 

5050 

7-29-71 
8-30-71 

34.0 
34.2 

32.5 
32.3 

5050 
5050 

11N/05E-34R03M 

97.0 

10-13-70 
3-18-71 

(9) 
86.2 

10.8 

5107 
5107 

9-29-71 

33.1 

33.4 

5050 

12N/05E-18R01M 

66.0 

10-23-70 

39.0 

27.0 

5107 

11N/06E-06B01M 

130.2 

10-13-70 
3-16-71 

95.5 
97.8 

34.7 
32.4 

5107 
5107 

3-16-71 

33.7 

32.3 

5107 

12N/05E-26D01M 

90.0 

10-23-70 

70.9 

19.1 

5107 

11N/06E-10P01M 

125.0 

10-16-70 
3-15-71 

47.1 
46.9 

77.9 
78.1 

5107 
5107 

3-19-71 

59.8 

30.2 

5107 

12N/05E-26H02M 

91.0 

10-23-70 

66.3 

24.7 

5107 

11N/06E-11R01M 

162.0 

10-16-70 
3-15-71 

17.5 
17.3 

144.5 
144.7 

5107 
5107 

3-19-71 

59.3 

31.7 

5107 

12N/05E-28C01M 

77.0 

3-16-71 

51.9 

25.1 

5050 

11N/06E-15C04M 

116.0 

10-16-70 

70.3 

45.7 

5107 

3-15-71 

66.1 

49.9 

5107 

12N/05E-29D01M 

64.0 

3-16-71 

34.9 

29.1 

5107 

11N/06E-16M02M 

112.0 

3-18-71 

(7) 

5107 

12N/05E-31A01M 

59.0 

10-23-70 
3-16-71 

39.6 
35.8 

19.4 
23.2 

5401 
5401 

11N/06E-18P05M 

85.0 

10-13-70 

58.9 

26.1 

5107 

3-18-71 

53.8 

31.2 

5107 

12N/05E-33C01M 

67.0 

10-23-70 
3-16-71 

52.2 
47.7 

14.8 
19.3 

5107 
5107 

11N/06E-28N01M 

148.0 

3-18-71 

128.5 

19.5 

5107 

12N/05E-35E02M 

90.2 

10-16-70 

76.2 

14.0 

5107 

11N/06E-30F02M 

105.0 

10-19-70 
3-15-71 

96.8 
94.6 

8.2 
10.4 

5050 
5050 

12N/06E-06A01M 

123.5 

3-16-71 
10-16-70 

71.9 
(1) 

18.3 

5107 
5107 

11N/06E-32F03M 

125.8 

3-18-71 

102.7 

23.1 

5107 

3-16-71 

34.3 

89.2 

5107 

11N/06E-34D01M 

161.5 

10-13-70 

132.5 

29.0 

5107 

12N/06E-07M01M 

109.7 

10-23-70 

57.7 

52.0 

5107 

3-18-71 

123.3 

38.2 

5107 

3-19-71 

50.3 

59.4 

5107 

12N/05E-01D02M 

97.8 

10-23-70 

40.9 

56.9 

5107 

12N/06E-11E01M 

175.0 

10-16-70 

28.9 

146.1 

5107 

3-19-71 

(4) 

5107 

3-18-71 

(1) 

5107 

12N/05E-01R01M 

112.5 

10-23-70 

(8) 

5107 

12N/06E-14F01M 

180.0 

10-16-70 

17.0 

163.0 

5107 

3-19-71 

37.2 

75.3 

5107 

3-18-71 

12.2 

167.8 

5107 

12N/05E-04F01M 

77.0 

10-23-70 

39.5 

37.5 

5107 

12N/06E-16DO1M 

132.9 

10-23-70 

(5) 

5107 

3-16-71 

32.5 

44.5 

5107 

3-18-71 

(5) 

5107 

12N/05E-06J03M 

62.0 

10-19-70 

14.0 

48.0 

5050 

12N/06E-18L01M 

112.5 

10-23-70 

(9) 

5107 

3-16-71 

14.6 

47.4 

5050 

3-19-71 

45.2 

67.3 

5107 

12N/03E-06R01M 

69.0 

10-23-70 

31.6 

37.4 

5107 

12N/06E-19P01M 

114.0 

10-19-70 

65.0 

49.0 

5050 

3-16-71 

25.1 

43.9 

5107 

3-16-71 

60.8 

53.2 

5050 

12N/05E-07H01M 

68.5 

10-23-70 

28.3 

40.2 

5107 

12N/06E-20P03M 

129.0 

10-16-70 

(1) 

5107 

3-16-71 

26.9 

41.6 

5107 

3-16-71 

82.5 

46.5 

5107 

12N/05E-12Q01M 

106.0 

10-23-70 

59.2 

46.8 

5107 

12N/06E-27D01M 

139.7 

10-16-70 

97.0 

42.7 

5107 

10-28-70 

57.1 

48.9 

5050 

3-16-71 

106.2 

33.5 

5107 

11-24-70 

54.4 

51.6 

5050 

12-28-70 

52.4 

53.6 

5050 

12N/06E-27D02M 

139.0 

10-28-70 

97.0 

42.0 

5050 

1-26-71 

51.1 

54.9 

5050 

11-24-70 

96.6 

42.4 

5050 

2-24-71 

49.9 

56.1 

5050 

12-28-70 

96.3 

42.7 

5050 

3-19-71 

49.5 

56.5 

5107 

1-26-71 

95.9 

43.1 

5050 

3-30-71 

48.7 

57.3 

5050 

2-24-71 

95.3 

43.7 

5050 

4-28-71 

58.9 

47.1 

5050 

3-30-71 

95.0 

44.0 

5050 

5-26-71 

53.2 

52.8 

5050 

4-28-71 

94.5 

44.5 

5050 

6-29-71 

64.4 

41.6 

5050 

5-26-71 

94.2 

44.8 

5050 

7-29-71 

68.4 

37.6 

5050 

6-29-71 

93.9 

45.1 

5050 

8-30-71 

67.9 

38.1 

5050 

7-29-71 

93.5 

45.5 

5050 

9-30-71 

57.6 

48.4 

5050 

8-30-71 
9-29-71 

93.3 
92.9 

45.7 
46.1 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

PLACER  COUNTY   5-21.07    (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY   5- 

21.08    (Continued) 

12N/06E-28M01M 

128.5 

10-13-70 

(1) 

5107 

05N/05E-11B02M 

21.8 

10-15-70 

(9) 

5001 

3-16-70 

84.9 

43.6 

5107 

3-18-71 

39.9 

-18.1 

5001 

12N/06E-30L01M 

108.3 

3-16-71 

60.5 

47.8 

5050 

05N/05E-11N01M 

17.9 

10-14-70 
3-17-71 

35.5 
28.0 

-17.6 
-10.1 

5001 
5001 

12N/06E-32K01M 

U7.0 

10-13-70 

(1) 

5107 

3-16-71 

83.7 

33.3 

5107 

05N/05E-12N02M 

14.0 

10-16-70 
3-18-71 

24.7 
14.4 

-10.7 
-0.4 

5050 
5050 

13N/05E-01K01M 

126.0 

10-16-70 

39.0 

87.0 

5107 

3-19-71 

34.1 

91.9 

5107 

05N/05E-12N03M 

14.0 

10-16-70 
3-18-71 

34.8 
22.5 

-20.8 
-8.5 

5050 
5050 

13N/05E-03J01M 

95.0 

10-16-70 

26.1 

68.9 

5107 

3-19-71 

19.2 

75.8 

5107 

05N/05E-17A01M 

9.6 

10-15-70 
3-18-71 

19.3 
18.9 

-9.7 
-9.3 

5001 
5001 

13N/05E-10B01M 

88.6 

10-16-70 

24.7 

63.9 

5107 

10-28-70 

24.3 

64.3 

5050 

05N/05E-22B01M 

12.0 

10-14-70 

16.5 

-4.5 

5001 

11-24-70 

23.6 

65.0 

5050 

3-18-71 

16.6 

-4.6 

5001 

12-28-70 

21.9 

66.7 

5050 

1-26-71 

21.1 

67.5 

5050 

05N/05E-25C01M 

17.0 

10-14-70 

(9) 

5001 

2-24-71 

20.7 

67.9 

5050 

3-18-71 

(0) 

5001 

3-19-71 

24.3 

64.3 

5107 

3-30-71 

20.2 

68.4 

5050 

05N/05E-35E01M 

10.0 

10-14-70 

7.4 

2.6 

5001 

4-28-71 

19.9 

68.7 

5050 

3-17-70 

5.0 

5.0 

5001 

5-26-71 

21.0 

67.6 

5050 

6-29-71 

21.6 

67.0 

5050 

05N/06E-02C01M 

50.0 

10-13-70 

90.7 

-40.7 

4202 

7-29-71 

22.2 

66.4 

5050 

3-15-71 

69.6 

-19.6 

4202 

8-30-71 

22.1 

66.5 

5050 

9-29-71 

22.3 

66.3 

5050 

05N/06E-02M02M 

50.0 

10-20-70 
4-05-71 

78.7 
76.1 

-28.7 
-26.1 

5001 
5001 

13N/05E-22C03M 

80.0 

10-16-70 

19.6 

60.4 

5107 

3-19-71 

18.2 

61.8 

5107 

05N/06E-04R02M 

40.0 

10-16-70 
3-18-71 

76.9 
61.5 

-36.9 
-21.5 

5050 
5050 

13N/05E-24E02M 

92.0 

10-16-70 

(1) 

5107 

3-19-71 

26.0 

66.0 

5107 

05N/06E-07Q02M 

27.0 

10-16-70 
3-18-71 

DRY 
32.2 

-5.2 

5050 
5050 

13N/05E-24J01M 

101.3 

10-16-70 

40.1 

61.2 

5107 

3-19-71 

(8) 

5107 

05N/06E-08F01M 

30.0 

10-16-70 
3-18-71 

47.3 
43.7 

-17.3 
-13.7 

5050 
5050 

13N/05E-34P01M 

87.0 

10-23-70 

33.7 

53.3 

5107 

3-16-71 

29.1 

57.9 

5107 

05N/06E-09M02M 

36.0 

10-16-70 
3-18-71 

59.7 
57.4 

-23.7 
-21.4 

5050 
5050 

13N/05E-34R03M 

90.0 

10-23-70 

36.2 

53.8 

5107 

3-16-71 

30.4 

59.6 

5107 

05N/06E-10A01M 

47.3 

10-16-70 
10-25-70 

(1) 
83.0 

-35.7 

5050 
5050 

13N/06E-06A01M 

160.0 

10-16-70 
3-19-71 

45.7 
46.7 

114.3 
113.3 

5107 
5107 

3-18-71 

75.0 

-27.7 

5050 

05N/06E-10P01M 

41.3 

10-15-70 

90.2 

-48.9 

5050 

13N/06E-09N02M 

164.8 

10-16-70 
3-19-71 

14.9 
11.5 

149.9 
153.3 

5107 
5107 

3-15-71 

79.7 

-38.4 

5050 

05N/06E-12R01M 

64.0 

10-20-70 

105.3 

-41.3 

5001 

13N/06E-19B01M 

131.4 

10-16-70 
3-19-71 

47.5 
46.9 

83.9 
84.5 

5107 
5107 

05N/06E-13R01M 

63.5 

4-05-71 
10-20-70 

88.6 
(7) 

-24.6 

5001 
5001 

13N/06E-30M01M 

107.8 

10-16-70 
3-19-71 

32.7 
24.7 

75.1 
83.1 

5107 
5107 

4-05-71 

92.2 

-28.7 

5001 

05N/06E-14D01M 

52.0 

10-13-70 

93.6 

-41.6 

4202 

13N/06E-33M01M 

147.0 

10-16-70 

(1) 

5107 

3-15-71 

84.4 

-32.4 

4202 

13N/06E-33M02M 

140.5 

10-16-70 

(1) 

5107 

05N/06E-15C02M 

45.0 

10-16-70 

DRY 

5050 

^ 

_ 

3-18-71 

81.3 

-36.3 

5050 

SACRAMENTO  COUNTY  5- 

21.08 

05N/06E-15R02M 

41.0 

10-21-70 
3-19-71 

89.2 
79.7 

-48.2 
-38.7 

5001 
5001 

05N/05E-01D02M 

25.0 

10-15-70 

59.8 

-34.8 

5001 

3-18-71 

52.4 

-27.4 

5001 

05N/06E-17J01M 

32.5 

10-14-70 
3-17-71 

79.5 
74.7 

-47.0 
-42.2 

5001 
5001 

05N/05E-04C01M 

13.0 

10-28-70 

57.0 

-44.0 

5050 

11-23-70 

55.7 

-la.l 

5050 

05N/06E-19B01M 

20.0 

10-14-70 

47.9 

-27.9 

5001 

12-28-70 

53.5 

-40.5 

5050 

3-17-71 

36.3 

-16.3 

5001 

1-26-71 

51.9 

-38.9 

5050 

2-24-71 

50.7 

-37.7 

5050 

05N/06E-21J03M 

42.0 

10-14-70 

(3) 

5001 

3-30-71 

49.6 

-36.6 

5050 

3-17-71 

81.1 

-39.1 

5001 

4-28-71 

54.1 

-41.1 

5050 

5-26-71 

53.8 

-40.8 

5050 

05N/06E-26D01M 

51.3 

10-15-70 

89.5 

-38.2 

5050 

6-29-71 

57.4 

-44.4 

5050 

3-15-71 

76.6 

-25.3 

5050 

7-26-71 

60.1 

-47.1 

5050 

8-30-71 

61.1 

-48.1 

5050 

05N/06E-26H01H 

55.0 

10-21-70 

96.0 

-41.0 

5001 

9-29-71 

60.3 

-47.3 

5050 

3-19-71 

79.6 

-24.6 

5001 

05N/05E-06B01M 

7.5 

10-16-70 

31.6 

-24.1 

5050 

05N/06E-26K01M 

50.0 

10-28-70 

79.2 

-29.2 

5050 

3-18-71 

27.2 

-19.7 

5050 

11-23-70 
12-28-70 

76.0 
73.8 

-26.0 
-23.8 

5050 
5050 

05N/05E-07G01M 

8.0 

10-15-70 

15.0 

-7.0 

5001 

1-26-71 

72.4 

-22.4 

5050 

3-18-71 

13.3 

-5.3 

5001 

2-24-71 
3-30-71 

71.0 
70.2 

-21.0 
-20.2 

5050 
5050 

05N/05E-10Q01M 

15.0 

10-13-70 

39.6 

-24.6 

4202 

4-28-71 

78.5 

-28.5 

5050 

3-15-71 

33.4 

-18.4 

4202 

5-26-71 

81.3 

-31.3 

5050 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

21.08    (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY  5- 

21.08   (Continued) 

05N/06E-26K01M 

50.0 

6-29-71 

85.2 

-35.2 

5050 

06N/05E-01C01M 

39.3 

8-30-71 

101.4 

-62.1 

5050 

(Continued) 

7-29-71 
8-30-71 

93.9 
92.0 

-43.9 
-42.0 

5050 
5050 

(Continued) 

9-29-71 

101.8 

-62.5 

5050 

9-28-71 

87.4 

-37.4 

5050 

06N/05E-01D01M 

40.6 

10-15-70 
3-15-71 

86.6 
78.7 

-46.0 
-38.1 

5050 
5050 

05N/06E-27C01M 

46.0 

10-13-70 

93.2 

-47.2 

4202 

3-15-71 

76.6 

-30.6 

4202 

06N/05E-04N01M 

19.5 

10-15-70 
3-18-71 

78.9 
73.6 

-59.4 
-54.1 

5001 
5001 

05N/06E-29C01M 

28.0 

10-13-70 

71.3 

-43.3 

4202 

3-15-71 

59.6 

-31.6 

4202 

06N/05E-10B01M 

34.5 

10-15-70 
3-18-71 

116.7 
99.0 

-82.2 
-64.5 

5001 
5001 

05N/06E-29H01M 

32.6 

10-14-70 

81.9 

-49.3 

5001 

3-17-71 

63.1 

-30.5 

5001 

06N/05E-10G01M 

36.0 

10-15-70 
3-15-71 

108.2 
97.3 

-72.2 
-61.3 

4202 
4202 

05N/06E-30E01M 

24.0 

10-13-70 

66.1 

-42.1 

4202 

10-14-70 

62.8 

-38.8 

5001 

06N/05E-12E01M 

39.0 

10-15-70 

114.3 

-75.3 

5001 

3-15-71 

41.7 

-17.7 

4202 

3-18-71 

99.7 

-60.7 

5001 

3-17-71 

43.8 

-19.8 

5001 

06N/05E-1U01M 

32.5 

10-15-70 

102.7 

-70.2 

5001 

05N/06E-31E03M 

20.0 

10-14-70 
3-17-71 

36.7 
27.1 

-16.7 
-7.1 

5001 
5001 

3-18-71 

98.0 

-65.5 

5001 

06N/05E-15B01M 

26.4 

10-15-70 

102.8 

-76.4 

5001 

05N/06E-33H01M 

38.5 

10-14-70 
3-17-71 

79.8 
51.0 

-41.3 
-12.5 

5001 
5001 

3-18-71 

90.1 

-63.7 

5001 

06N/05E-17F01M 

16.0 

10-15-70 

64.5 

-48.5 

5001 

05N/06E-33J01M 

41.0 

10-13-70 
3-15-71 

72.3 
52.6 

-31.3 
-11.6 

4202 
4202 

06N/05E-20A02M 

16.3 

3-18-71 
10-15-70 

59.4 
(1) 

-43.4 

5001 
5001 

05N/06E-35M02M 

53.0 

10-14-70 
3-17-71 

55.8 
40.8 

-2.8 
12.2 

5001 
5001 

3-18-71 

71.8 

-55.5 

5001 

06N/05E-22C02M 

23.0 

10-15-70 

97.8 

-74.8 

5001 

05N/07E-06A01M 

65.0 

10-16-70 
3-18-71 

(1) 
80.3 

-15.3 

5050 
5050 

3-18-71 

86.8 

-63.8 

5001 

06N/05E-25B0IM 

35.2 

10-15-70 

91.1 

-55.9 

5001 

05N/O7E-07EO2M 

60.0 

10-20-70 
4-05-71 

103.9 
90.1 

-43.9 
-30.1 

5001 
5001 

3-18-71 

74.8 

-39.6 

5001 

06N/05E-28F01M 

17.5 

10-15-70 

82.2 

-64.7 

5001 

05N/O7E-O8QO1M 

75.0 

10-16-70 
3-18-71 

104.8 
92.0 

-29.8 
-17.0 

5050 
5050 

3-18-71 

69.9 

-52.4 

5001 

06N/05E-31A01M 

14.6 

10-15-70 

51.8 

-37.2 

5001 

05N/07E-09D01M 

73.7 

10-21-70 
4-02-71 

(3) 
(3) 

5001 
5001 

3-18-71 

37.0 

-22.4 

5001 

06N/05E-32J01M 

13.0 

10-15-70 

68.2 

-55.2 

5001 

05N/07E-12E02M 

127.0 

10-21-70 
3-19-71 

136.9 
132.1 

-9.9 
-5.1 

5001 
5001 

3-18-71 

50.3 

-37.3 

5001 

06N/05E-34C02M 

23.0 

10-15-70 

89.4 

-66.4 

5001 

05N/07E-14N01M 

91.5 

10-21-70 
4-05-71 

109.4 
96.6 

-17.9 
-5.1 

5001 
5001 

06N/06E-01G01M 

76.5 

3-18-71 
10-19-70 

78.4 
(1) 

-55.4 

5001 
5001 

05N/07E-20G01M 

76.7 

10-21-70 
4-05-71 

112.0 
99.8 

-35.3 
-23.1 

5001 
5001 

4-05-71 

62.3 

14.2 

5001 

06N/06E-05J02M 

55.0 

10-16-70 

84.6 

-29.6 

5001 

05N/07E-23H01M 

100.0 

10-16-70 
3-18-71 

114.6 
101.4 

-14.6 

-1.4 

5050 
5050 

4-01-71 

75.4 

-20.4 

5001 

06N/06E-07M01M 

42.0 

10-16-70 

106.0 

-64.0 

5001 

05N/07E  26J01M 

91.0 

10-21-70 
3-19-71 

108.6 
92.4 

-17.6 
-1.4 

5001 
5001 

06N/06E-08M01M 

50.5 

3-18-71 
10-16-70 

98.7 
(4) 

-56.7 

5001 
5001 

05N/07E-28A01M 

86.0 

10-16-70 

116.3 

-30.3 

5050 

3-18-71 

(0) 

5001 

3-11-71   (2)   95.8 

-9.8 

5050 

3-18-71 

94.0 

-8.0 

5050 

06M/06E-1U03M 

65.0 

10-20-70 
3-18-71 

65.5 
61.3 

-0.5 
3.7 

5001 
5001 

05N/07E-29K01M 

71.0 

10-21-70 

92.7 

-21.7 

5001 

3-19-71 

80.8 

-9.8 

5001 

06N/06E-UR01M 

62.0 

10-20-70 
4-05-71 

76.3 
73.0 

-14.3 
-U.O 

5001 
5001 

05N/07E-29K02M 

71.0 

10-21-70 

97.6 

-26.6 

5001 

3-19-71 

83.2 

-12.2 

5001 

06N/06E-16E01M 

50.5 

10-16-70 
4-01-71 

60.4 
48.2 

-9.9 
2.3 

5001 
5001 

05N/07E-30A01M 

73.0 

10-15-70 

103.2 

-30.2 

4202 

3-15-71 

88.1 

-15.1 

4202 

06N/06E-18F01M 

43.5 

10-15-70 
3-18-71 

(1) 
86.7 

-43.2 

5001 
5001 

03N/08E-08N01M 

173.0 

10-21-70 

155.3 

17.7 

5001 

3-19-71 

150.5 

22.5 

5001 

06N/06E-18G01M 

44.9 

10-15-70 
3-15-71 

80.7 
70.3 

-35.8 
-25.4 

5050 
5050 

06N/04E-24A01M 

10.0 

10-16-70 

33.0 

-23.0 

5050 

3-18-71 

29.2 

-19.2 

5050 

06N/06E-20P01M 

39.0 

10-20-70 
3-18-71 

49.8 
44.2 

-10.8 
-5.2 

5001 
5001 

06N/05E-01C01M 

39.3 

10-28-70 

100.4 

-61.1 

5050 

11-23-70 

99.4 

-60.1 

5050 

06N/06E-22C01M 

50.0 

10-16-70 

50.9 

-0.9 

5050 

12-28-70 

98.3 

-59.0 

5050 

3-18-71 

46.1 

3.9 

5050 

1-26-71 

97.2 

-57.9 

5050 

2-24-71 

96.9 

-57.6 

5050 

06N/06E-23C01M 

52.0 

10-19-70 

66.3 

-14.3 

4202 

3-30-71 

94.9 

-55.6 

5050 

10-20-70 

66.9 

-14.9 

5001 

4-28-71 

95.9 

-56.6 

5050 

3-15-71 

62.2 

-10.2 

4202 

5-26-71 

95.6 

-56.3 

5050 

4-05-71 

63.7 

-11.7 

5001 

6-29-71 

97.5 

-58.2 

5050 

7-26-71 

99.4 

-60.1 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

21.08   (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY  5- 

21.08    (Continued) 

06N/06E-24G01M 

56.0 

10-20-70 

71.7 

-15.7 

5001 

06N/08E-15J01M 

214.0 

10-20-70 

127.5 

86.5 

5108 

4-05-71 

65.0 

-9.0 

5001 

5-26-71 

128.6 

85.4 

5108 

06N/06E-25Q01M 

60.0 

10-20-70 

82.3 

-22.3 

5001 

06N/08E-21P02M 

155.0 

10-16-70 

DRY 

5050 

4-05-71 

73.8 

-13.8 

5001 

3-18-71 

132.9 

22.1 

5050 

06N/06E-26D02M 

47.0 

10-16-70 

54.7 

-7.7 

5050 

06N/08E-30B01M 

134.3 

10-16-70 

125.1 

9.2 

5050 

3-18-71 

52.5 

-5.5 

5050 

3-18-71 

120.9 

13.4 

5050 

06N/06E-28C02M 

40.0 

10-16-70 

50.1 

-10.1 

5050 

07N/04E-11K01M 

17.3 

10-07-70 

10.1 

7.2 

5108 

3-18-71 

44.8 

-4.8 

5050 

3-17-71 

9.2 

8.1 

5108 

06N/06E-29K01M 

33.0 

10-16-70 

43.9 

-10.9 

5050 

07N/05E-01H01M 

45.0 

10-28-70 

86.6 

-41.6 

5050 

3-18-71 

36.8 

-3.8 

5050 

11-23-70 
12-28-70 

85.8 
85.2 

-40.8 
-40.2 

5050 
5050 

06N/06E-30N01M 

32.0 

10-23-70 

(4) 

5001 

1-26-71 

84.7 

-39.7 

5050 

3-18-71 

(4) 

5001 

2-24-71 
3-30-71 

84.2 
83.5 

-39.2 
-38.5 

5050 
5050 

06N/06E-33J02M 

45.8 

10-28-70 

60.2 

-14.4 

5050 

4-28-71 

83.4 

-38.4 

5050 

11-24-70 

59.3 

-13.5 

5050 

5-26-71 

83.7 

-38.7 

5050 

12-28-70 

58.4 

-12.6 

5050 

6-29-71 

84.6 

-39.6 

5050 

1-26-71 

57.7 

-11.9 

5050 

7-26-71 

85.5 

-40.5 

5050 

2-24-71 

57.1 

-11.3 

5050 

8-30-71 

86.7 

-41.7 

5050 

3-30-71 

57.0 

-11.2 

5050 

9-29-71 

86.8 

-41.8 

5050 

4-28-71 

59.1 

-13.3 

5050 

5-26-71 

(1) 

5050 

07N/05E-01J0m 

44.0 

10-14-70 

89.8 

-45.8 

4202 

6-29-71   (4)  63.6 

-17.8 

5050 

3-15-71 

85.5 

-41.5 

4202 

7-29-71 

62.9 

-17.1 

5050 

8-30-71 

63.3 

-17.5 

5050 

07N/05E-04Q01M 

21.4 

3-15-71 

(4) 

5050 

9-29-71 

63.5 

-17.7 

5050 

07N/05E-10M01M 

26.5 

10-15-70 

69.5 

-43.0 

5050 

06N/06E-33L01M 

35.6 

10-15-70 
3-15-71 

59.6 
47.1 

-24.0 
-11.5 

5050 
5050 

3-15-71 

67.0 

-40.5 

5050 

07N/05E-12R02M 

42.5 

10-08-70 

92.7 

-50.2 

5108 

06N/06E-33Q01M 

35.7 

10-20-70 
4-05-71 

57.1 
(6) 

-21.4 

5001 
5001 

3-18-71 

88.3 

-45.8 

5108 

07N/05E-15H01M 

28.0 

10-08-70 

78.3 

-50.3 

5108 

06N/06E-34P01M 

46.9 

10-20-70 
4-05-71 

74.0 
67.0 

-27.1 
-20.1 

5001 
5001 

3-18-71 

78.0 

-50.0 

5108 

07N/05E-18C01M 

12.0 

10-07-70 

27.5 

-15.5 

5108 

06N/07E-04G01M 

107.5 

10-20-70 
4-02-71 

105.5 
105.6 

2.0 
1.9 

5001 
5001 

3-17-71 

(9) 

5108 

07N/05E-24H01M 

39.0 

10-15''-70 

94.0 

-55.0 

4202 

06N/07E-06N01M 

78.7 

10-19-70 
4-05-71 

78.0 
69.8 

0.7 
8.9 

5001 
5001 

3-15-71 

88.6 

-49.6 

4202 

07N/05E-26C01M 

28.6 

10-15-70 

69.3 

-40.7 

5050 

06N/07E-08R01M 

105.0 

10-16-70 
3-18-71 

110.8 
105.3 

-5.8 
-0.3 

5050 
5050 

3-15-71 

63.4 

-34.8 

5050 

07N/05E-26P02M 

30.0 

10-08-70 

93.8 

-63.8 

5108 

06N/07E-1LA02M 

116.0 

10-21-70 
4-02-71 

107.5 
100.4 

8.5 
15.6 

5001 
5001 

07N/05E-28E01M 

22.5 

3-17-71 
10-08-70 

84.6 
(1) 

-54.6 

5108 
5108 

06N/07E-14A01M 

110.0 

10-21-70 
4-02-71 

106.4 
100.5 

3.6 
9.5 

5001 
5001 

3-17-71 

67.3 

-44.8 

5108 

07N/05E-28P01M 

24.0 

10-15-70 

81.4 

-57.4 

5108 

06N/07E-15K01M 

107.0 

10-23-70 
4-05-71 

115.1 
(1) 

-8.1 

5001 
5001 

07N/05E-29D02M 

17.0 

3-15-71 
10-08-70 

73.8 
(1) 

-49.8 

5108 
5108 

06N/07E-19A01M 

71.0 

10   16-70 
3-18-71 

(1) 
76.1 

-5.1 

5050 
5050 

3-17-71 

49.5 

-32.5 

5108 

07N/05E-32K01M 

19.5 

10-28-70 

63.4 

-43.9 

5050 

06N/07E-20P03M 

77.0 

10-20-70 

99.1 

-22.1 

5001 

11-23-70 

63.1 

-43.6 

5050 

4-02-71 

89.0 

-12.0 

5001 

12-28-70 
1-26-71 

62.7 
62.1 

-43.2 
-42.6 

5050 
5050 

06N/07E-25P02M 

98.5 

10-21-70 

(9) 

5001 

2-24-71 

61.6 

-42.1 

5050 

4-02-71 

(1) 

5001 

3-30-71 
4-28-71 

61.1 
61.1 

-41.6 
-41.6 

5050 
5050 

C6N/07E-28E01M 

74.5 

10-28-70 

89.0 

-14.5 

5050 

5-26-71 

61.8 

-42.3 

5050 

11-24-70 

86.9 

-12.4 

5050 

6-29-71 

62.1 

-42.6 

5050 

12-28-70 

86.9 

-12.4 

5050 

7-26-71 

62.9 

-43.4 

5050 

1-26-71 

83.8 

-9.3 

5050 

r 

8-30-71 

63.8 

-44.3 

5050 

2-24-71 

82.8 

-8.3 

5050 

9-29-71 

64.3 

-44.8 

5050 

3-30-71 

82.0 

-7.5 

5050 

4-28-71 

85.6 

-11.1 

5050 

07N/05E-34L01M 

29.0 

10-08-70 

105.3 

-76.3 

5108 

5-26-71 

88.8 

-14.3 

5050 

3-17-71 

90.0 

-61.0 

5108 

6-29-71 

93.1 

-18.6 

5050 

7-29-71 

95.3 

-20.8 

5050 

07N/05E-36A01M 

38.5 

10-08-70 

(1) 

5108 

8-30-71 

94.5 

-20.0 

5050 

3-17-71 

89.3 

-50.8 

5108 

9-29-71 

95.8 

-21.3 

5050 

07N/06E-0LA01M 

115.0 

10-19-70 

112.7 

2.3 

4202 

06N/07E-32P01M 

69.0 

10-16-70 
3-18-71 

92.5 
80.9 

-23.5 
-11.9 

5050 
5050 

3-15-71 

93.3 

21.7 

4202 

07N/06E-08H01M 

58.5 

3-18-71 

89.2 

-30.7 

5108 

06N/07E-34H01M 

86.0 

10-16-70 

95.2 

-9.2 

5050 

3-18-71 

90.0 

-4.0 

5050 

07N/06E- 10M02M 

85.0 

10-16-70 
3-15-71 

104.8 
98.9 

-19.8 
-13.9 

4202 
4202 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SACRAMENTO  COUNTY  5 

■21.08    (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

21.08    (Continued) 

07N/06E-12A01M 

115.0 

10-16-70 

108.5 

6.5 

5108 

07N/07E-20H01M 

80.5 

10-19-70 

54.8 

25.7 

5001 

3-26-71 

103.5 

11.5 

5108 

4-01-71 

49.6 

30.9 

5001 

07N/06E-14Q01M 

90.0 

10-16-70 

96.8 

-6.8 

5108 

07N/07E-22E01M 

109.6 

10-16-70 

86.0 

23.6 

5001 

3-18-71 

90.3 

-0.3 

5108 

4-02-71 

78.6 

31,0 

5001 

07N/06E-15H01M 

64.0 

10-08-70 

96.3 

-32.3 

5108 

07N/07E-24K02M 

130.0 

10-19-70 

93,1 

36,9 

5001 

3-18-71 

84.8 

-20.8 

5108 

4-02-71 

91.7 

38.3 

5001 

07N/06E-20J01M 

57.0 

10-16-70 

91.8 

-34.8 

5108 

07N/07E-27B01M 

107.0 

10-16-70 

94.4 

12,6 

5001 

3-18-71 

93.5 

-36.5 

5108 

4-05-71 

83.5 

23.5 

5001 

07N/06E-22C02M 

60.0 

10-15-70 

87.1 

-27.1 

4202 

07N/07E-27P01M 

100.0 

10-16-70 

87.6 

12.4 

5001 

3-15-71 

79.1 

-19.1 

4202 

4-01-71 

80.2 

19.8 

5001 

07N/06E-22R02M 

70.0 

10-16-70 

85.0 

-15.0 

5108 

07N/07E-29B02M 

85.0 

10-16-70 

73.3 

11.7 

5001 

3-18-71 

77.0 

-7.0 

5108 

4-02-71 

64.6 

20.4 

5001 

07N/06E-23P01M 

77.0 

10-28-70 

84.3 

-7.3 

5050 

07N/07E-31F01M 

85.1 

10-16-70 

77.2 

7.9 

5001 

11-24-70 

82.8 

-5.8 

5050 

4-01-71 

69.1 

16.0 

5001 

12-28-70 

81.4 

-4.4 

5050 

1-26-71 

80.5 

-3.5 

5050 

07N/07E-32A01M 

75.0 

10-16-70 

44.2 

30.8 

5001 

2-24-71 

79.5 

-2.5 

5050 

4-01-71 

36.8 

38.2 

5001 

3-30-71 

78.5 

-1.5 

5050 

4-28-71 

83.1 

-6.1 

5050 

07N/07E-32A02M 

81.0 

3-15-71 

71.2 

9.8 

4202 

5-26-71 

84.1 

-7.1 

5050 

6-29-71 

86.8 

-9.8 

5050 

07N/07E-34D01M 

97.4 

10-16-70 

83.6 

13.8 

5001 

7-29-71 

89.2 

-12.2 

5050 

4-01-71 

82.2 

15.2 

5001 

8-30-71 

90.2 

-13.2 

5050 

' 

9-29-71 

91.1 

-14.1 

5050 

07N/07E-35K01M 

156.0 

10-20-70 
4-02-71 

135.0 
133.7 

21.0 
22.3 

5001 
5001 

07N/06E-25B0rM 

84.0 

10-19-70 

76.9 

7.1 

5001 

4-01-71 

68.7 

15.3 

5001 

07N/08E-02L01M 

198.0 

10-19-70 
3-26-71 

17.5 
16.6 

180.5 
181.4 

5108 
5108 

07N/06E-28N01M 

59.0 

10-15-70 

93.1 

-34.1 

4202 

3-15-71 

85.0 

-26.0 

4202 

07N/08E-06N01M 

117.5 

10-19-70 
4-02-71 

33.7 
(1) 

83.8 

5001 
5001 

07N/06E-32PO1M 

50.5 

10-16-70 

95.4 

-44.9 

5108 

3-18-71 

87.5 

-37.0 

5108 

07N/08E-13A01M 

260.0 

10-19-70 
3-26-71 

14.5 
11.9 

245.5 
248.1 

5108 
5108 

07N/06E-33J01M 

63.0 

3-19-71 

67.5 

-4.5 

5050 

07N/08E-16E01M 

248.8 

10-15-70 

DRY 

5050 

07N/06E-34H01M 

70.6 

10-20-70 
4-01-71 

(7) 
44.5 

26.1 

5001 
5001 

3-19-71 

DRY 

5050 

07N/08E-18F01M 

140.0 

10-15-70 

82.2 

57.8 

5050 

07N/O6E-35QO1M 

62.1 

10-16-70 
4-01-71 

38.5 
34.5 

23.6 
27.6 

5001 
5001 

3-19-71 

82.7 

57.3 

5050 

07N/08E-26H01M 

190.0 

10-19-70 

16.5 

173.5 

5108 

07N/06E-35R01M 

66.3 

10-16-70 
4-01-71 

(9) 
36.3 

30.0 

5001 
5001 

3-26-71 

16.1 

173.9 

5108 

07N/08E-36B01M 

185.0 

10-20-70 

9.8 

175.2 

5108 

07N/O6E-36PO2M 

75.0 

10-16-70 
4-01-71 

62.7 
55.6 

12.3 
19.4 

5001 
5001 

08N/04E-01G01M 

18.3 

3-26-71 
10-15-70 

7.7 
(1) 

177.3 

5108 
5050 

07N/07E-02C01M 

102.5 

10-19-70 
4-02-71 

42.3 
37.0 

60.2 
65.5 

5001 
5001 

3-17-71 

(1) 

5050 

08N/04E-11P01M 

17.0 

10-07-70 

14.6 

2.4 

5108 

07N/07E-03B01M 

100.0 

10-19-70 
4-02-71 

44.4 
44.9 

55.6 
55.1 

5001 
5001 

3-17-71 

10.5 

6.5 

5108 

08N/04E-24M01M 

25.0 

10-27-70 

34.2 

-9.2 

5050 

07N/07E-04J01M 

133.5 

10-19-70 

85.9 

47.6 

5001 

11-25-70 

33.9 

-8.9 

5050 

4-01-71 

81.0 

52.5 

5001 

12-29-70 
1-27-71 

31.4 
30.9 

-6.4 
-5.9 

5050 
5050 

07N/07E-04P01M 

174.1 

10-19-70 

132.1 

42.0 

5001 

2-25-71 

31.3 

-6.3 

5050 

4-01-71 

126.0 

48.1 

5001 

3-31-71 
4-29-71 

31.1 
31.3 

-6.1 
-6.3 

5050 
5050 

07N/07E-07N01M 

100.0 

10-19-70 

DRY 

5001 

5-27-71 
6-30-71 

31.3 
31.8 

-6.3 
-6.8 

5050 
5050 

07N/07E-07N02M 

100.5 

10-19-70 

(1) 

5001 

7-30-71 

32.3 

-7.3 

5050 

4-01-71 

83.8 

16.7 

5001 

8-30-71 
9-29-71 

32.6 
33.1 

-7.6 
-8.1 

5050 
5050 

07N/07E-10K01M 

98.0 

10-19-70 

50.9 

47.1 

5001 

4-02-71 

46.7 

51.3 

5001 

08N/04E-33N01M 

7.0 

10-07-70 
3-17-71 

7.5 
3.6 

-0.5 
3.4 

5108 
5108 

07N/07E-14L01M 

127.6 

10-19-70 

89.6 

38.0 

5001 

4-02-71 

87.5 

40.1 

5001 

08N/04E-36L01M 

5.0 

10-07-70 
3-17-71 

22.2 
18.6 

-17.2 
-13,6 

5108 
5108 

07N/07E-14L02M 

126.0 

10-19-70 

92.9 

33.1 

5001 

4-02-71 

85.0 

41.0 

5001 

08N/05E-02P01M 

39.0 

10-22-70 
4-30-71 

34.3 
32.7 

4.7 
6.3 

5108 
5108 

07N/07E-17GO2M 

101.5 

10-19-70 

85.7 

15.8 

5001 

4-01-71 

72,2 

29.3 

5001 

08N/05E-03B01M 

30.0 

10-22-70 
4-29-71 

40.2 
38.4 

-10.2 
-8.4 

5108 
5108 

07N/07E-2OCO1M 

81.0 

10-19-70 

56.0 

25.0 

5001 

4-01-71 

49.1 

31.9 

5001 

08N/05E-06H01M 

22.2 

10-15-70 
3-15-71 

25.0 
18.5 

-2.8 
3.7 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

CROUNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

CROUNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

CROUNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SACRAMKNIU  COUNTY  3 

-21.08    (Continued) 

SACRAMEKIO  COUNTY  5- 

21.08    (Continued) 

08N/05E-07P01M 

24.3 

10-16-70 

29.6 

-5.3 

5050 

08N/06E-26K01M 

123.0 

10-19-70 

119.8 

3.2 

5108 

3-15-71 

27.5 

-3.2 

5050 

3-26-71 

114.5 

8.5 

5108 

08N/05E-12Q01M 

44.5 

10-08-70 

47.5 

-3.0 

5108 

08N/06E-27H02M 

93.7 

10-16-70 

97.8 

-4.1 

5108 

3-18-71 

45.2 

-0.7 

5108 

3-26-71 

82.7 

U.O 

5108 

08N/05E-14J0114 

45.0 

10-08-70 

(2) 

5108 

08N/06E-27M01H 

79.0 

10-16-70 

(1) 

5108 

3-18-71 

(1) 

5108 

3-26-71 

83.3 

-4.3 

5108 

08N/05E-15E01M 

37.0 

10-27-70 

45.3 

-8.3 

5050 

08N/06E-30C01M 

50.0 

10-16-70 

76.0 

-26.0 

5108 

11-23-70 

45.3 

-8.3 

5050 

3-26-71 

71.8 

-21.8 

5108 

12-28-70 

45.0 

-8.0 

5050 

1-25-71 

44.5 

-7.5 

5050 

08N/06E-31F01M 

51.0 

10-16-70 

86.2 

-35.2 

5108 

2-23-71 

44.2 

-7.2 

5050 

3-26-71 

82.3 

-31.3 

5108 

3-29-71 

44.0 

-7.0 

5050 

4-27-71 

44.0 

-7.0 

5050 

08M/06E-33N01M 

64.7 

10-16-70 

(1) 

5108 

5-26-71 

44.2 

-7.2 

5050 

3-26-71 

96.0 

-31.3 

5108 

6-29-71 

44.7 

-7.7 

5050 

7-26-71 

45.1 

-8.1 

5050 

08N/06E-34R01M 

106.4 

10-16-70 

119.6 

-13.2 

5108 

8-31-71 

45.4 

-8.4 

5050 

3-26-71 

(1) 

5108 

9-30-71 

46.0 

-9.0 

5050 

08N/07E-02N01)i 

257.6 

10-20-70 

138.0 

119.6 

5108 

08N/0SE-18K01M 

19.9 

10-15-70 
3-15-71 

27.8 
27.5 

-7.9 
-7.6 

5050 
5050 

4-29-71 

145.8 

111.8 

5108 

08M/07E-09N01M 

189.6 

10-20-70 

118.5 

71.1 

5108 

08H/05E-18q01M 

24.7 

10-15-70 
3-15-71 

34.4 
34.1 

-9.7 
-9.4 

5050 
5050 

4-29-71 

120.3 

69.3 

5108 

08N/07E-14C0U1 

254.2 

10-20-70 

145.0 

109.2 

5108 

08N/03E-21H02M 

39.5 

10-08-70 
3-18-71 

55.0 
55.0 

-15.5 
-15.5 

5108 
5108 

4-29-71 

145.5 

108.7 

5108 

08M/07E-18E0U4 

125.5 

10-16-70 

97.1 

28.4 

5050 

08N/05E-30AOU4 

27.3 

10-15-70 
3-15-71 

51.6 
48.4 

-24.3 
-21.1 

5050 
5050 

3-18-71 

89.1 

36.4 

5050 

08N/07E-3U0U1 

115.4 

10-19-70 

82.3 

33.1 

5108 

08N/05E-3 lEOlM 

18.0 

10-07-70 
3-17-71 

38.8 
38.2 

-20.8 
-20.2 

5108 
5108 

3-26-71 

69.3 

46.1 

5108 

08N/07E-33E01M 

145.3 

10-19-70 

101.8 

43.5 

5108 

08N/05E-32R01M 

21.7 

10-15-70 
3-15-71 

60.8 
53.9 

-39.1 
-32.2 

5050 
5050 

3-26-71 

93.1 

52.2 

5108 

09N/03E-02D01M 

23.0 

10-26-70 

14.9 

8.1 

5108 

08N/05E^3J0U1 

26.0 

10-15-70 
3-17-71 

66.7 
62.2 

-40.7 
-36.2 

5050 
5050 

5-05-71 

11.7 

11.3 

5108 

09H/04E-01K01M 

19.5 

10-26-70 

20.8 

-1.3 

5108 

08N/06E-05P01il 

58.0 

10-21-70 
4-29-71 

48.9 
(9) 

9.1 

5108 
5108 

5-04-71 

19.1 

0.4 

5108 

09N/04E-08L01M 

24.0 

10-26-70 

17.7 

6.3 

5108 

081I/06E-06E03M 

65.0 

10-05-70 
3-05-71 

71.0 
56.0 

-6.0 
9.0 

4400 
4400 

5-05-71 

14.5 

9.5 

5108 

09N/04E-09B01M 

20.0 

10-26-70 

12.2 

7.8 

5108 

08N/06E-06F01M 

60.0 

10-05-70 
3-05-71 

68.0 
55.0 

-8.0 
5.0 

4400 
4400 

5-04-71 

(4) 

5108 

09N/04E-11E0U1 

10.0 

10-16-70 

9.1 

0.9 

5050 

08N/06E-08F01M 

57.8 

10-15-70 
3-17-71 

53.0 
47.9 

4.8 
9.9 

5050 
5050 

3-18-71 

(9) 

5050 

08N/06E-09Q02M 

75.7 

10-20-70 
4-29-71 

64.3 
62.6 

11.4 
13.1 

5108 
5108 

09N/04E-22E0U1 

12.0 

10-28-70 
11-24-70 
12-28-70 

6.7 
6.0 
1.3 

5.3 
6.0 
10.7 

5050 
5050 
5050 

08N/06E-11B01M 

90.1 

10-20-70 
4-29-71 

73.0 
70.0 

17.1 
20.1 

5108 
5108 

1-26-71 
2-24-71 
3-31-71 

1.9 
2.6 
2.7 

10.1 
9.4 
9.3 

5050 
5050 
5050 

08N/06E-1SP01M 

72.1 

10-20-70 
10-28-70 
11-24-70 
12-28-70 
1-25-71 
2-24-71 

(3) 
61.5 
60.0 
58.9 
58.6 
58.1 

10.6 
12.1 
13.2 
13.5 
14.0 

5108 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

4-29-71 
5-29-71 
6-30-71 
7-30-71 
8-31-71 
9-30-71 

3.3 
2.8 
5.1 
4.7 
7.2 
7.9 

8.7 
9.2 
6.9 
7.3 
4.8 
4.1 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

3-30-71 
4-28-71 
4-29-71 

57.9 

59.5 

(4) 

14.2 
12.6 

5050 
5050 
5108 

09N/04E-23R01M 

15.0 

10-26-70 
5-04-71 

14.8 
9.3 

0.2 
5.7 

5108 
5108 

5-26-71 
6-29-71 
7-29-71 

61.0 
63.6 
65.3 

11.1 
8.5 
6.8 

5050 
5050 
5050 

09N/04E-27F0U1 

24.0 

10-26-70 
5-04-71 

20.5 
18.8 

3.5 

5.2 

5108 
5108 

8-30-71 
9-29-71 

65.5 
65.0 

6.6 
7.1 

5050 
5050 

09N/04E-3600U4 

21.6 

10-26-70 
5-04-71 

19.4 
(6) 

2.2 

5108 
5108 

08N/06E-20R01M 

57.4 

10-16-70 
3-26-71 

69.7 
64.4 

-12.3 
-7.0 

5108 
5108 

09N/05E-07D01M 

20.0 

10-26-70 
5-04-71 

21.3 
18.3 

-1.3 
1.7 

5108 
5108 

08N/06E-2UI0211 

65.0 

10-14-70 
10-15-70 
3-15-71 

74.9 
73.9 
67.2 

-9.9 
-8.9 
-2.2 

4202 
5050 
4202 

09N/05E-08J02M 

33.0 

10-16-70 
3-18-71 

40.9 
39.7 

-7.9 
-6.7 

5050 
5050 

3-17-71 

67.9 

-2.9 

5050 

09N/05E-13G03M 

80.0 

10-05-70 

105.0 

-25.0 

4400 

08H/06E-23J02M 

141.0 

10-16-70 

120.5 

20.5 

5050 

3-05-71 

91.0 

-11.0 

4400 

3-18-71 

119.6 

21.4 

5050 

09N/05E-UJ01M 

80.0 

3-05-71 

84.0 

-4.0 

4400 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SU«>LY1NG 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY  5 

-21.08   (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY  5 

-21.08   (Continued) 

09N/05E- 13L02M 

72.0 

10-05-70 

89.0 

-17.0 

4400 

09N/06E-07N01M 

69.0 

10-05-70 

88.0 

-19.0 

4400 

3-05-71 

76.0 

-4.0 

4400 

3-05-71 

72.0 

-3.0 

4400 

09N/05E- 14H03M 

64.0 

10-15-70 

81.3 

-17.3 

5050 

09N/06E-09P01M 

135.5 

10-22-70 

121.3 

14.2 

5108 

3-15-71 

74.9 

-10.9 

5050 

4-30-71 

119.5 

16.0 

5108 

09N/05E-18R01M 

31.0 

10-26-70 

36.3 

-5.3 

5108 

09N/06E-12Q01M 

205.5 

10-22-70 

29.8 

175.7 

5108 

5-04-71 

31.3 

-0.3 

5108 

5-03-71 

27.7 

177.8 

5108 

09N/05E-21M01M 

34.0 

10-29-70 

49.9 

-15.9 

5050 

09N/06E-17G01M 

120.0 

10-22-70 

118.7 

1.3 

5108 

11-24-70 

49.3 

-15.3 

5050 

4-30-71 

117.5 

2.5 

5108 

12-29-70 

48.7 

-14.7 

5050 

1-26-71 

47.9 

-13.9 

5050 

09N/06E-19E01M 

78.0 

10-05-70 

99.0 

-21.0 

4400 

2-25-71 

47.2 

-13.2 

5050 

3-05-71 

86.0 

-8.0 

4400 

3-31-71 

46.2 

-12.2 

5050 

4-29-71 

45.8 

-11.8 

5050 

09N/06E-19K01M 

86.0 

10-05-70 

110.0 

-24.0 

4400 

5-27-71 

46.2 

-12.2 

5050 

3-05-71 

91.0 

-5.0 

4400 

6-30-71 

47.5 

-13.5 

5050 

7-30-71 

49.0 

-15.0 

5050 

09N/06E-19R01M 

81.0 

3-05-71 

82.0 

-1.0 

4400 

8-31-71 

51.0 

-17.0 

5050 

9-30-71 

50.5 

-16.5 

5050 

09N/06E-20D01M 

78.0 

10-05-70 
3-05-71 

88.0 
75.0 

-10.0 
3.0 

4400 
4400 

09N/05E-22A01M 

52.0 

10-05-70 

75.0 

-23.0 

4400 

3-05-71 

61.0 

-9.0 

4400 

09N/06E-20N02M 

92.0 

10-05-70 
3-05-71 

94.0 
75.0 

-2.0 
17.0 

4400 
4400 

09N/05E-22G02M 

51.0 

10-15-70 

75.6 

-24.6 

5050 

3-15-71 

70.4 

-19.4 

5050 

09M/06E-24K02M 

113.0 

10-21-70 
4-29-71 

57.8 
57.2 

55.2 
55.8 

5108 
5108 

09N/05E-22L01M 

51.0 

10-05-70 

71.0 

-20.0 

4400 

3-05-71 

62.0 

-11.0 

4400 

09N/06E-26C01M 

96.3 

10-21-70 
4-29-71 

(8) 
49.3 

47.0 

5108 
5108 

09N/05E-23A0IM 

65.0 

3-05-71 

76.0 

-11.0 

4400 

09N/06E-27D01M 

71.0 

10-22-70 

39.5 

31.5 

5108 

09N/05E-23F01M 

59.0 

3-05-71 

(7) 

4000 

4-30-71 

37.5 

33.5 

5108 

09N/05E-23H01M 

63.0 

3-05-71 

72.0 

-9.0 

4400 

09N/06E-28K01M 

113.1 

10-22-70 
4-30-71 

78.4 
77.3 

34.7 
35.8 

5108 
5108 

09N/05E-23L01M 

60.0 

3-05-71 

71.0 

-11.0 

4400 

09N/06E-30C01M 

75.0 

3-05-71 

77.0 

-2.0 

4400 

09N/05E-23L02M 

57.0 

3-05-71 

70.0 

-13.0 

4400 

09N/06E-30J01M 

81.5 

10-27-70 

83.2 

-1.7 

5050 

09N/05E-24A03M 

72.0 

10-05-70 

94.0 

-22.0 

4400 

11-24-70 

80.6 

0.9 

5050 

3-05-71 

79.0 

-7.0 

4400 

12-28-70 
1-25-71 

78.6 
77.8 

2.9 
3.7 

5050 
5050 

09N/05E-25C01M 

68.0 

10-05-70 

95.0 

-27.0 

4400 

2-23-71 

76.7 

4.8 

5050 

3-05-71 

79.0 

-11.0 

4400 

3-29-71 
4-27-71 

75.9 
77.8 

5.6 
3.7 

5050 
5050 

09N/05E-25E02M 

45.0 

10-05-70 

70.0 

-25.0 

4400 

5-26-71 

80.2 

1.3 

5050 

3-05-71 

56.0 

-11.0 

4400 

6-29-71 
7-29-71 

84.2 
88.2 

-2.7 
-6.7 

5050 
5050 

09N/05E-26D01M 

52.0 

3-05-71 

69.0 

-17.0 

4400 

8-30-71 
9-29-71 

90.2 
(3) 

-8.7 

5050 
5050 

09N/05E-26E01M 

42.0 

10-05-70 

68.0 

-26.0 

4400 

3-05-71 

59.0 

-17.0 

4400 

09N/06E-30N01M 

66.0 

3-05-71 

65.0 

1.0 

4400 

09N/05E-26G02M 

58.0 

10-05-70 
3-05-71 

85.0 
75.0 

-27.0 
-17.0 

4400 
4400 

09N/06E-30Q01M 

82.0 

3-05-71 

78.0 

4.0 

4400 

09N/06E-31J01M 

71.2 

10-05-70 

78.0 

-6.8 

4400 

09N/05E-26Q01M 

40.0 

10-05-70 
3-05-71 

66.0 
54.0 

-26.0 
-14.0 

4400 
4400 

3-05-71 

65.0 

6.2 

4400 

09N/06E-32D02M 

90.0 

10-05-70 

102.0 

-12.0 

4400 

09N/05E-27Q01M 

44.0 

10-16-70 
3-17-71 

60.0 
55.3 

-16.0 
-11.3 

5050 
5050 

3-05-71 

88.0 

2.0 

4400 

09N/06E-33E01M 

60.0 

10-05-70 

49.0 

11.0 

4400 

09N/05E-28H01M 

37.6 

10-15-70 
3-15-71 

55.5 
49.8 

-17.9 
-12.2 

5050 
5050 

3-05-71 

(7) 

4400 

09N/06E-33R01M 

73.2 

10-21-70 

44.8 

28.4 

5108 

09N/05E-28K01M 

32.9 

10-21-70 
3-15-71 

48.0 
44.0 

-15.1 
-7.1 

5050 
5050 

4-29-71 

45.6 

27.6 

5108 

09N/06E-34R01M 

96.3 

10-16-70 

65.0 

31.3 

5050 

09N/05E-28N01M 

40.0 

10-15-70 
3-15-71 

43.5 
40.7 

-3.5 
-0.7 

5050 
5050 

09N/06E-36J01M 

115.4 

3-29-71 
10-21-70 

62.6 
(4) 

33.7 

5050 
5108 

09N/05E-29L02M 

30.0 

10-22-70 

39.6 

-9.6 

5108 

4-30-71 

34.8 

-4.8 

5108 

09N/07E-07F01M 

204.2 

10-22-70 
5-03-71 

154.7 
152.5 

49.5 
51.7 

5108 
5108 

09N/0SE-30B01M 

22.0 

10-26-70 

32.0 

-10.0 

5108 

5-04-71 

23.9 

-1.9 

5108 

09N/07E-09A01M 

192.0 

10-23-70 
5-03-71 

73.8 
71.5 

118.2 
120.5 

5108 
5108 

09N/05E-35Q01M 

49.0 

10-05-70 

65.0 

-16.0 

4400 

3-05-71 

51.0 

-2.0 

4400 

09N/07E-12L01M 

290.0 

10-21-70 
4-29-71 

44.3 
44.8 

245.7 
245.2 

5108 
5108 

09N/06E-02P01M 

160.0 

10-22-70 

131.8 

28.2 

5108 

5-03-71 

130.0 

30.0 

5108 

09N/07E-16Q01M 

144.5 

10-22-70 
4-29-71 

(1) 
27.7 

116.8 

5108 
5108 

09N/06E-05M01M 

112.0 

10-23-70 
5-03-71 

104.3 
102.7 

7.7 
9.3 

5108 
5108 
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GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08    (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08    (Continued) 

09N/07E-27Q01M 

224.1 

10-21-70 

33.9 

190.2 

5108 

10N/05E-34M01M 

47.0 

10-27-70 

57.3 

-10.3 

5108 

4-29-71 

32.3 

191.8 

5108 

5-06-71 

56.0 

-9.0 

5108 

09N/07E-31G01M 

133.3 

10-16-70 

60.5 

72.8 

5050 

10N/05E-36B01M 

90.0 

10-05-70 

104.0 

-14.0 

4400 

3-18-71 

59.7 

73.6 

5050 

3-05-71 

94.0 

-4.0 

4400 

10N/03E-35A01M 

18.9 

10-26-70 

8.5 

10.4 

5108 

10N/05E-36J01M 

105.0 

10-05-70 

117.0 

-12.0 

4400 

5-05-71 

6.8 

12.1 

5108 

3-05-71 

103.0 

2.0 

4400 

10N/0AE-13P01M 

25.0 

10-26-70 

30.3 

-5.3 

5108 

10N/05E-36K01M 

92.0 

10-05-70 

110.0 

-18.0 

4400 

5-06-71 

33.3 

-8.3 

5108 

3-05-71 

99.0 

-7.0 

4400 

10N/04E-15r01M 

14.0 

10-26-70 

3.7 

10.3 

5108 

10N/05E-36Q02M 

86.0 

10-05-70 

98.0 

-12.0 

4400 

5-05-71 

(9) 

5108 

3-05-71 

85.0 

1.0 

4400 

10N/04E-18A01M 

2J.0 

10-26-70 
5-05-71 

8.8 
4.8 

14.2 
18.2 

5108 
5108 

10N/06E-19K01M 

150.5 

10-28-70 

DRY 

5108 

10N/06E-21F02M 

158.5 

10-28-70 

142.2 

16.3 

5108 

10N/04E-19P01M 

21.0 

10-26-70 
5-05-71 

7.7 
4.6 

13.3 
16.4 

5108 
5108 

10N/06E-22C01M 

170.0 

5-07-71 
10-28-70 

138.3 
(2) 

20.2 

5108 
5108 

10N/04E-21B02M 

16.0 

10-26-70 
5-05-71 

6.8 
6.0 

9.2 
10.0 

5108 
5108 

5-07-71 

143.5 

26.5 

5108 

10N/06E-22N01M 

134.7 

10-16-70 

81.0 

53.7 

5050 

10N/04E-23A01M 

15.0 

10-26-70 
5-06-71 

11.0 
5.0 

4.0 
10.0 

5108 
5108 

10N/06E-25N01M 

155.0 

3-15-71 
10-23-70 

83.3 
(2) 

51.4 

5050 
5108 

10N/04E-24B01M 

22.0 

10-26-70 
5-06-71 

29.0 
32.5 

-7.0 
-10.5 

5108 
5108 

5-03-71 

116.2 

38.8 

5108 

10N/06E-30L01M 

115.0 

10-05-70 

119.0 

-4.0 

4400 

10N/04E-31A01M 

15.0 

10-26-70 
5-06-71 

4.8 
(6) 

10.2 

5108 
5108 

3-05-71 

102.0 

13.0 

4400 

10N/06E-31L01M 

111.0 

10-05-70 

119.0 

-8.0 

4400 

10N/04E-34A02M 

25.0 

10-29-70 
11-24-70 

12.7 
12.5 

12.3 
12.5 

5050 
5050 

3-05-71 

109.0 

2.0 

4400 

12-28-70 

9.5 

15.5 

5050 

10N/06E-33K01M 

120.0 

10-23-70 

110.0 

10.0 

5108 

1-26-71 

9.9 

15.1 

5050 

10-28-70 

109.5 

10.5 

5050 

2-24-71 

12.0 

13.0 

5050 

11-24-70 

106.1 

13.9 

5050 

3-31-71 

12.9 

12.1 

5050 

12-28-70 

104.1 

15.9 

5050 

4-28-71 

13.2 

11.8 

5050 

1-26-71 

103.4 

16.6 

5050 

5-26-71 

9.2 

15.8 

5050 

2-24-71 

102.5 

17.5 

5050 

6-29-71 

9.0 

16.0 

5050 

3-3,0-71 

102.6 

17.4 

5050 

7-29-71 

8.6 

16.4 

5050 

4-28-71 

104.7 

15.3 

5050 

8-31-71 

7.6 

17.4 

5050 

5-03-71 

105.2 

14.8 

5108 

9-27-71 

10.7 

14.3 

5050 

5-26-71 
6-29-71 

107.9 
113.1 

12.1 
6.9 

5050 
5050 

10N/04E-36B01M 

37.0 

10-16-70 

32.6 

4.4 

5050 

7-29-71 

117.5 

2.5 

5050 

3-18-71 

29.5 

7.5 

5050 

8-30-71 
9-29-71 

117.6 
114.4 

2.4 
5.6 

5050 
5050 

10N/05E-07M03M 

34.8 

10-27-70 

63.4 

-28.6 

5108 

5-06-71 

61.7 

-26.9 

5108 

10N/07E-20D01M 

210.0 

10-23-70 
5-03-71 

115.3 
117.0 

94.7 
93.0 

5108 
5108 

10N/05E-14Q01M 

86.0 

10-27-70 

DRY 

5108 

5-07-71 

DRY 

5108 

10N/07E-28C01M 

210.2 

10-23-70 
5-03-71 

103.0 
102.0 

107.2 
108.2 

5108 
5108 

10N/05E-14Q02M 

85.5 

10-27-70 

87.0 

-1.5 

5108 

5-07-71 

85.0 

0.5 

5108 

10N/07E-29G01M 

216.0 

10-23-70 
5-03-71 

108.7 
107.8 

107.3 
108.2 

5108 
5108 

10N/05E-15P01M 

67.5 

10-27-70 

74.2 

-6.7 

5108 

10-29-70 

(3) 

5050 

10N/07E-32N01M 

215.0 

10-23-70 

142.5 

72.5 

5108 

11-24-70 

72.6 

-5.1 

5050 

5-03-71 

141.2 

73.8 

5108 

12-28-70 
1-26-71 

71.5 
71.3 

-4.0 
-3.8 

5050 
5050 

2-24-71 

70.5 

-3.0 

5050 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

3-30-71 

69.5 

-2.0 

5050 

4-28-71 

(4) 

5050 

06N/03E-12R01M 

2.5 

10-25-70 

6.1 

-3.6 

5104 

5-07-71 

69.7 

-2.2 

5108 

3-20-71 

3.9 

-1.4 

5104 

5-26-71 

69.3 

-1.8 

5050 

6-29-71 

72.0 

-4.5 

5050 

06N/03E-15B01M 

4.0 

10-25-70 

(7) 

5104 

7-29-71 

73.5 

-6.0 

5050 

3-20-71 

(7) 

5104 

8-31-71 

74.8 

-7.3 

5050 

9-27-71 

75.5 

-8.0 

5050 

06N/03E-23P01M 

4.9 

10-25-70 
3-20-71 

5.4 
3.2 

-0.5 
1.7 

5104 
5104 

10N/05E-17N02M 

51.0 

10-27-70 

59.9 

-8.9 

5108 

5-06-71 

58.1 

-7.1 

5108 

07N/03E-04Q01M 

19.0 

10-25-70 
3-11-71 

26.4 
19.4 

-7.4 
-0.4 

5104 
5104 

10N/05E-25H01M 

100.0 

10-05-70 

116.0 

-16.0 

4400 

3-05-71 

102.0 

-2.0 

4400 

07N/03E-08J01M 

17.0 

10-15-70 
3-17-71 

31.0 
21.9 

-14.0 
-4.9 

5050 
5050 

10N/05E-26B02M 

81.0 

10-27-70 

80.7 

0.3 

5108 

5-07-71 

78.6 

2.4 

5108 

07N/03E-08M01M 

19.0 

10-09-70 
3-09-71 

(7) 
29.4 

-10.4 

5001 
5001 

10N/05E-30L01M 

36.0 

10-27-70 

30.0 

6.0 

5108 

5-06-71 

(4) 

5108 

07N/03E-17F01M 

16.0 

10-15-70 
3-17-71 

21.7 
20.9 

-5.7 
-4.9 

5050 
5050 

10N/05E-32Q02M 

39.0 

10-16-70 
3-18-71 

43.4 
40.4 

-4.4 
-1.4 

5050 
5050 
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GROUND    WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continue 

i) 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

07N/03E-19N01M 

21.0 

10-09-70 

33.9 

-12.9 

5001 

08N/02E-01K01M 

34.0 

10-05-70 

63.6 

-29.6 

5001 

3-09-71 

26.5 

-5.5 

5001 

3-10-71 

(1) 

5001 

07N/03E-30Q01M 

17.0 

10-09-70 
3-08-71 

15.6 
15.8 

1.4 
1.2 

5001 
5001 

08N/02E-02M01M 

41.0 

10-05-70 

(6) 

5001 

08N/02E-04E01M 

52.0 

10-05-70 

51.1 

0.9 

5001 

08N/01E-01J02M 

65.0 

10-31-70 
3-05-71 

40.4 
28.7 

24.6 
36.3 

5104 
5104 

08N/02E-08R03M 

55.0 

3-10-71 
8-11-70 

38.2 
(6) 

13.8 

5001 
5001 

08N/01E-02B01M 

78.0 

10-05-70 

31.1 

46.9 

5001 

3-10-71 

21.2 

56.8 

5001 

08N/02E-09A01M 

43.0 

10-31-70 
3-05-71 

52.7 
38.0 

-9.7 
5.0 

5104 
5104 

08N/01E-04A01M 

97.0 

10-05-70 

32.4 

64.6 

5001 

3-10-71 

29.2 

67.8 

5001 

08N/02E-13B06M 

36.5 

10-09-70 
3-08-71 

54.9 
42.1 

-18.4 
-5.6 

5001 
5001 

08N/01E-04Q02M 

95.0 

10-31-70 

30.1 

64.9 

5104 

3-05-71 

(8) 

5104 

08N/02E-15M02M 

52.7 

10-09-70 
3-11-71 

(7) 

49.8 

2.9 

5001 
5001 

08N/01E-05A01M 

115.0 

10-05-70 

(0) 

5001 

08N/02E-16M01M 

58.0 

10-06-70 

61.7 

-3.7 

5001 

08N/01E-07B02M 

107.0 

10-05-70 
10-31-70 

(0) 
28.4 

78.6 

5001 
5104 

3-11-71 

47.8 

10.2 

5001 

3-05-71 

22.8 

84.2 

5104 

08N/02E-16N01M 

60.0 

10-31-70 
3-05-71 

61.0 
51.6 

-1.0 
8.4 

5104 
5104 

08N/01E-08M03M 

100.0 

10-31-70 

29.5 

70.5 

5104 

3-05-71 

24.7 

75.3 

5104 

08N/02E-17M01M 

59.0 

10-06-70 
3-11-71 

50.8 
39.1 

8.2 
19.9 

5001 
5001 

08N/01E-09E01M 

97.0 

10-31-70 

40.3 

56.7 

5104 

3-05-71 

31.2 

65.8 

5104 

08N/02E-19B01M 

67.0 

10-06-70 
3-11-71 

47.5 
44.5 

19.5 
22.5 

5001 
5001 

08N/01E-09R01M 

90.5 

10-29-70 

35.3 

55.2 

5050 

11-25-70 

33.5 

57.0 

5050 

08N/03E-03Q01M 

14.0 

10-25-70 

13.7 

0.3 

5104 

12-29-70 

31.6 

58.9 

5050 

3-20-71 

9.0 

5.0 

5104 

1-27-71 

31.0 

59.5 

5050 

2-25-71 

31.9 

58.6 

5050 

08N/03E-04R01M 

16.0 

10-25-70 

22.7 

-6.7 

5104 

3-31-71 

34.1 

56.4 

5050 

3-11-71 

13.8 

2.2 

5104 

4-29-71 

41.7 

48.8 

5050 

5-27-71 

57.4 

33.1 

5050 

08N/03E-07B02M 

25.0 

10-25-70 

40.1 

-15.1 

5104 

6-30-71 

56.6 

33.9 

5050 

3-11-71 

30.7 

-5.7 

5104 

7-30-71 

59.3 

31.2- 

5050 

8-31-71 

51.5 

39.0 

5050 

08N/03E-07M01M 

32.4 

10-29-70 

41.7 

-9.3 

5050 

9-30-71 

40.2 

50.3  ~ 

5050 

11-25-70 
12-29-70 

35.5 
29.4 

-3.1 
3.0 

5050 
5050 

08N/01E-10M01M 

91.3 

10-31-70 

40.7 

50.6 

5104 

1-27-71 

27.8 

4.6 

5050 

3-05-71 

34.3 

57.0 

5104 

2-25-71 
3-31-71 

29.1 
35.9 

3.3 

-3.5 

5050 
5050 

08N/01E-11F01M 

78.0 

10-31-70 

28.8 

49.2 

5104 

4-29-71 

57.4 

-25.0 

5050 

3-05-71 

27.6 

50.4 

5104 

5-27-71 
6-30-71 

68.6 
71.6 

-36.2 
-39.2 

5050 
5050 

08N/01E-12D01M 

70.0 

10-31-70 

34.0 

36.0 

5104 

7-30-71 

71.0 

-38.6 

5050 

3-05-71 

25.1 

44.9 

5104 

8-31-71 
9-30-71 

68.8 
54.4 

-36.4 
-22.0 

5050 
5050 

08N/01E-12R03M 

64.0 

10-05-70 

39.1 

24.9 

5001 

3-10-71 

34.3 

29.7 

5001 

08N/03E-15D01M 

14.0 

10-15-70 
3-17-71 

24.9 
11.1 

-10.9 
2.9 

5050 
5050 

08N/01E-14P01M 

79.0 

10-31-70 

40.3 

38.7 

5104 

3-05-71 

35.9 

43.1 

5104 

08N/03E-19D01M 

37.0 

10-08-70 
10-25-70 

53.8 
45.7 

-16.8 
-8.7 

5001 
5104 

08N/01E-15B01M 

85.0 

10-29-70 

25.3 

59.7 

5050 

3-08-71 

44.7 

-7.7 

5001 

10-31-70 

26.1 

58.9 

5104 

3-11-71 

37.1 

-0.1 

5104 

11-25-70 

26.0 

59.0 

5050 

12-29-70 

25.6 

59.4 

5050 

08N/03E-28H01M 

20.0 

10-25-70 

18.3 

1.7 

5104 

1-27-71 

25.7 

59.3 

5050 

3-11-71 

14.5 

5.5 

5104 

2-25-71 

25.9 

59.1 

5050 

3-05-71 

25.5 

59.5 

5104 

08N/03E-31N01M 

32.0 

10-08-70 

68.9 

-36.9 

5001 

3-31-71 

25.3 

59.7 

5050 

3-08-71 

41.6 

-9.6 

5001 

4-29-71 

24.7 

60.3 

5050 

3-14-71 

41.9 

-9.9 

5104 

5-27-71 

25.1 

59.9 

5050 

6-30-71 

24.6 

60.4 

5050 

08N/03E-32G01M 

21.0 

10-15-70 

26.8 

-5.8 

5050 

7-30-71 

24.4 

60.6 

5050 

3-17-71 

22.9 

-1.9 

5050 

8-31-71 

25.2 

59.8 

5050 

9-30-71 

26.6 

58.4 

5050 

08N/03E-32L01M 

25.0 

10-15-70 
3-17-71 

41.4 
28.2 

-16.4 
-3.2 

5050 
5050 

08N/01E-16B01M 

93.5 

10-06-70 

49.2 

44.3 

5001 

3-11-71 

38.3 

55.2 

5001 

08N/01W-02K01M 

130.0 

10-31-70 
3-05-71 

27.6 
26.6 

102.4 
103.4 

5104 
5104 

08N/01E-16D01M 

94.0 

10-31-70 

37.8 

56.2 

5104 

3-05-71 

(1) 

5104 

08N/01W-03D03M 

163.0 

10-05-70 
3-10-71 

65.2 
58.1 

97.8 
104.9 

5001 
5001 

08N/01E-17D01M 

102.0 

10-31-70 

36.3 

65.7 

5104 

3-05-71 

26.5 

75.5 

5104 

08N/01W-09C01M 

163.0 

10-31-70 
3-05-71 

55.2 
49.1 

107.8 
113.9 

5104 
5104 

08N/01E-17F01M 

101.0 

10-06-70 

36.0 

65.0 

5001 

3-11-71 

31.8 

69.2 

5001 

08N/01W-10A02M 

135.0 

10-05-70 
3-10-71 

48.9 
45.6 

86.1 
89.4 

5001 
5001 

08N/01E-18J02M 

104.0 

10-31-70 
3-05-71 

38.7 
31.3 

65.3 
72.7 

5104 
5104 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

08N/01W-10E01M 

139.0 

10-05-70 
3-10-71 

49.0 
44.0 

90.0 
95.0 

5001 
5001 

09N/01E-12M01M 

81.0 

11-03-70 
3-16-71 

37.3 
36.4 

43.7 
44.6 

5104 
5104 

08N/01W-11K02M 

125.0 

10-21-70 
3-05-71 

42.5 
39.1 

82.5 
85.9 

5104 
5104 

09N/01E-12Q01M 

71.0 

11-03-70 
3-16-71 

41.7 
40.6 

29.3 
30.4 

5104 
5104 

08N/01W-12DO1M 

122.0 

10-31-70 
3-05-71 

32.5 
31.2 

89.5 
90.8 

5104 
5104 

09N/01E-16A01M 

92.0 

10-15-70 
3-17-71 

16.5 
14.1 

75.5 
77.9 

5050 
5050 

08N/01W-13F05M 

114.0 

10-06-70 
3-11-71 

39.2 
(1) 

74.8 

5001 
5001 

09N/01E-20E01M 

112.0 

10-31-70 
3-06-71 

16.7 
15.7 

95.3 
96.3 

5104 
5104 

08N/01W-13G03M 

113.0 

10-31-70 
3-05-71 

36.3 
(1) 

76.7 

5104 
5104 

09N/01E-22B01M 

86.0 

10-31-70 
3-06-71 

(7) 
(7) 

5104 
5104 

08N/01W-14Q01M 

120.0 

10-31-70 
3-05-71 

39.2 
37.3 

80.8 
82.7 

5104 
5104 

09N/01E-24D01M 

67.0 

10-31-70 
3-06-71 

23.3 
24.4 

43.7 
42.6 

5104 
5104 

08N/01W-16R02M 

128.0 

10-05-70 
10-31-70 

52.6 
50.5 

75.4 
77.5 

5001 
5104 

09N/01E-26N01M 

77.0 

10-31-70 
3-06-71 

15.5 
12.1 

61.5 
64.9 

5104 
5104 

3-05-71 
3-10-71 

41.8 
42.5 

86.2 
85.5 

5104 
5001 

09N/01E-27Q01M 

87.0 

10-31-70 
3-06-71 

20.0 
17.1 

67.0 
69.9 

5104 
5104 

08N/01W-20R02M 

149.0 

10-05-70 
3-10-71 

67.0 
53.7 

82.0 
95.3 

5001 
5001 

09N/01E-28M01M 

102.0 

10-31-70 
3-06-71 

(1) 

14.7 

87.3 

5104 
5104 

08N/01W-20R05M 

147.0 

10-31-70 
3-05-71 

60.9 
53.3 

86.1 
93.7 

5104 
5104 

09N/01E-31D01M 

116.0 

10-15-70 
3-17-71 

15.5 
13.4 

100.5 
102.6 

5050 
5050 

08N/01W-21N01M 

145.0 

10-05-70 
3-10-71 

(1) 

54.2 

90.8 

5001 
5001 

09N/01E-31K02M 

111.0 

10-05-70 
3-10-71 

32.6 
22.8 

78.4 
88.2 

5001 
5001 

08N/01W-22G02M 

126.5 

10-06-70 
3-11-71 

43.0 
37.8 

83.5 
88.7 

5001 
5001 

09N/02E-05C01M 

68.0 

11-02-70 
3-16-71 

44.1 
42.6 

23.9 
25.4 

5104 
5104 

08N/01W-22L01M 

128.0 

10-06-70 
3-11-71 

54.2 
45.2 

73.8 
82.8 

5001 
5001 

09N/02E-07A01M 

72.0 

11-03-70 
3-16-71 

54.1 
46.6 

17.9 
25.4 

5104 
5104 

08N/01W-28B01M 

139.0 

10-05-70 
3-11-71 

56.1 
(9) 

82.9 

5001 
5001 

09N/02E-07K01M 

70.0 

11-07-70 
3-16-71 

50.2 
45.8 

19.8 
24.2 

5104 
5104 

08N/01W-28B02M 

139.0 

10-05-70 
3-11-71 

53.9 
(1) 

85.1 

5001 
5001 

09N/02E-07L01M 

66.0 

11-0^-70 
3-16-71 

47.9 
38.8 

18.1 
27.2 

5104 
5104 

08N/01W-28N01M 

142.0 

10-06-70 
3-11-71 

53.6 
45.4 

88.4 
96.6 

5001 
5001 

09N/02E-09B01M 

53.0 

11-07-70 
3-16-71 

(9) 

29.3 

23.7 

5104 
5104 

08N/01W-29M01M 

155.0 

10-05-70 
3-10-71 

62.1 
58.5 

92.9 
96.5 

5001 
5001 

09N/02E-10D01M 

46.0 

11-07-70 

(6) 

5104 

08N/01W-31H01M 

153.0 

10-05-70 
3-10-71 

36.3 
33.5 

116.7 
119.5 

5001 
5001 

09N/02E-10E01M 

46.0 

2-08-71 
3-16-71 

21.5 
22.4 

24.5 
23.6 

5050 
5104 

08N/01W-31J03M 

144.7 

10-05-70 
3-10-71 

22.1 
20.5 

122.6 
124.2 

5001 
5001 

09N/02E-11D01M 

34.0 

11-07-70 
3-16-71 

10.4 
9.4 

23.6 
24.6 

5104 
5104 

08N/01W-31K01M 

157.0 

10-05-70 
3-10-71 

35.4 
34.9 

121.6 
122.1 

5001 
5001 

09N/02E-16E01M 

53.0 

11-07-70 
3-16-71 

35.7 
25.2 

17.3 
27.8 

5104 
5104 

08N/01W-32C01M 

147.0 

10-05-70 
3-10-71 

46.8 
41.1 

100.2 
105.9 

5001 
5001 

09N/02E-16N01M 

52.0 

10-29-70 
11-25-70 
12-29-70 

35.7 
31.9 
25.6 

16.3 
20.1 
26.4 

5050 
5050 
5050 

09N/01E-01L01M 

74.0 

11-02-70 
3-16-71 

51.6 
41.6 

22.4 
32.4 

5104 
5104 

1-27-71 
2-25-71 
3-31-71 

24.1 
23.2 
26.4 

27.9 
28.8 
25.6 

5050 
5050 
5050 

09N/01E-02A01M 

84.0 

11-02-70 
3-06-71 

66.3 
54.3 

17.7 
29.7 

5104 
5104 

4-29-71 
5-27-71 
6-30-71 

45.9 
52.0 
51.4 

6.1 
0.0 
0.6 

5050 
5050 
5050 

09N/01E-02N01M 

87.0 

11-02-70 
3-16-71 

51.3 
45.9 

35.7 
41.1 

5104 
5104 

7-30-71 
8-31-71 
9-30-71 

58.4 
50.6 
43.1 

-6.4 
1.4 
8.9 

5050 
5050 
5050 

09N/01E-03A02M 

91.0 

11-02-70 
3-06-71 

66.6 
59.4 

24.4 
31.6 

5104 
5104 

09N/02E-17M01M 

65.0 

11-07-70 
3-16-71 

41.8 
33.3 

23.2 
31.7 

5104 
5104 

09N/01E-03C03M 

96.0 

11-02-70 
3-06-71 

62.8 
49.7 

33.2 
46.3 

5104 
5104 

09N/02E-20M01M 

61.0 

11-07-70 
3-16-71 

36.8 
29.2 

24.2 
31.8 

5104 
5104 

09N/01E-05E01M 

116.0 

11-02-70 
3-06-71 

15.7 
15.1 

100.3 
100.9 

5104 
5104 

09N/02E-21L01M 

51.0 

10-31-70 
3-20-71 

30.3 
27.5 

20.7 
23.5 

5104 
5104 

09N/01E-07D01M 

121.0 

11-02-70 
3-06-71 

22.0 
13.2 

99.0 
107.8 

5104 
5104 

09N/02E-29Q03M 

50.0 

10-31-70 
3-06-71 

40.1 
25.1 

9.9 
24.9 

5104 
5104 

09N/01E-08D01M 

116.0 

11-02-70 
3-06-71 

9.8 
5.3 

106.2 
110.7 

5104 
5104 

09N/02E-31D01M 

65.0 

10-31-70 
3-06-71 

44.9 
36.5 

20.1 
28.5 

5104 
5104 

09N/01E-12A01M 

70.0 

11-03-70 
3-16-71 

49.5 
40.8 

20.5 
29.2 

5104 
5104 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUFPtYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUntYING 
DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

09N/02E-33H01M 

47.0 

10-31-70 

48.1 

-1.1 

5104 

09N/01W-35M01M 

143.0 

6-30-71 

50.4 

92.6 

5050 

3-20-71 

35.1 

11.9 

5104 

(Continued) 

7-30-71 
8-31-71 

52.9 
46.7 

90.1 
96.3 

5050 
5050 

09N/02E-35E01M 

34.0 

11-07-70 
3-20-71 

32.7 
28.1 

1.3 
5.9 

5104 
5104 

09N/01W-36G03H 

119.5 

9-30-71 
10-31-70 

41.6 
(1) 

101.4 

5050 
5104 

09N/03E-07D01M 

25.0 

11-07-70 
3-16-71 

13.6 
11.1 

11.4 
13.9 

5104 
5104 

3-06-71 

21.0 

98.5 

5104 

10N/01E-02Q02M 

72.5 

11-03-70 

58.2 

14.3 

5104 

09N/03E-11N09M 

13.0 

11-03-70 
3-20-71 

8.9 
5.1 

4.1 
7.9 

5104 
5104 

3-06-71 

39.8 

32.7 

5104 

10N/01E-03E01M 

79.0 

11-03-70 

76.7 

2.3 

5104 

09N/03E-31A02M 

21.0 

10-25-70 
3-11-71 

33.1 
19.4 

-12.1 
1.6 

5104 
5104 

3-06-71 

58.6 

20.4 

5104 

10N/01E-07D01M 

205.0 

11-03-70 

45.7 

159.3 

5104 

09N/04E-32G01M 

12.0 

10-29-70 
11-24-70 

9.6 
8.9 

2.4 
3.1 

5050 
5050 

3-06-71 

47.6 

157.4 

5104 

12-27-70 

5.9 

6.1 

5050 

lON/OlE-lOGOlM 

84.0 

11-03-70 

70.0 

14.0 

5104 

1-26-71 

5.4 

6.6 

5050 

3-06-71 

55.0 

29.0 

5104 

2-24-71 

6.1 

5.9 

5050 

3-29-71 

6.6 

5.4 

5050 

10N/01E-13L01M 

82.0 

11-07-70 

61.5 

20.5 

5104 

4-27-71 

6.8 

5.2 

5050 

3-06-71 

50.8 

31.2 

5104 

5-27-71 

8.5 

3.5 

5050 

6-30-71 

11.3 

0.7 

5050 

10N/01E-14K01M 

91.0 

11-03-70 

68.4 

22.6 

5104 

7-30-71 

11.9 

0.1 

5050 

3-06-71 

54.5 

36.5 

5104 

8-30-71 

9.5 

2.5 

5050 

9-30-71 

9.4 

2.6 

5050 

10N/01E-15D01M 

93.0 

11-03-70 
3-06-71 

64.2 
64.1 

28.8 
28.9 

5104 
5104 

09N/04E-34K01M 

18.4 

10-15-70 

16.1 

2.3 

5050 

3-15-71 

9.9 

8.5 

5050 

10N/01E-15F02M 

87.0 

11-03-70 
3-06-71 

70.4 
56.1 

16.6 
30.9 

5104 
5104 

09N/01W-02Q02M 

136.0 

11-02-70 

(3) 

5104 

3-06-71 

17.6 

118.4 

5104 

10N/01E-15R01M 

94.0 

11-03-70 
3-06-71 

(1) 
(1) 

5104 
5104 

09N/01W-03B01M 

148.0 

11-02-70 

17.9 

130.1 

5104 

3-06-71 

12.7 

135.3 

5104 

10N/01E-18C01M 

185.0 

11-02-70 
3-06-71 

49.1 
53.4 

135.9 
131.6 

5104 
5104 

09N/01W-05B01M 

185.0 

11-02-70 

14.3 

170.7 

5104 

3-07-71 

13.0 

172.0 

5104 

10N/01E-19K01M 

120.0 

11-02-70 
3-06-71 

(3) 
(3) 

5104 
5104 

09N/01W-07R01M 

210.0 

11-02-70 

36.8 

173.2 

5104 

3-06-71 

34.1 

175.9 

5104 

10N/01E-23G01M 

92.0 

11-03-70 
3-06-71 

(3) 
56.4 

35.6 

5104 
5104 

09N/01W-08Q01M 

190.0 

11-02-70 

16.9 

173.1 

5104 

3-06-71 

19.0 

171.0 

5104 

10N/01E-23Q02M 

87.0 

11-03-70 
3-06-71 

68.4 
55.3 

18.6 
31.7 

5104 
5104 

09N/01W-09K01M 

168.0 

11-02-70 

11.6 

156.4 

5104 

3-06-71 

10.7 

157.3 

5104 

10N/01E-24E01M 

83.0 

11-03-70 
3-05-71 

67.9 
50.7 

15.1 
32.3 

5104 
5104 

09N/01W-09P01M 

182.0 

11-02-70 

18.3 

163.7 

5104 

3-06-71 

18.8 

163.2 

5104 

10N/01E-26E03M 

97.0 

11-03-70 
3-06-71 

73.3 
59.7 

23.7 
37.3 

5104 
5104 

09N/01W-11K01M 

138.0 

11-02-70 

12.0 

126.0 

5104 

3-06-71 

11.7 

126.3 

5104 

10N/01E-27F01M 

100.0 

11-03-70 
3-06-71 

77.4 
57.2 

22.6 
42.8 

5104 
5104 

09N/01W-15D01M 

164.0 

10-31-70 

16.4 

147.6 

5104 

3-06-71 

19.9 

144.1 

5104 

10N/01E-28K01M 

109.0 

11-03-70 
3-06-71 

47.8 
35.1 

61.2 
73.9 

5104 
5104 

09N/01W-16N01M 

180.0 

10-31-70 

11.3 

168.7 

5104 

3-06-71 

9.4 

170.6 

5104 

10N/01E-29K01M 

110.0 

11-03-70 
3-06-71 

25.4 
17.4 

84.6 
92.6 

5104 
5104 

09N/01W-21E01M 

170.0 

10-31-70 

10.2 

159.8 

5104 

3-06-71 

7.8 

162.2 

5104 

10N/01E-31E01M 

128.0 

11-02-70 
3-07-71 

27.6 
17.5 

100.4 
110.5 

5104 
5104 

09N/01W-24G01M 

125.0 

10-31-70 

11.9 

113.1 

5104 

3-06-71 

10.1 

114.9 

5104 

10N/01E-32E01M 

124.0 

11-02-70 
3-07-71 

28.0 
18.6 

96.0 
105.4 

5104 
5104 

09N/01W-27B01M 

149.0 

10-31-70 

14.9 

134.1 

5104 

3-06-71 

15.6 

133.4 

5104 

10N/01E-33P01M 

130.0 

11-02-70 
3-06-71 

66.7 
61.9 

63.3 
68.1 

5104 
5104 

09N/01W-29J01M 

182.0 

10-31-70 

(3) 

5104 

3-06-71 

DRY 

5104 

10N/01E-34A03M 

100.0 

11-03-70 
3-06-71 

75.6 
65.8 

24.4 
34.2 

5104 
5104 

09N/01W-33J01M 

169.0 

10-31-70 

31.3 

137.7 

5104 

3-06-71 

33.6 

135.4 

5104 

10N/01E-34C01M 

113.2 

10-30-70 
11-30-70 

79.1 
77.6 

34.1 
35.6 

5050 
5050 

O9N/01W-35MO1M 

143.0 

10-29-70 

35.0 

108.0 

5050 

12-30-70 

75.4 

37.8 

5050 

10-31-70 

39.9 

103.1 

5104 

1-28-71 

72.8 

40.4 

5050 

11-25-70 

34.9 

108.1 

5050 

2-28-71 

69.2 

44.0 

5050 

12-29-70 

32.8 

110.2 

5050 

3-31-71 

68.1 

45.1 

5050 

1-27-71 

32.8 

110.2 

5050 

4-29-71 

70.6 

42.6 

5050 

2-25-71 

33.3 

109.7 

5050 

5-30-71 

74.8 

38.4 

5050 

3-06-71 

35.0 

108.0 

5104 

6-30-71 

79.1 

34.1 

5050 

3-31-71 

34.4 

108.6 

5050 

7-30-71 

80.9 

32.3 

5050 

4-29-71 

41.7 

101.3 

5050 

8-30-71 

81.0 

32.2 

5050 

5-27-71 

44.0 

99.0 

5050 

9-29-71 

80.8 

32.4 

5050 
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TABLE     C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

10N/01E-36Q02M 

85.0 

11-02-70 

71.4 

13.6 

5104 

10N/03E-30A01M 

24.0 

10-15-70 

21.3 

2.7 

5050 

3-06-71 

57.3 

27.7 

5104 

3-16-71 

9.1 

14.9 

5050 

10N/02E-01P02M 

30.0 

11-03-70 

19.9 

10.1 

5104 

10N/03E-32E01M 

21.0 

10-15-70 

17.8 

3.2 

5050 

3-06-71 

10.5 

19.5 

5104 

3-16-71 

5.6 

15.4 

5050 

10N/02E-03R02M 

37.0 

11-03-70 

27.4 

9.6 

5104 

10N/03E-33B01M 

22.0 

10-15-70 

14.0 

8.0 

5050 

3-06-71 

18.8 

18.2 

5104 

3-16-71 

8.1 

13.9 

5050 

10N/02E-04R01M 

44.0 

11-03-70 

24.9 

19.1 

5104 

10N/01W-04C01M 

178.0 

10-24-70 

56.7 

121.3 

5104 

3-06-71 

19.0 

25.0 

5104 

3-06-71 

37.3 

140.7 

5104 

10N/02E-05M02M 

64.5 

11-03-70 

46.3 

18.2 

5104 

10N/01W-05E01M 

185.0 

10-24-70 

67.4 

117.6 

5104 

3-06-71 

38.0 

26.5 

5104 

3-06-71 

46.6 

138.4 

5104 

10N/02E-06B01M 

65.0 

11-03-70 

51.1 

13.9 

5104 

10N/01W-06A01M 

189.0 

10-24-70 

71.6 

117.4 

5104 

3-06-71 

43.3 

21.7 

5104 

3-08-71 

56.0 

133.0 

5104 

XlON/02E-06M01M 

72.0 

11-03-70 

59.1 

12.9 

5104 

10N/01W-06D01M 

205.0 

10-15-70 

79.5 

125.5 

5050 

3-06-71 

46.2 

25.8 

5104 

3-17-71 

61.7 

143.3 

5050 

^.ibN/02E-08D02M 

67.0 

11-03-70 

47.0 

20.0 

5104 

10N/01W-08B01M 

176.0 

10-24-70 

58.1 

117.9 

5104 

3-06-71 

(1) 

5104 

3-07-71 

32.0 

144.0 

5104 

;     10N/02E-08E01M 

67.0 

11-03-70 

48.7 

18.3 

5104 

10N/01W-09F02M 

171.0 

10-24-70 

56.8 

114.2 

5104 

3-06-71 

(1) 

5104 

3-06-71 

31.5 

139.5 

5104 

•/'10N/02E-08Q01M 

63.0 

11-03-70 

44.7 

18.3 

5104 

10N/01W-14B01M 

153.0 

11-02-70 

23.8 

129.2 

5104 

3-06-71 

41.2 

21.8 

5104 

3-06-71 

21.6 

131.4 

5104 

;- ''10N/02E-09N01M 

63.0 

11-03-70 
3-06-71 

49.1 
41.8 

13.9 
21.2 

5104 
5104 

10N/01W-15A01M 

155.0 

11-02-70 

DRY 

5104 

10N/01W-15B01M 

153.0 

11-02-70 

32.9 

120.1 

5104 

V-10N/02E-10R01M 

47.0 

11-03-71 
3-06-71 

32.6 
23.6 

14.4 
23.4 

5104 
5104 

3-06-71 

23.4 

129.6 

5104 

10N/01W-15P01M 

160.0 

11-02-70 

39.5 

120.5 

5104 

K10N/02E-12R01M 

35.0 

11-03-70 
3-06-71 

26.3 
13.9 

8.7 

21.1 

5104 
5104 

3-06-71 

26.3 

133.7 

5104 

10N/01W-17N01M 

180.0 

10-24-70 

56.5 

123.5 

5104 

10N/02E-14E01M 

36.0 

11-03-70 
3-06-71 

14.8 
7.6 

21.2 
28.4 

5104 
5104 

3-07-71 

25.2 

154.8 

5104 

10N/01W-18A01M 

179.0 

10-15-70 

53.7 

125.3 

5050 

10N/02E-14G01M 

32.0 

10-29-70 
11-25-70 

16.7 
15.4 

15.3 
16.6 

5050 
5050 

3-lf-71 

30.7 

148.3 

5050 

12-29-70 

10.4 

21.6 

5050 

10N/01W-18E01M 

188.0 

10-15-70 

58.3 

129.7 

5050 

1-27-71 

7.6 

24.4 

5050 

3-17-71 

29.7 

158.3 

5050 

2-25-71 

7.3 

24.7 

5050 

3-31-71 

8.3 

23.7 

5050 

10N/01W-19Q04M 

188.0 

10-24-70 

41.5 

146.5 

5104 

4-29-71 

18.5 

13.5 

5050 

3-07-71 

41.2 

146.8 

5104 

5-27-71 

20.1 

11.9 

5050 

6-30-71 

22.6 

9.4 

5050 

10N/01W-21G01M 

163.0 

11-02-70 

(7) 

5104 

7-30-71 

23.2 

8.8 

5050 

1-15-71 

(0) 

5050 

8-31-71 

21.1 

10.9 

5050 

9-30-71 

20.1 

11.9 

5050 

10N/01W-21J01M 

160.0 

11-02-70 
3-06-71 

39.1 
28.9 

120.9 
131.1 

5104 
5104 

10N/02E-15N01M 

45.0 

11-07-70 

35.0 

10.0 

5104 

3-06-71 

27.0 

18.0 

5104 

10N/01W-23P01M 

141.0 

11-02-70 
3-06-71 

28.0 
17.7 

113.0 
123.3 

5104 
5104 

10N/02E-18M01M 

74.0 

11-07-70 

54.6 

19.4 

5104 

3-06-71 

45.8 

28.2 

5104 

10N/01W-24L02M 

137.0 

11-02-70 
3-06-71 

22.2 
15.7 

114.8 
121.3 

5104 
5104 

10N/02E-20E01M 

62.0 

11-07-70 

40.0 

22.0 

5104 

3-06-71 

(6) 

5104 

10N/01W-26D03M 

147.0 

11-02-70 
3-06-71 

32.0 
21.0 

115.0 
126.0 

5104 
5104 

10N/02E-20N01M 

65.0 

11-07-70 

48.1 

16.9 

5104 

3-06-71 

37.8 

27.2 

5104 

10N/01W-27F01M 

147.0 

11-02-70 
3-06-71 

33.1 
18.0 

113.9 
129.0 

5104 
5104 

10N/02E-21M02M 

52.0 

11-07-70 

33.2 

18.8 

5104 

3-06-71 

29.0 

23.0 

5104 

10N/01W-27N01M 

150.0 

10-29-70 
11-25-70 

29.3 
28.0 

120.7 
122.0 

5050 
5050 

10N/02E-24B01M 

29.0 

11-03-70 

21.9 

7.1 

5104 

J 

12-29-70 

22.0 

128.0 

5050 

3-06-71 

9.9 

19.1 

5104 

1-27-71 
2-25-71 

17.6 
16.0 

132.4 
134.0 

5050 
5050 

10N/02E-26Q01M 

32.0 

11-03-70 

44.8 

-12.8 

510A 

3-31-71 

15.6 

134.4 

5050 

3-16-71 

13.8 

18.2 

5104 

4-29-71 
5-27-71 

18.8 
22.5 

131.2 
127.5 

5050 
5050 

10N/02E-31M01M 

77.0 

11-02-70 

59.5 

17.5 

5104 

6-30-71 

25.3 

124.7 

5050 

3-06-71 

52.0 

25.0 

5104 

7-30-71 
8-31-71 

33.8 
32.6 

116.2 
117.4 

5050 
5050 

10N/02E-33R01M 

52.0 

11-07-70 
3-16-71 

35.8 
26.0 

16.2 
26.0 

5104 
5104 

9-30-71 

33.1 

116.9 

5050 

10N/01W-27P01M 

146.0 

11-02-70 

28.9 

117.1 

5104 

10N/02E-34M01M 

54.0 

11-07-70 
3-16-71 

40.1 
28.6 

13.9 
25.4 

5104 
5104 

3-06-71 

19.5 

126.5 

5104 

10N/01W-29M0IH 

173.0 

11-02-70 

13.6 

159.4 

5104 

10N/03E-14C01M 

25.0 

10-15-70 
3-16-71 

14.6 
9.2 

10.4 
15.8 

5050 
5050 

3-07-71 

(8) 

5104 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

10N/01W-30K01M 

181.0 

11-02-70 

25.3 

155.7 

5104 

11N/01E-19A02M 

57.0 

10-07-70 

(1) 

5001 

3-07-71 

12.4 

168.6 

5104 

3-08-71 

36.9 

20.1 

5001 

10N/01W-32B01M 

180.0 

11-02-70 

15.8 

164.2 

5104 

11N/01E-22D01M 

45.0 

10-07-70 

25.2 

19.8 

5001 

3-07-71 

(1) 

5104 

3-09-71 

22.4 

22.6 

5001 

10N/01W-32E01M 

188.0 

11-02-70 

(1) 

5104 

11N/01E-23C01M 

46.6 

10-07-70 

49.0 

-2.4 

5001 

3-06-71 

15.4 

172.6 

5104 

3-09-71 

29.9 

16.7 

5001 

10N/01W-33F01M 

165.0 

11-02-70 

29.7 

135.3 

5104 

11N/01E-23P01M 

56.0 

10-07-70 

64.2 

-8.2 

5001 

3-06-71 

(1) 

5104 

3-09-71 

38.8 

17.2 

5001 

10N/01W-36B02M 

131.0 

11-02-70 

26.5 

104.5 

5104 

11N/01E-24P03M 

46.0 

10-07-70 

33.8 

12.2 

5001 

3-07-71 

16.1 

114.9 

5104 

3-09-71 

25.6 

20.4 

5001 

10N/02W-01M02M 

225.0 

10-15-70 

98.7 

126.3 

5050 

11N/01E-24P04M 

45.0 

10-07-70 

33.1 

11.9 

5001 

3-17-71 

80.1 

144.9 

5050 

3-09-71 

25.2 

19.8 

5001 

10N/02W-12D01M 

210.0 

10-15-70 

DRY 

5050 

11N/01E-25E01M 

48.0 

10-07-70 

33.8 

14.2 

5001 

3-17-71 

63.7 

146.3 

5050 

3-09-71 

30.0 

18.0 

5001 

10N/02W-14A01M 

200.0 

10-24-70 

80.0 

120.0 

5104 

11N/01E-25R01M 

55.0 

10-07-70 

42.9 

12.1 

5001 

3-07-71 

70.2 

129.8 

5104 

3-08-71 

32.3 

22.7 

5001 

10N/02W-16R01M 

229.0 

10-24-70 

15.8 

'^-W3.2 

5104 

11N/01E-26N01M 

66.0 

10-07-70 

47.2 

18.8 

5001 

3-07-71 

13.7 

115.3 

5104 

3-09-71 

43.7 

22.3 

5001 

10N/02W-17J01M 

254.0 

10-24-70 

10.7 

243.3 

5104 

11N/01E-26N02M 

66.0 

10-07-70 

47.4 

18.6 

5001 

3-07-71 

9.5 

244.5 

5104 

3-09-71 

43.3 

22.7 

5001 

10N/02W-21G01M 

239.0 

10-24-70 

16.7 

222.3 

5104 

11N/01E-27A01M 

65.0 

10-07-70 

70.7 

-5.7 

5001 

3-07-71 

16.0 

223.0 

5104 

3-09-71 

(0) 

5001 

10N/02W-25D01M 

232.0 

11-02-70 

48.8 

183.2 

5104 

11N/01E-27N02M 

63.0 

10-07-70 

69.0 

-6.0 

5001 

3-07-71 

35.0 

197.0 

5104 

3-08-71 

43.7 

19.3 

5001 

10N/02W-28J01M 

365.0 

11-02-70 

67.9 

297.1 

5104 

11N/01E-35J01M 

58.0 

10-07-70 

53.4 

4.6 

5001 

3-07-71 

64.5 

300.5 

5104 

3-09-71 

35.5 

22.5 

5001 

10N/02W-35A01M 

250.0 

11-02-70 

53.6 

196.4 

5104 

11N/02E-16R01M 

35.0 

10-20-70 

18.1 

16.9 

5050 

3-07-71 

(3) 

5104 

3-18-71 

14.0 

21.0 

5050 

10N/02W-36A01M 

191.0 

11-02-70 

(8) 

5104 

11N/02E-17P01M 

42.0 

10-06-70 

38.4 

3.6 

5001 

3-07-71 

8.5 

182.5 

5104 

3-09-71 

23.3 

18.7 

5001 

11N/01E-03E01M 

36.0 

10-07-70 

50.5 

-14.5 

5001 

11N/02E-18E01M 

34.0 

10-29-70 

20.8 

13.2 

5050 

3-09-71 

17.3 

18.7 

5001 

11-25-70 
12-29-70 

20.3 
17.2 

13.7 
16.8 

5050 
5050 

11N/01E-04E02M 

37.0 

10-07-70 

44.2 

-7.2 

5001 

1-27-71 

16.3 

17.7 

5050 

3-09-71 

22.8 

14.2 

5001 

2-25-71 
3-31-71 

15.8 
15.3 

18.2 
18.7 

5050 
5050 

11N/01E-06P01M 

40.0 

10-07-70 

(1) 

5001 

4-29-71 

15.2 

18.8 

5050 

3-09-71 

(0) 

5001 

5-27-71 
6-30-71 

14.7 
16.6 

19.3 
17.4 

5050 
5050 

11N/01E-06R02M 

35.0 

10-07-70 

(4) 

5001 

7-30-71 

17.7 

16.3 

5050 

3-09-71 

25.0 

10.0 

5001 

8-31-71 
9-30-71 

19.7 
20.6 

14.3 
13.4 

5050 
5050 

11N/01E-08F01M 

40.0 

10-07-70 

(4) 

5001 

3-09-71 

(4)  (0) 

5001 

11N/02E-18F02M 

40.0 

10-06-70 
3-09-71 

31.5 
21.2 

8.5 
18.8 

5001 
5001 

11N/01E-09F01M 

46.0 

10-07-70 

55.5 

-9.5 

5001 

3-09-71 

24.3 

21.7 

5001 

11N/02E-18N01M 

40.0 

10-06-70 
3-09-71 

44.9 
24.9 

-4.9 
15.1 

5001 
5001 

11N/01E-09F02M 

45.0 

10-07-70 

51.0 

-6.0 

5001 

3-09-71 

20.1 

24.9 

5001 

11N/02E-19A01M 

45.0 

3-09-71 

23.7 

21.3 

5001 

11N/01E-09P01M 

47.5 

10-07-70 

31.5 

16.0 

5001 

11N/02E-20K04M 

50.0 

10-20-70 

43.9 

6.1 

5050 

3-09-71 

22.3 

25.2 

5001 

3-18-71 

34.4 

15.6 

5050 

11N/01E-09R01M 

39.0 

10-07-70 

26.4 

12.6 

5001 

11N/02E-23M01M 

29.0 

10-06-70 

15.8 

13.2 

5001 

3-09-71 

12.4 

26.6 

5001 

3-08-71 

9.6 

19.4 

5001 

11N/01E-14E01M 

39.0 

10-07-70 

47.5 

-8.5 

5001 

11N/02E-27E04M 

37.0 

10-06-70 

(1) 

5001 

3-09-71 

23.4 

15.6 

5001 

3-09-71 

17.6 

19.4 

5001 

11N/01E-15C01M 

42.0 

10-07-70 

46.6 

-4.6 

5001 

11N/02E-28C01M 

42.0 

10-06-70 

35.6 

6.4 

5001 

3-09-71 

23.0 

19.0 

5001 

3-09-71 

20.4 

21.6 

5001 

11N/01E-16J01M 

46.0 

10-07-70 

29.2 

16.8 

5001 

11N/02E-29A01M 

44.0 

10-06-70 

33.8 

10.2 

5001 

3-09-71 

25.1 

20.9 

5001 

3-09-71 

20.9 

23.1 

5001 

11N/01E-17F01M 

50.5 

10-07-70 
3-08-71 

48.3 
27.8 

2.2 
22.7 

5001 
5001 

11N/02E-29D01M 

55.0 

3-09-71 

32.8 

22.2 

5001 

11N/02E-29N01M 

52.0 

10-06-70 

45.9 

6.1 

5001 

11N/01E-18C01M 

52.0 

10-07-70 
3-08-71 

66.7 
36.1 

-14.7 
15.9 

5001 
5001 

3-09-71 

30.4 

21.6 

5001 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE   WELL   NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATiON 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 

IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


YOLO  COUNTY  5-21.09  (Continued) 
11N/02E-35E01M 


11M/01W-19N01M 
11N/01W-28O01M 

11N/01W-30D01M 

11H/01W-34P01M 

11N/02W-23A01M 

11N/02W-24A01M 

11N/02W-26A01M 

11M/02W-26J01M 

11N/02W-35E01M 

12N/01E-10H01M 

12N/01E-15Q0IM 

12ir/02E-30F01M 

12N/01W-01G01M 

12N/01W-05B0m 


12N/01W-06J01M 

12N/01W-09E01M 

12N/01W-09R01M 

12N/01H-09R02M 
12N/01W-14M0m 

12M/01W-15K01M 

12M/01W-22R01M 


32.0 

229.0 
222.0 

237.0 


-20-70 
-18-71 


250.0 

275.0 

274.0 

305.0 

25.6 

20.7 

26.0 

35.0 

137.9 


165.0 


79.2 

80.0 
43.5 


3-17-71 


-15-70 
-17-71 


15-70 
17-71 


15-70 
17-71 


15-70 
17-71 


15-70 
17-71 


■24-70 
■07-71 


•24-70 
■07-71 


■24-70 
■07-71 


07-70 
08-71 


06-70 
08-71 


06-70 
08-71 


10-06-70 
3-08-71 

10-06-70 
10-29-70 
11-25-70 
12-29-70 

1-27-71 

2-25-71 

3-08-71 

3-31-71 

4-29-71 

5-27-71 

6-30-71 

7-30-71 

8-31-71 

9-30-71(1)  128.7 


14.2 
6.3 


21.6 
19.1 

39.0 
38.5 

19.6 
18.9 

61.9 
62.3 

26.1 
25.9 

70.0 
68.3 

80.3 
76.6 

139.6 
121.7 

7.3 
4.4 

18.  OX 

7.4 

10.3 
9.4 

(9) 
16.7 

118.7 
121.1 
(1) 
118.0 
116.9 
116.3 
116.1 
115.9 
116.6 
118.5 
122.7 
124.7 
124.7 


10-06-70 
3-08-71 

10-06-70 
3-08-71 

10-06-70 
3-08-71 

3-09-71 

10-06-70 
3-08-71 

10-06-70 
3-08-71 

10-29-70 
11-25-70 
12-29-70 
1-27-71 
2-25-71 
3-31-71 
4-29-71 
5-27-71 
6-30-71 
7-30-71 
8-31-71 
9-30-71 


(1) 
123.2 

99.9 
85.8 

66.8 
65.4 

67.1 

48.0 
27.0 

53.7 
34.4 

44.5 
42.2 
41.2 
39.7 
39.5 
39.7 
45.7 
55.3 
57.1 
58.8 
60.6 
52.6 


17.8 
25.7 


194.2 


200.4 
202.9 


198.0 
198.5 


175.4 
176.1 


230.1 
229.7 


223.9 
224.1 


205.0 
206.7 


193.7 
197.4 


165.4 
183.3' 


18.3 
21.2 


2.7 
13.3 


15.7 
16.6 


18.3 

19.2 
16.8 

19.9 
21.0 
21.6 
21.8 
22.0 
21.3 
19.4 
15.2 
13.2 
13.2 
9.2 


10.3 
24.4 

12.4 
13.8 

12.9 

-4.5 
16.5 

0.3 
19.6 

6.5 

8.5 

9.8 

11.3 

11.5 

11.3 

5.3 

-4.3 

-6.1 

-7.8 

-9.6 

-1.6 


5050 
5050 

5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5104 
5104 

5104 
5104 

5104 
5104 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5001 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


5001 
5001 

5001 
5001 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


YOLO  COUNTY  5-21.09  (Continued) 
36.1 


12N/01W-24F01M 
12N/01W-26L02M 

12N/01W-36K01M 

CAPAY  VALLEY  5-21.10 
10N/02W-07A01M 

10N/02W  18F01M 

10N/03W-02R01M 

10N/03W-13E01M 

10N/03W-24B01M 

11N/03W-03L01M 

11N/03W-04P01M 

11N/03W-09Q01M 

11N/03W-15G01M 

11N/03U-22B01M 

11N/03W-23N01M 

11N/03W-26M03M 

11N/03W-34C01M 

11N/03W-35J01M 

11N/03H-36M01M 

12N/03W-18G02H 

12N/03W-20D0U1 

12N/03W-29K01M 

12N/03W-32Q01M 

12N/03W-33F01M 

12N/04W-12E01M 


50.0 


385.0 
430.0 
345.0 
409.0 
415.0 
330.0 
327.0 
317.0 
308.0 
370.0 
292.0 
286.0 


400.0 
410.0 
361.0 
446.0 


SOLAMO  COUNTY  5-21.11 

04N/01E-12A01M  78.0 


04H/02B-09A0Ui 
05N/01E-02E01)4 


39.0 


25.0 


10-06-70 
3-08-71 


10-06-70 
3-08-71 


10-06-70 
3-08-71 


10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-0S-7I 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-07-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 

10-24-70 
3-08-71 


24.4 
16.2 


56.9 
38.2 


56.3 
31.3 


15.5 
14.8 


21.5 
14.8 


33.6 
23.7 


32.4 
25.2 


18.7 
15.0 


15.0 
8.9 


59.0 
39.2 


(3) 
13.6 


23.7 
19.0 


26.9 
21.9 


21.7 
20.1 


29.6 
26.1 


35.2 
39.4 


(4) 
12.8 


17.6 
(1) 


42.8 
36.0 


(8) 
22.6 


(1) 
(8) 


46.7 
34.0 


18.5 
16.9 


23.2 
23.7 


11.7 
19.9 


-6.9 
11.8 


■16.3 
8.7 


264.5 
265.2 


312.5 
319.2 


301.4 
311.3 


352.6 
359.8 


411.3 
415.0 


330.0 
336.1 


350.0 
369.8 


401.4 


306.3 
311.0 


300.1 
305.1 


295.3 
296.9 


278.4 
281.9 


334.8 
330.6 


279.2 
268.4 


392.2 
399.0 


379.4 


363.3 
376.0 


342.5 
344.1 


422.8 
422.3 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


5104 
5104 


lO-U-70 

10.6 

67.4 

5050 

3-04-71 

2.3 

75.7 

5050 

10-27-70 

19.1 

19.9 

5109 

3-16-71 

19.7 

19.3 

5109 

10-27-70 

7.5 

17.5 

5109 

3-17-71 

3.8 

21.2 

5109 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

LI    (Continued) 

05N/01E-03P01M 

35.0 

10-13-70 

13.8 

21.2 

5050 

06N/01E-24U)3M 

32.0 

10-14-70 

11.3 

20.7 

5050 

3-04-71 

10.7 

24.3 

5050 

3-05-71 

10.3 

21.7 

5050 

05N/01E-06G01M 

58.0 

10-13-70 

(6) 

5050 

06N/01E-27G01M 

43.0 

10-27-70 
3-17-71 

9.6 
10.7 

33.4 
32.3 

5109 
5109 

05N/01B-11R01M 

24.5 

10-13-70 

(1) 

5050 

3-04-71 

14.4 

10.1 

5050 

06N/01E-27G02M 

41.2 

10-27-70 
3-17-71 

14.9 
U.9 

26.3 
27.3 

5109 
5109 

05N/01E-21E0m 

36.0 

10-27-70 

10.5 

25.5 

5109 

3-17-71 

4.8 

31.2 

5109 

06N/01E-31A01M 

60.0 

10-14-70 
3-04-71 

15.8 
15.1 

44.2 
44.9 

5050 
5050 

05N/01E-22C01M 

33.0 

10-27-70 

11.1 

21.9 

5109 

3-17-71 

6.5 

26.5 

5109 

06N/01E-33L01M 

43.0 

10-16-70 
10-27-70 

10.8 
8.2 

32.2 
34.8 

5050 
5109 

05N/01E-26M02M 

19.0 

10-27-70 

2.6 

16.4 

5109 

11-16-70 

10.5 

32.5 

5050 

3-17-71 

1.5 

17.5 

5109 

12-22-70 
1-18-71 

8.3 
10.0 

34.7 
33.0 

5050 
5050 

05N/01E-36A01M 

24.0 

10-26-70 

10.0 

14.0 

5109 

3-02-71 

10.3 

32.7 

5050 

3-17-71 

7.0 

17.0 

5109 

3-17-71 
3-30-71 

10.0 
10.0 

33.0 
33.0 

5109 
5050 

05N/01E-36A02M 

23.0 

10-16-70 

(7) 

5050 

4-28-71 

10.0 

33.0 

5050 

11-16-70 

10.3 

12.7 

5050 

5-26-71 

10.0 

33.0 

5050 

12-22-70 

7.1 

15.9 

5050 

6-24-71 

10.3 

32.7 

5050 

1-18-71 

5.4 

17.6 

5050 

7-30-71 

10.4 

32.6 

5050 

3-02-71 

6.3 

16.7 

5050 

8-31-71 

10.6 

32.4 

5050 

3-20-71 

6.5 

16.5 

5050 

9-28-71 

(1)   15.0 

28.0 

5050 

4-28-71 

6.9 

16.1 

5050 

5-26-71 

7.7 

15.3 

5050 

06N/02E-02M03M 

25.0 

10-14-70 

(1)  35.8 

-10.8 

5050 

6-24-71 

8.3 

14.7 

5050 

3-05-71 

27.6 

-2.6 

5050 

7-30-71 

9.0 

14.0 

5050 

' 

8-31-71 

9.6 

13.4 

5050 

06N/02E-08B01M 

25.7 

10-09-70 

55.2 

-29.5 

5001 

9-28-71 

9.9 

13.1 

5050 

10-16-70 
11-16-70 

51.9 
47.2 

-26.2 
-21.5 

5050 
5050 

05N/02E-06A0U1 

14.0 

10-27-70 

8.1 

5.9 

5109 

12-22-70 

44.2 

-18.5 

5050 

3-16-71 

8.1 

5.9 

5109 

1-18-71 
3-05-71 

42.1 
39.6 

-16.4 
-U.9 

5050 
5050 

05N/02E-07R01M 

15.0 

10-27-70 

13.0 

2.0 

5109 

3-09-71 

(1)  46.5 

-20.8 

5001 

3-16-71 

11.7 

3.3 

5109 

3-30-71 
4-28-71 

(1) 
41.8 

-16.1 

5050 
5050 

05N/02E-19M01M 

12.0 

10-27-70 

11.4 

0.6 

5109 

5-26-71 

(1) 

5050 

3-16-71 

8.9 

3.1 

5109 

6-24-71 
7-30-71 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

05N/02E-31J01M 

31.0 

10-27-70 

12.7 

18.3 

5109 

8-31-71 

(1) 

5050 

3-16-71 

12.4 

18.6 

5109 

9-28-71 

(4)   52.2 

-26.5 

5050 

05N/02E-33G01M 

13.0 

10-27-70 

7.0 

5.0 

5109 

06N/02E-09C01M 

21.0 

10-09-70 

42.4 

-21.4 

5001 

3-16-71   (1)    12.0 

1.0 

5109 

3-09-71 

34.1 

-U.l 

5001 

05N/02E-36N0LM 

0.7 

10-27-70 

6.1 

-5.4 

5109 

06N/02E-13N01M 

10.0 

10-09-70 

6.9 

3.1 

5001 

3-16-71 

5.3 

-4.6 

5109 

3-09-71 

6.1 

3.9 

5001 

05N/01W-02B01M 

97.0 

10-13-70 

20.6 

76.4 

5050 

06N/02E-14Q01M 

12.0 

10-16-70 

16.7 

-4.7 

5050 

3-04-71 

18.7 

78.3 

5050 

11-16-70 
12-22-70 

10.3 
4.8 

1.7 
7.2 

5050 
5050 

05N/01W-12H01M 

62.0 

10-13-70 
3-04-71 

19.3 
18.6 

42.7 
43.4 

5050 
5050 

1-18-71 

(6) 

5050 

06N/02E-20H02M 

20.0 

10-14-70 

37.5 

-17.5 

5050 

06N/01E-02B0m 

46.0 

10-14-70 
3-05-71 

65.6 
33.0 

-19.6 
13.0 

5050 
5050 

3-05-71 

28.8 

-8.8 

5050 

06N/02E-26D01M 

8.0 

10-27-70 

7.8 

0.2 

5109 

06N/01E-06D01M 

77.0 

10-26-70 
3-16-71 

11.0 
11.3 

66.0 
65.7 

5109 
5109 

3-16-71 

7.4 

0.6 

5109 

06N/02E-29N01M 

19.0 

10-14-70 

10.5 

8.5 

5050 

06N/01E-10H01M 

52.0 

10-14-70 

11.7 

40.3 

5050 

10-27-70 

10.9 

8.1 

5109 

3-05-71 

10.6 

41.4 

5050 

3-05-71 
3-16-71 

10.9 
11.0 

8.1 

8.0 

5050 
5109 

06N/01E-12M01M 

40.0 

10-16-70 

22.5 

17.5 

5050 

11-16-70 

25.0 

15.0 

5050 

06N/01W-01B01M 

82.0 

10-16-70 

23.7 

58.3 

5050 

12-22-70 

22.7 

17.3 

5050 

10-26-70 

21.4 

60.6 

5109 

1-18-71 

22.3 

17.7 

5050 

11-16-70 

20.7 

61.3 

5050 

3-02-71 

23.1 

16.9 

5050 

12-22-70 

18.3 

63.7 

5050 

3-  0-71 

23.4 

16.6 

5050 

1-18-71 

17.7 

64.3 

5050 

4-28-71 

23.7 

16.3 

5050 

3-02-71 

17.5 

64.5 

5050 

5-26-71 

23.0 

17.0 

5050 

3-16-71 

16.9 

65.1 

5109 

6-24-71 

21.8 

18.2 

5050 

3-30-71 

17.6 

64.4 

5050 

7-30-71 

22.3 

17.7 

5050 

4-28-71 

18.6 

63.4 

5050 

8-31-71 

24.6 

15.4 

5050 

5-26-71 

18.0 

64.0 

5050 

9-28-71 

25.6 

14.4 

5050 

6-24-71 
7-30-71 

43.0 
22.3 

39.0 
59.7 

5050 
5050 

06N/01E-12M03M 

40.0 

10-14-70 
3-05-71 

53.1 
38.7 

-13.1 
1.3 

5050 
5050 

06N/01W-09L02M 

175.0 

8-31-71 
10-26-70 

23.6 
FLOW 

58.4 

5050 
5109 

06N/01E-18N01M 

72.7 

10-27-70 
3-16-71 

7.4 
5.7 

65.3 
67.0 

5109 
5109 

3-16-71 

FLOW 

5109 

06N/01W-10R01M 

100.0 

10-14-70 

34.3 

65.7 

5050 

06N/01E-22D01M 

44.6 

10-27-70 
3-16-71 

0.7 
5.3 

43.9 
39.3 

5109 
5109 

3-04-71 

31.5 

68.5 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SOLANO  COUNTY   5-21. 

11    (Continued) 

SOLANO  COUNTY   5-21. 

11    (Continued) 

06N/01U-10R04M 

100.0 

10-14-70 

31.3 

68.7 

5050 

07N/01E-24N03M 

55.0 

10-12-70 

35.9 

19.1 

5001 

3-04-71 

28.7 

71.3 

5050 

3-09-71 

33.3 

21.7 

5001 

06N/01W-12Q01M 

77.0 

10-14-70 

9.7 

67.3 

5050 

07N/01E-26Q02M 

55.0 

10-12-70 

68.6 

-13.6 

5001 

3-04-71 

8.5 

68.5 

5050 

3-09-71 

35.1 

19.1 

5001 

06N/01W-13R01M 

74.5 

10-14-70 

7.2 

67.3 

5050 

07N/01E-29P01M 

74.0 

10-13-70 

10.6 

63.4 

5001 

3-04-71 

5.6 

68.9 

5050 

3-16-71 

8.4 

65.6 

5001 

06N/01W-15N01M 

130.0 

10-14-70 

127.8 

2.2 

5050 

07N/01E-30M01M 

87.0 

10-12-70 

12.1 

74.9 

5001 

3-04-71 

123.0 

7.0 

5050 

3-16-70 

10.5 

76.5 

5001 

06N/01W-15P01M 

123.0 

10-14-70 

114.1 

8.9 

5050 

07N/01E-33A01M 

65.0 

10-12-70 

54.4 

10.6 

5001 

3-04-71 

110.9 

12.1 

5050 

3-09-71 

30.5 

34.5 

5001 

06N/01W-20D01M 

201.0 

10-26-70 

19.2 

181.8 

5109 

07N/01E-33R01M 

60.0 

10-16-70 

9.0 

51.0 

5050 

3-16-71 

15.0 

186.0 

5109 

11-16-70 
12-22-70 

10.4 
5.4 

49.6 
54.6 

5050 
5050 

06N/01W-2LA01M 

138.0 

10-26-70 

27.0 

111.0 

5109 

1-18-71 

6.2 

53.8 

5050 

3-16-71 

25.0 

113.0 

5109 

3-02-71 
3-30-71 

7.8 
8.5 

52.2 
51.5 

5050 
5050 

06N/01W-21R01M 

135.0 

10-26-70 

13.1 

121.9 

5109 

4-28-71 

7.3 

52.7 

5050 

3-16-71 

(6) 

5109 

5-26-71 
6-24-71 

5.1 
4.9 

54.9 
55.1 

5050 
5050 

06N/01W-23B01M 

93.0 

10-26-70 

21.5 

71.5 

5109 

7-30-71 

5.3 

54.7 

5050 

3-16-71 

22.1 

70.9 

5109 

8-31-71 
9-28-71 

6.1 
7.3 

53.9 
52.7 

5050 
5050 

06N/01W-23C01M 

100.0 

10-26-70 

27.0 

73.0 

5109 

3-16-71 

28.0 

72.0 

5109 

07N/02E-02B02M 

34.0 

10-09-70 
3-08-71 

78.9 
52.4 

-44.9 
-18.4 

5001 
5001 

06N/01W-24N01M 

88.0 

10-14-70 

27.2 

60.8 

5050 

3-04-71 

28.7 

59.3 

5050 

07N/02E-04A02M 

50.0 

10-09-70 
3-09-71 

95.3 
65.9 

-45.3 
-15.9 

5001 
5001 

06N/01W-24N02M 

90.0 

10-14-70 

88.3 

1.7 

5050 

3-04-71 

82.0 

8.0 

5050 

07N/02E-04M03M 

52.5 

10-09-70 
3-09-71 

83.8 
66.2 

-31.3 
-13.7 

5001 
5001 

07N/01E-01M02M 

64.0 

10-12-70 

23.6 

40.4 

5001 

3-15-71 

26.3 

37.7 

5001 

07N/02E-07G03M 

55.0 

10-12-70 
3-09-71 

38.5 
34.6 

16.5 
20.4 

5001 
5001 

07N/01E-03G01M 

82.0 

10-12-70 

39.2 

42.8 

5001 

3-16-71 

34.6 

47.4 

5001 

07N/02E-09F01M 

51.0 

10-09-70 
3-09-71 

(9) 
64.1 

-13.1 

5001 
5001 

07N/01E-04P03M 

89.0 

10-12-70 

19.7 

69.3 

5001 

^ 

3-09-71 

25.6 

63.4 

5001 

07N/02E-12C01M 

27.0 

10-09-70 
3-08-71 

77.2 
55.7 

-50.2 
-28.7 

5001 
5001 

07N/01E-05F01M 

91.3 

10-12-70 

22.1 

69.2 

5001 

3-16-71 

22.8 

68.5 

5001 

07N/02E- 12C02M 

28.0 

10-09-70 
3-08-71 

79.1 
55.1 

-51.1 
-27.1 

5001 
5001 

07N/01E-08F03M 

86.0 

10-12-70 

12.7 

73.3 

5001 

3-16-71 

12.1 

73.9 

5001 

07N/02E-14F02M 

31.0 

10-09-70 
3-08-71 

73.3 
61.2 

-42.3 
-30.2 

5001 
5001 

07N/01E-10E01M 

78.5 

10-12-70 

18.3 

60.2 

5001 

3-09-71 

22.5 

56.0 

5001 

07M/02E-14M01M 

34.0 

10-09-70 
3-08-71 

78.4 
61.7 

-44.4 
-27.7 

5001 
5001 

07N/01E-11M01M 

75.0 

10-12-70 

28.1 

46.9 

5001 

3-09-71 

30.0 

45.0 

5001 

07N/02E-19E02M 

50.3 

10-09-70 
3-09-71 

54.5 
42.5 

-4.2 
7.8 

5001 
5001 

07N/01E-12N02M 

64.0 

10-12-70 

29.2 

34.8 

5001 

10-16-70 

29.1 

34.9 

5050 

07N/02E-21F02M 

46.0 

10-09-70 

83.4 

-37.4 

5001 

11-16-70 

29.5 

34.5 

5050 

3-09-71 

64.3 

-18.3 

5001 

12-22-70 

28.4 

35.6 

5050 

1-18-71 

28.3 

35.7 

5050 

07N/02E-24N02M 

23.0 

10-16-70 

30.6 

-7.6 

5050 

3-02-71 

28.7 

35.3 

5050 

11-16-70 

31.0 

-8.0 

5050 

3-09-71 

28.8 

35.2 

5001 

12-22-70 

30.5 

-7.5 

5050 

3-30-71 

29.2 

34.8 

5050 

1-18-71 

30.1 

-7.1 

5050 

4-28-71 

29.2 

34.8 

5050 

3-02-71 

29.8 

-6.8 

5050 

5-26-71 

26.8 

37.2 

5050 

3-30-71 

29.6 

-6.6 

5050 

6-24-71 

26.7 

37.3 

5050 

4-28-71 

29.3 

-6.3 

5050 

7-30-71 

27.6 

36.4 

5050 

5-26-71 

29.1 

-6.1 

5050 

8-31-71 

29.0 

35.0 

5050 

6-24-71 

29.4 

-6.4 

5050 

9-28-71 

30.0 

34.0 

5050 

; 

7-30-71 
8-31-71 

29.7 
30.2 

-6.7 
-7.2 

5050 
5050 

07N/01E-16A01M 

79.0 

10-12-70 
3-09-71 

18.5 
20.2 

60.5 
58.8 

5001 
5001 

9-28-71 

30.8 

-7.8 

5050 

07N/02E-26Q01M 

27.5 

10-09-70 

50.0 

-22.5 

5001 

07N/01E-17R01M 

77.0 

10-12-70 
3-16-71 

10.1 
9.9 

66.9 
67.1 

5001 
5001 

3-08-71 

38.9 

-11.4 

5001 

07N/02E-26Q02M 

27.5 

10-09-70 

61.0 

-33.5 

5001 

07H/01K-21A01M 

74.0 

10-12-70 
3-09-71 

21.6 
19.3 

52.4 
54.7 

5001 
5001 

3-08-71 

39.6 

-12.1 

5001 

07N/02E-30N03M 

43.0 

10-09-70 

59.1 

-16.1 

5001 

07N/01E-21A02M 

74.0 

10-12-70 
3-09-71 

14.8 
12.9 

59.2 
61.1 

5001 
5001 

3-09-71 

44.3 

-1.3 

5001 

07N/02E-33002M 

33.0 

10-09-70 

72.1 

-39.1 

5001 

07N/01E-22D03H 

71.0 

10-12-70 
3-09-71 

50.3 
(1) 

20.7 

5001 
5001 

3-09-71 

47.9 

-14.9 

5001 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11    (Continued) 

07N/02E-34C02M 

35.0 

10-09-70 

71.3 

-36.3 

5001 

08N/01E-33H01M 

82.0 

10-07-70 

22.4 

59.6 

5001 

3-08-71 

50.5 

-15.5 

5001 

3-15-71 

22.7 

59.3 

5001 

O7N/O1W-01EO2M 

103.0 

10-07-70 

22.6 

80.4 

5001 

08N/01E-33Q02M 

86.0 

10-16-70 

20.4 

65.6 

5050 

3-16-71 

21.1 

81.9 

5001 

11-16-70 
12-22-70 

22.8 
23.9 

63.2 
62.1 

5050 
5050 

07N/01W-01E03M 

103.0 

10-07-70 

24.4 

78.6 

5001 

1-18-71 

24.4 

61.6 

5050 

3-16-71 

(9) 

5001 

3-02-71 
3-30-71 

25.2 
23.0 

60.8 
63.0 

5050 
5050 

07N/01W-04D01M 

145.0 

10-06-70 

50.0 

95.0 

5001 

4-28-71 

20.5 

65.5 

5050 

3-11-71 

44.3 

100.7 

5001 

5-26-71 
6-24-71 

(1) 

18.9 

67.1 

5050 
5050 

07N/01W-05R01M 

170.0 

10-06-70 

98.1 

71.9 

5001 

7-30-71 

19.4 

66.6 

5050 

3-11-71 

57.5 

112.5 

5001 

8-31-71 
9-28-71 

20.8 
22.0 

65.2 
64.0 

5050 
5050 

07N/01W-06E01M 

157.0 

10-06-70 
3-11-71 

50.8 
48.1 

106.2 
108.9 

5001 
5001 

08N/01E-33QO3M 

85.7 

10-07-70 

17.5 

68.2 

5001 

07N/01W-13A01M 

103.0 

10-12-70 

(6) 

5001 

3-16-71 

20.6 

65.1 

5001 

07N/01W-13H01M 

105.0 

10-12-70 

14.9 

90.1 

5001 

08N/01E-35K01M 

73.0 

10-08-70 

66.8 

6.2 

5001 

3-16-71 

14.1 

90.9 

5001 

3-15-71 

44.5 

28.5 

5001 

07N/01W-15G01M 

128.0 

10-13-70 

27.9 

100.1 

5001 

08N/02E-19F01M 

70.0 

10-08-70 

58.3 

11.7 

5001 

3-16-71 

18.7 

109.3 

5001 

3-12-71 

48.0 

22.0 

5001 

07N/01W-16G01M 

230.0 

10-13-70 

116.9 

113.1 

5001 

08N/02E-24N01M 

37.5 

10-08-70 

54.4 

-16.9 

5001 

3-16-71 

119.7 

110.3 

5001 

3-08-71 

38.4 

-0.9 

5001 

07N/01W-17Q01M 

225:0 

10-13-70 

46.9 

178.1 

5001 

08N/02E-25B01M 

35.0 

10-08-70 

54.3 

-19.3 

5001 

3-16-71 

50.1 

174.9 

5001 

10-16-70 
11-16-70 

50.3 
42.9 

-15.3 
-7.9 

5050 
5050 

07N/01W-21G01M 

154.0 

10-13-70 

59.4 

94.6 

5001 

12-22-70 

(9) 

5050 

3-16-71 

57.9 

96.1 

5001 

1-18-71 
3-02-71 

34.7 
37.0 

0.3 
-2.0 

5050 
5050 

07N/01W-21Q01M 

150.0 

10-13-70 

DRY 

5001 

3-08-71 

37.5 

-2.5 

5001 

3-16-71 

(3) 

5001 

3-30-71 
4-28-71 

(9) 

61.7 

-26.7 

5050 
5050 

07N/01U-34K0U1 

125.0 

10-26-70 

61.6 

63.4 

5109 

5-26-71 

(9) 

5050 

3-16-71 

60.1 

64.9 

5109 

6-24-71 
7-30-71 

(9) 
(8) 

5050 
5050 

07N/01W-35R01M 

91.0 

10-13-70 

13.0 

78.0 

5001 

8-31-71 

(8) 

5050 

3-16-71 

12.1 

78.9 

5001 

9-28-71 

(8) 

5050 

08N/01E-15P01M 

84.0 

10-07-70 

41.8 

42.2 

5001 

08N/02E-27C01M 

50.0 

10-08-70 

58.6 

-8.6 

5001 

3-15-71 

32.0 

52.0 

5001 

3-08-71 

41.5 

8.5 

5001 

08N/01E-17K01M 

100.0 

10-07-70 

39.8 

60.2 

5001 

08N/02E-27Q02M 

45.0 

10-08-70 

68.5 

-23.5 

5001 

3-15-71 

36.4 

63.6 

5001 

3-08-71 

46.4 

-1.4 

5001 

08N/01E-19K01M 

104.0 

10-07-70 

42.2 

61.8 

5001 

08N/02E-29K01M 

55.0 

10-08-70 

56.9 

-1.9 

5001 

3-15-71 

37.6 

66.4 

5001 

3-12-71 

41.8 

13.2 

5001 

08N/01E-20G01M 

98.0 

10-07-70 

39.9 

58.1 

5001 

08N/02E-30H02M 

62.0 

10-08-70 

58.5 

3.5 

5001 

3-15-71 

34.6 

63.4 

5001 

3-12-71 

49.9 

12.1 

5001 

08N/01E-22N01M 

83.0 

10-07-70 

(9) 

5001 

08N/02E-31D01M 

65.0 

10-08-70 

58.1 

6.9 

5001 

3-15-71 

25.7 

57.3 

5001 

3-12-71 

42.4 

22.6 

5001 

08N/01E-23C01M 

84.2 

10-08-70 

47.0 

37.2 

5001 

08N/02E-32M01M 

60.3 

10-08-70 

68.0 

-7.7 

5001 

3-15-71 

41.6 

42.6 

5001 

3-09-71 

49.5 

10.8 

5001 

08N/01E-23Q01M 

73.0 

10-08-70 

39.6 

33.4 

5001 

08N/02E-35F03M 

41.0 

10-08-70 

78.8 

-37.8 

5001 

3-15-71 

34.3 

38.7 

5001 

3-08-71 

48.1 

-7.1 

5001 

08N/01E-24Q01M 

68.0 

10-08-70 

66.3 

1.7 

5001 

08N/02E-35GO2M 

35.0 

10-08-70 

78.6 

-43.6 

5001 

3-15-71 

44.3 

23.7 

5001 

3-08-71 

47.9 

-12.9 

5001 

08N/01E-27GO2M 

80.0 

10-07-70 

31.6 

48.4 

5001 

08N/01W-22P01M 

129.0 

10-06-70 

52.8 

76.2 

5001 

3-15-71 

29.2 

50.8 

5001 

3-11-71 

45.0 

84.0 

5001 

08N/01E-28G01M 

92.0 

10-07-70 

37.2 

54.8 

5001 

08N/01W-22R02M 

125.5 

10-07-70 

46.6 

78.9 

5001 

3-15-71 

33.0 

59.0 

5001 

3-16-71 

40.7 

84.8 

5001 

08N/01E-29D01M 

103.0 

10-07-70 

40.3 

62.7 

5001 

08N/01W-23B01M 

123.1 

10-07-70 

40.9 

82.2 

5001 

3-15-71 

36.0 

67.0 

5001 

3-16-71 

36.7 

86.4 

5001 

08N/01E-30G02M 

110.0 

10-07-70 

42.8 

67.2 

5001 

08N/01W-24P01M 

117.0 

10-07-70 

42.8 

74.2 

5001 

3-16-71 

39.8 

70.2 

5001 

3-16-71 

42.8 

74.2 

5001 

08N/01E-32E01M 

100.0 

10-07-70 

34.5 

65.5 

5001 

08N/01W-25A02M 

114.0 

10-07-70 

43.8 

70.2 

5001 

3-16-71 

[1)     31.1 

68.9 

5001 

3-16-71 

[4)     48.7 

65.3 

5001 

08N/01E-33A01M 

84.0 

10-07-70 

21.9 

62.1 

5001 

08N/01W-26A01M 

120.0 

10-07-70 

46.5 

73.5 

5001 

3-15-71 

22.4 

61.6 

5001 

3-16-71 

47.6 

72.4 

5001 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11    (Continued) 

MOKELUMNE   RIVER  AREA    5-22.01 

(Continued) 

08N/01W-26't)05M 

126.2 

10-07-70 

46.6 

79.6 

5001 

02N/06E-13R02M 

30.0 

10-16-70 

44.0 

-14.0 

5110 

3-16-71 

41.3 

84.9 

5001 

3-09-71 

46.5 

-16.5 

5110 

08N/01W-26K02M 

116.0 

10-07-70 

40.0 

76.0 

5001 

02N/06E- 15J01M 

20.3 

10-13-70 

(3) 

5110 

3-16-71 

34.5 

81.5 

5001 

3-15-71 

32.7 

-12.4 

5110 

08N/01W-27H01M 

123.0 

10-07-70 

43.7 

79.3 

5001 

02N/06E-16L01M 

11.5 

10-13-70 

39.2 

-27.7 

5110 

3-11-71 

39.1 

83.9 

5001 

3-15-71 

30.7 

-19.2 

5110 

08N/01W-27L01M 

133.0 

10-06-70 

45.5 

87.5 

5001 

02N/O6E-17JO1M 

11.2 

10-13-70 

39.6 

-28.4 

5050 

3-11-71 

40.6 

92.4 

5001 

3-10-71 

32.3 

-21.1 

5050 

08N/01W-28J01M 

138.0 

10-06-70 

47.5 

90.5 

5001 

02N/06E-20A01M 

7.5 

10-13-70 

40.5 

-33.0 

5050 

10-16-70 

47.2 

90.8 

5050 

3-10-71 

30.9 

-23.4 

5050 

11-16-70 

45.9 

92.1 

5050 

12-22-70 

44.0 

94.0 

5050 

02N/06E-20F01M 

14.8 

10-13-70 

29.6 

-14.8 

5050 

1-18-71 

44.2 

93.8 

5050 

3-10-71 

21.3 

-6.5 

5050 

3-02-71 

43.0 

95.0 

5050 

3-11-71 

43.4 

94.6 

5001 

02N/06E-21K01M 

13.0 

10-24-70 

68.0 

-55.0 

4701 

3-30-71 

41.5 

96.5 

5050 

3-01-71 

62.0 

-49.0 

4701 

4-28-71   (2)     41.1 

96.9 

5050 

5-26-71 

51.6 

86.4 

5050 

02N/06E-21P01M 

11.0 

10-24-70    (6)      32.0 

-21.0 

4701 

6-24-71 

52.5 

85.5 

5050 

3-01-71 

39.0 

-28.0 

4701 

7-30-71   (2)     58.7 

79.3 

5050 

8-31-71 

52.4 

85.6 

5050 

02N/06E-22B01M 

17.0 

10-24-70 

52.0 

-35.0 

4701 

9-28-71 

51.3 

86.7 

5050 

3-01-71 

47.0 

-30.0 

4701 

08N/01W-28J02M 

138.0 

10-06-70 

46.4 

91.6 

5001 

02N/06E-22D01M 

17.2 

10-13-70 

51.2 

-34.0 

5050 

3-11-71 

44.3 

93.7 

5001 

3-10-71 

45.2 

-28.0 

5050 

08N/01W-28K01M 

105.5 

10-06-70 

7.1 

98.4 

5001 

02N/06E-24J02M 

30.1 

10-16-70 

52.4 

-22.3 

5110 

3-11-71 

4.9 

100.6 

5001 

3-09-71 

53.4 

-23.3 

5110 

08N/01W-28R03M 

140.0 

10-06-70 

47.0 

93.0 

5001 

02N/06E-24J03M 

26.8 

10-15-70 

49.0 

-22.2 

5050 

3-11-71 

43.4 

96.6 

5001 

3-11-71 

47.0 

-20.2 

5050 

08N/01W-32H01M 

140.0 

10-06-70 

40.8 

99.2 

5001 

02N/06E-26H01M 

22.8 

10-16-70 

61.5 

-38.7 

5110 

3-11-71 

38.2 

101.8 

5001 

3-09-71 

52.8 

-30.0 

5110 

08N/01W-33A01M 

134.7 

10-06-70 

42.6 

92.1 

5001 

02N/06E-27B01M 

16.0 

10-24-70 

54.0 

-38.0 

4701 

3-11-71 

42.5 

92.2 

5001 

3-01-71 

51.0 

-35.0 

4701 

08N/01W-33B02M 

136.0 

10-06-70 

44.5 

91.5 

5001 

02N/06E-28E03M 

7.2 

10-30-70 

31.3 

-24.1 

5050 

3-11-71 

42.3 

93.7 

5001 

11-30-70 
12-30-71 

28.0 
26.4 

-20.8 
-19.2 

5050 
5050 

08N/01W-33H01M 

130.8 

10-06-70 

41.3 

89.5 

5001 

1-28-71 

25.9 

-18.7 

5050 

3-11-71 

35.1 

95.7 

5001 

2-28-71 
3-31-71 

26.4 
26.7 

-19.2 
-19.5 

5050 
5050 

08N/01W-34A01M 

120.0 

10-07-70 

43.1 

76.9 

5001 

4-29-71 

31.0 

-23.8 

5050 

3-11-71 

40.6 

79.4 

5001 

5-30-71 
6-30-71 

32.7 
38.8 

-25.5 
-31.6 

5050 
5050 

08N/01W-34HOm 

121.0 

10-07-70 

40.0 

81.0 

5001 

7-30-71 

40.8 

-33.6 

5050 

3-16-71 

36.2 

84.8 

5001 

8-30-71 
9-29-71 

40.7 
37.7 

-33.5 
-30.5 

5050 
5050 

08N/01W-35G02M 

111.0 

10-07-70 

33.7 

77.3 

5001 

3-16-71 

31.7 

79.3 

5001 

02N/06E-28P01M 

7.0 

10-21-70 
3-10-71 

27.1 
23.0 

-20.1 
-16.0 

5050 
5050 

08N/01W-36H01M 

102.0 

10-07-70 

26.8 

75.2 

5001 

3-16-71 

25.6 

76.4 

5001 

02N/06E-29N01M 

1.0 

10-21-70 
3-10-71 

12.2 
9.2 

-11.2 
-8.2 

5050 
5050 

SAN  JOAQUIN  VALLEY 

5-22.00 

03N/05E-13L01M 

12.0 

10-13-70 
3-15-71 

18.5 
13.5 

-6.5 
-1.5 

5110 
5110 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

03N/05E-14C01M 

6.7 

10-13-70 

8.0 

-1.3 

5110 

02N/06E-01A01M 

37.6 

10-15-70 
3-11-71 

37.4 
38.1 

0.2 
-0.5 

5050 
5050 

3-15-71 

6.5 

0.2 

5110 

03N/05E-24L01M 

8.0 

10-21-70 

14.8 

-6.8 

5050 

02N/06E-03D03M 

22.0 

10-13-70 
3-15-71 

25.4 
28.9 

-3.4 
-6.9 

5110 
5110 

3-10-71 

10.2 

-2.2 

5050 

03N/06E-01J01M 

51.8 

10-01-70 

34.9 

16.9 

8201 

02N/06E-08F01M 

9.6 

10-13-70 
3-15-71 

21.1 
18.8 

-11.5 
-9.2 

5110 
5110 

3-01-71 

34.5 

17.3 

8201 

03N/06E-01N02M 

46.8 

10-01-70 

37.4 

9.4 

8201 

02N/06E-09C02M 

18.0 

10-21-70 

28.5 

-10.5 

5050 

3-01-71 

34.0 

12.8 

8201 

3-10-71   (1)     51.6 

-33.6 

5050 

03N/06E-01R13M 

53.1 

10-01-70 

43.8 

9.3 

8201 

02N/06E-11E11M 

23.5 

10-01-70 
3-02-71 

19.1 
25.7 

4.4 
-2.2 

8201 
8201 

3-01-71 

40.2 

12.9 

8201 

03N/06E-03K11M 

41.0 

10-14-70 

30.5 

10.5 

5050 

02N/06E-12H01M 

31.8 

10-15-70 
3-11-71 

32.1 
36.0 

-0.3 
-4.2 

5050 
5050 

3-11-71 

27.9 

13.1 

5050 

03N/06E-04C01M 

35.0 

10-21-70 

18.7 

16.3 

5050 

02H/06E-13M01M 

26.7 

10-16-70 
3-09-71 

31.5 
37.0 

-4.8 
-10.3 

5110 
5110 

3-10-71 

19.9 

15.1 

5050 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

MOKELUMNE  RIVER  ARE 

A  5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

(Continued) 

03N/06E-07H03M 

23.4 

10-13-70 

22.4 

1.0 

5110 

03N/07E-10L04M 

72.8 

6-02-71 

73.9 

-1.1 

8201 

3-15-71 

20.4 

3.0 

5110 

(Continued) 

7-02-71 
8-04-71 

77.1 
82.1 

-4.3 
-9.3 

8201 
8201 

03N/06B-09F06M 

32.0 

10-13-70 
3-15-71 

28.5 
27.0 

3.5 
5.0 

5110 
5110 

9-02-71 

80.0 

-7.2 

8201 

03N/07E-12P01M 

77.0 

10-22-70 

85.7 

-8.7 

5050 

03N/06E-12P01M 

45.0 

10-13-70 
3-15-71 

(3) 
43.5 

1.5 

5110 
5110 

3-11-71 

82.6 

-5.6 

5050 

03N/07E-17K02M 

57.0 

10-13-70 

60.2 

-3.2 

5110 

03N/06E-12Q32M 

48.8 

10-01-70 
3-01-71 

50.0 
45.4 

-1.2 
3.4 

8201 
8201 

3-15-71 

55.0 

2.0 

5110 

03N/07E-18D12M 

50.0 

10-19-70 

51.0 

-1.0 

5050 

03N/06E- 13R08M 

45.6 

10-15-70 
3-12-71 

49.7 
45.1 

-4.1 
0.5 

5050 
5050 

3-10-71 

47.1 

2.9 

5050 

03N/07E- 18N12M 

47.4 

10-05-70 

52.5 

-5.1 

8201 

03N/06E-17D11M 

23.8 

10-01-70 
3-01-71 

30.9 
25.5 

-7.1 
-1.7 

8201 
8201 

3-02-71 

46.2 

1.2 

8201 

03N/07E- 19N02M 

42.0 

10-15-70 

50.7 

-8.7 

5050 

03N/06E-20Q01M 

18.0 

10-13-70 
3-15-71 

40.5 
28.5 

-22.5 
-10.5 

5110 
5110 

3-11-71 

44.6 

-2.6 

5050 

03N/07E-20P02M 

49.9 

10-13-70 

61.7 

-11.8 

5110 

03N/06E-22D01M 

27.0 

10-13-70 
3-15-71 

32.8 
27.0 

-5.8 
0.0 

5110 
5110 

3-12-71 

59.5 

-9.6 

5110 

03N/07E-22C11M 

66.6 

10-06-70 

76.7 

-10.1 

8201 

03N/06E-24M01M 

39.9 

10-22-70 
3-11-71 

43.3 
41.0 

-3.4 
-1.1 

5050 
5050 

3-02-71 

70.7 

-4.1 

8201 

03N/07E-23C02M 

72.0 

10-13-70 

80.0 

-8.0 

5110 

03N/06E-25H11M 

41.0 

10-05-70 
3-02-71 

49.3 
42.9 

-8.3 
-1.9 

8201 
8201 

3-15-71 

(4) 

5110 

03N/07E-25C01M 

70.1 

10-15-70 

84.8 

-14.7 

5110 

03N/06E-25R05M 

39.6 

10-15-70 
3-12-71 

46.9 
42.2 

-7.3 
-2.6 

5050 
5050 

3-10-71 

82.3 

-12.2 

5110 

03N/07E-25G01M 

75.7 

10-15-70 

87.5 

-11.8 

5110 

03N/06E-26P02M 

32.4 

10-13-70 
2-17-71 

33.6 
32.7 

-1.2 
-0.3 

5110 
5030 

3-10-71 

82.0 

-6.3 

5110 

3-15-71 

33.1 

-0.7 

5110 

03N/07E-27F13M 

61.1 

10-05-70 
3-02-71 

73.0 
68.2 

-11.9 
-7.1 

8201 
8201 

03N/06E-27E01M 

25.3 

10-13-70 

33.3 

-8.0 

5110 

3-15-71 

30.5 

-5.2 

5110 

03N/07E-31B01M 

41.0 

10-13-70 
3-12-71 

53.5 
47.5 

-12.5 
-6.5 

5110 
5110 

03N/06E-29C01M 

17.2 

10-13-70 

40.5 

-23.3 

5110 

3-15-71 

26.5 

-9.3 

5110 

03N/07E-31R11M 

43.2 

10-05-70 
1-05-71 

55.9 
50.8 

-12.7 
-7.6 

8201 
8201 

03N/06E-30R01M 

12.0 

10-13-70 

32.2 

-20.2 

5110 

3-15-71 

20.0 

-8.0 

5110 

03N/08E-03R01M 

146.0 

10-15-70 
3-11-71 

96.5 
94.0 

49.5 
52.0 

5110 
5110 

03N/06E-32R01M 

15.0 

10-13-70 

31.6 

-16.6 

5110 

3-15-71 

24.0 

-9.0 

5110 

03N/08E-04Q01M 

120.6 

10-08-70 
1-08-71 

120.3 
118.1 

0.3 
2.5 

8201 
8201 

03N/06E-35P02M 

28.4 

10-14-70 

23.8 

4.6 

5050 

3-11-71 

27.3 

1.1 

5050 

03N/08E-05B02M 

108.0 

10-08-70 
1-08-71 

110.7 
104.2 

-2.7 
3.8 

8201 
8201 

03N/06E-36R02M 

38.0 

10-05-70 

39.0 

-1.0 

8201 

3-02-71 

39.0 

-1.0 

8201 

03N/08E-05K11M 

107.5 

10-08-70 
1-08-71 

115.1 
108.5 

-7.6 
-1.0 

8201 
8201 

03N/07E-02C02M 

84.6 

10-08-70 

57.5 

27.1 

8201 

3-02-71 

56.1 

28.5 

8201 

03N/08E-07D02M 

86.0 

10-22-70 
3-11-71 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

03N/07E-02G01M 

84.0 

10-15-70 

80.0 

4.0 

5050 

3-12-71 

73.9 

10.1 

5050 

03N/08E-08E01M 

95.8 

10-15-70 
3-10-71 

(9) 

94.3 

1.5 

5110 
5110 

03N/07E-03C01M 

83.2 

10-06-70 

DRY 

8201 

1-07-71 

DRY 

8201 

03N/08E-09Q11M 

126.3 

10-08-70 
1-08-71 

(1) 
129.5 

-3.2 

8201 
8201 

03N/07E-03R01M 

74.8 

10-13-70 

72.1 

2.7 

5110 

3-15-71 

67.1 

7.7 

5110 

03N/08E-15L01M 

127.7 

10-08-70 
1-08-71 

134.9 
129.6 

-7.2 
-1.9 

8201 
8201 

03N/07E-06Q0AM 

57.0 

10-13-70 

50.0 

7.0 

5110 

3-15-71 

43.0 

14.0 

5110 

03N/08E-19C01M 

84.5 

10-15-70 
3-10-71 

98.3 
93.3 

-13.8 
-8.8 

5110 
5110 

03N/07E-08B12M 

64.4 

10-05-70 

56.3 

8.1 

8201 

3-02-71 

51.8 

12.6 

8201 

03N/08E-20B01M 

97.0 

10-15-70 
3-12-71 

112.1 
105.2 

-15.1 
-8.2 

5050 
5050 

03N/07E-08E02M 

60.0 

10-13-70 

63.0 

-3.0 

5110 

3-15-71 

56.0 

4.0 

5110 

03N/08E-20K01M 

92.7 

10-06-70 
1-06-71 

104.4 
101.7 

-11.7 
-9.0 

8201 
8201 

03N/07E-09C01M 

68.3 

10-13-70 

66.0 

2.3 

5110 

3-15-71 

62.0 

6.3 

5110 

03M/0SE-22A01M 

136.5 

10-15-70 
3-11-71 

(9) 
134.6 

1.9 

5110 
5110 

03N/07E-10L04M 

72.8 

10-06-70 

74.0 

-1.2 

8201 

11-09-70 

71.7 

1.1 

8201 

03N/08E-30H01M 

84.9 

10-15-70 

97.8 

-12.9 

5110 

12-01-70 

70.5 

2.3 

8201 

3-10-71 

89.6 

-4.7 

5110 

1-07-71 

69.1 

3.7 

8201 

2-02-71 

68.0 

4.8 

8201 

04N/05E-01H11M 

19.9 

10-16-70 

22.2 

-2.3 

5050 

3-02-71 

67.9 

4.9 

8201 

3-10-71 

18.0 

1.9 

5050 

4-02-71 

70.9 

1.9 

8201 

5-05-71 

73.5 

-0.7 

8201 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

[Continued) 

04N/05E-03D02M 

7.8 

10-16-70 
3-16-71 

15.5 
12.2 

-7.7 
-4.4 

5110 
5110 

04N/06E-25R01M 

55.0 

10-15-70 
3-12-71 

(1) 

42.0 

13.0 

5110 
5110 

04N/05E-05C02M 

5.0 

10-16-70 
3-16-71 

14.0 
(4) 

-9.0 

5110 
5110 

04N/06E-27D02M 

34.5 

10-16-70 
3-12-71 

15.5 
8.2 

19.0 
26.3 

5110 
5110 

04N/05E-05H01M 

4.0 

10-16-70 
3-16-71 

6.0 
4.3 

-2.0 
-0.3 

5110 
5110 

04N/06E-29A01M 

33.0 

10-16-70 
3-12-71 

13.2 
13.7 

19.8 
19.3 

5110 
5110 

04N/05E-09D01M 

0.0 

10-16-70 
3-16-71 

5.3 
2.7 

-5.3 
-2.7 

5110 
5110 

04N/06E-29N02M 

26.0 

10-16-70 
3-16-71 

16.0 
13.5 

10.0 
12.5 

5110 
5110 

04N/05E-10K01M 

6.3 

10-16-70 
3-16-71 

7.8 
5.3 

-1.5 
1.0 

5110 
5110 

04N/06E-31P01M 

24.0 

10-16-70 
3-16-71 

13.5 
12.3 

10.5 
11.7 

5110 
5110 

04N/05E-13H01M 

19.6 

10-16-70 
3-16-71 

17.6 
9.8 

2.0 
9.8 

5110 
5110 

04N/06E-33B04M 

36.0 

10-21-70 
3-10-71 

15.6 
17.1 

20.4 
18.9 

5050 
5050 

04N/05E-22A01M 

8.2 

10-16-70 
3-16-71 

4.1 
3.9 

4.1 
4.3 

5110 
5110 

04N/06E-34R30M 

43.2 

10-01-70 
3-01-71 

24.4 
22.7 

18.8 
20.5 

8201 
8201 

04N/05E-24C02M 

14.0 

10-16-70 
3-16-71 

9.0 
5.5 

5.0 
8.5 

5110 
5110 

04N/06E-36D02M 

49.1 

10-02-70 
3-02-71 

29.1 
29.1 

20.0 
20.0 

8201 
8201 

04N/05E-26K02M 

13.0 

10-14-70 
10-16-70 

6.4 
6.5 

6.6 
6.5 

5050 
5110 

04N/07E-01B01M 

105.0 

10-21-70 
3-19-71 

107.7 
102.9 

-2.7 
2.1 

5001 
5001 

3-11-71 
3-16-71 

5.9 
5.8 

7.1 
7.2 

5050 
5110 

04N/07E-03B01M 

93.2 

10-21-70 
3-19-71 

110.4 
100.0 

-17.2 
-6.8 

5001 
5001 

04N/05E-36H03M 

21.0 

2-17-71 
3-16-71 

10.4 
9.7 

10.6 
11.3 

5050 
5110 

04N/07E-04B12M 

85.0 

10-28-70 
3-12-71 

(3) 
89.2 

-4.2 

5110 
5110 

04N/06E-03A12M 

48.3 

10-02-70 
1-05-71 

(1) 

47.6 

0.7 

8201 
8201 

04N/07E-04Q12M 

83.4 

10-07-70 
1-07-71 

(1) 
89.4 

-6.0 

8201 
8201 

04N/06E-05Q01M 

30.0 

10-16-70 
3-10-71 

40.2 
27.7 

-10.2 
2.3 

5050 
5050 

04N/07E-07A01M 

68.0 

10-15-70 
3-12-71 

100.0 

(1) 

-32.0 

5110 
5110 

04N/06E-05R11M 

34.0 

10-16-70 
3-10-71 

45.2 
31.6 

-11.2 
2.4 

5050 
5050 

04N/07E-07H11M 

67.6 

10-02-70 
1-05-71 

85.1 
79.2 

-17.5 
-11.6 

8201 
8201 

04N/06E-06N12M 

21.0 

10-16-70 
3-10-71 

23.9 
18.3 

-2.9 
2.7 

5050 
5050 

04N/07E-09D12M 

77.4 

10-07-.?0 
1-07-71 

94.9 
86.0 

-17.5 
-8.6 

8201 
8201 

04N/06E-07B11M 

26.0 

10-16-70 
3-10-71 

27.6 
21.0 

-1.6 
5.0 

5050 
5050 

04N/07E-12E01M 

105.7 

10-19-70 
3-11-71 

118.2 
110.2 

-12.5 
-4.5 

5110 
5110 

04N/06E-11B01M 

47.0 

10-14-70 
3-17-71 

74.4 
68.6 

-27.4 
-21.6 

5001 
5001 

04N/07E-14E01M 

93.1 

10-19-70 
3-12-71 

85.0 
83.0 

8.1 
10.1 

5110 
5110 

04N/06E- 12C04M 

55.0 

10-15-70 
3-12-71 

75.0 
67.5 

-20.0 
-12.5 

5110 
5110 

04N/07E-14Q02M 

98.0 

10-22-70 
3-11-71 

100.8 
91.8 

-2.8 
6.2 

5050 
5050 

04N/06E-12N02M 

52.0 

10-15-70 
3-12-71 

69.3 
62.8 

-17.3 
-10.8 

5110 
5110 

04N/07E-15B11M 

91.2 

10-07-70 
3-02-71 

95.7 
91.8 

-4.5 
-0.6 

8201 
8201 

04N/06E-12R11M 

57.9 

10-05-70 
3-02-71 

78.2 
66.8 

-20.3 
-8.9 

8201 
8201 

04N/07E'-17N01M 

67.0 

10-15-70 
3-12-71 

80.8 
70.2 

-13.8 
-3.2 

5110 
5110 

04N/06E-13G01M 

56.0 

10-15-70 
2-17-71 
3-12-71 

65.0 
58.4 
57.2 

-9.0 
-2.4 
-1.2 

5110 
5050 
5110 

04N/07E-18M01M 

57.8 

10-22-70 
3-11-71 

68.7 
61.6 

-10.9 
-3.8 

5050 
5050 

04N/06E-15B02M 

40.0 

10-15-70 
3-12-71 

44.7 
39.7 

-4.7 
0.3 

5110 
5110 

04N/07E-18P30M 

61.4 

10-05-70 
3-02-71 

69.2 
62.0 

-7.8 
-0.6 

8201 
8201 

04N/06E-17D01M 

23.8 

10-16-70 
3-16-71 

21.0 
14.9 

2.8 
8.9 

5110 
5110 

04N/07E-19K01M 

62.4 

10-15-70 
3-12-71 

69.0 
60.0 

-6.6 
2.4 

5110 
5110 

04N/06E-19F01M 

21.8 

10-21-70 
3-10-71 

13.7 
9.7 

8.1 
12.1 

5050 
5050 

04N/07E-21F01M 

78.2 

10-19-70 
3-12-71 

80.3 
74.0 

-2.1 
4.2 

5110 
5110 

04N/06E-19R11M 

26.7 

10-02-70 
3-01-71 

14.8 
12.8 

11.9 
13.9 

8201 
8201 

04N/07E-22Q05M 

83.8 

10-07-70 
3-02-71 

78.4 
71.5 

5.4 
12.3 

8201 
8201 

04N/06E-21D01M 

31.0 

10-21-70 
3-10-71 

19.9 
18.2 

11.1 
12.8 

5050 
5050 

04N/07E-25G15M 

88.8 

10-07-70 
3-02-71 

84.3 
74.7 

4.5 
14.1 

8201 
8201 

04N/06E-22M01M 

38.2 

10-16-70 
3-12-71 

26.5 
23.5 

11.7 
14.7 

5110 
5110 

04N/07E-27P01M 

81.5 

10-06-70 
3-02-71 

41.0 
40.4 

40.5 
41.1 

8201 
8201 

04N/06E-23M01M 

45.2 

10-02-70 
3-01-71 

38.7 
34.4 

6.5 
10.8 

8201 
8201 

04N/07E-28J02M 

74.8 

10-19-70 
3-12-71 

68.4 
64.5 

6.4 
10.3 

5110 
5110 

04N/06E-24F01M 

55.0 

10-15-70 
3-12-71 

57.5 
48.8 

-2.5 
6.2 

5110 
5110 

04N/07E-29H01M 

70.6 

10-07-70 
3-02-71 

66.1 
(1) 

4.5 

8201 
8201 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

MOKELUMNE  RIVER  ARE 

A  5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA  5-22.01 

(Continued) 

04N/07E-30E04M 

57.2 

10-05-70 

50.9 

6.3 

8201 

04N/09E-07K02M 

172.7 

10-15-70 

30.3 

142.4 

8201 

3-02-71 

45.5 

11.7 

8201 

1-13-71 

29.5 

143.2 

8201 

04N/07E-31M13M 

55.2 

10-05-70 

33.3 

21.9 

8201 

04N/09E-15M11M 

191.6 

10-15-70 

44.2 

147.4 

8201 

3-02-71 

32.1 

23.1 

8201 

1-14-71 

41.0 

150.6 

8201 

0AN/07E-31N11M 

45.9 

10-05-70 

13.0 

32.9 

8201 

04N/09E- 16D13M 

191.4 

10-15-70 

5.2 

186.2 

8201 

3-02-71 

15.0 

30.9 

8201 

3-05-71 

3.9 

187.5 

8201 

0AN/07E-33H01M 

73.4 

10-19-70 

41.4 

32.0 

5110 

04N/09E-20M01M 

238.8 

10-16-70 

143.3 

95.5 

8201 

3-12-71 

(1) 

5110 

1-15-71 

143.6 

95.2 

8201 

04N/07E-34F11M 

61.6 

10-06-70 

17.9 

43.7 

8201 

04N/09E-2U01M 

216.4 

10-16-70 

55.7 

160.7 

8201 

3-02-71 

16.6 

45.0 

8201 

1-14-71 

53.2 

163.2 

8201 

04N/07E-34L03M 

85.6 

10-06-70 

45.0 

40.6 

8201 

04N/09E-28C02M 

313.4 

10-16-70 

135.1 

178.3 

8201 

3-02-71 

44.4 

41.2 

8201 

1-20-71 

136.4 

177.0 

8201 

04N/07E-36L01M 

90.0 

10-19-70 

85.4 

4.6 

5110 

04N/09E-31M01M 

250.0 

10-19-70 

219.2 

30.8 

5110 

3-12-71 

78.5 

11.5 

5110 

3-11-71 

218.2 

31.8 

5110 

04N/08E-01K01M 

170.7 

10-13-70 

102.0 

68.7 

8201 

05N/05E-28L03M 

6.0 

10-16-70 

9.0 

-3.0 

5110 

1-11-71 

101.4 

69.3 

8201 

3-16-71 

6.0 

0.0 

5110 

04N/08E-04N01M 

140.0 

10-19-70 

141.5 

-1.5 

5110 

05N/05E-32M01M 

1.5 

10-16-70 

CI)      10.7 

-9.2 

5110 

3-11-71 

127.5 

12.5 

5110 

3-16-71 

6.7 

-5.2 

5110 

04N/08E-04P13M 

139.5 

10-09-70 

(6) 

8201 

05N/06E-36R01M 

63.1 

10-15-70 
3-12-71 

91.9 
76.0 

-28.8 
-12.9 

5110 
5110 

04N/08E-06C02M 

105".  0 

10-15-70 

112.7 

-7.7 

5050 

3-12-71 

95.4 

9.6 

5050 

05N/07E-31J01M 

71.5 

10-15-70 
10-21-70 

(4)     95.5 
94.6 

-24.0 
-23.1 

5110 
5001 

04N/08E-06N02M 

116.0 

10-19-70 

128.0 

-12.0 

5110 

3-12-71 

79.1 

-7.6 

5110 

3-11-71 

113.0 

3.0 

5110 

3-19-71 

85.2 

-13.7 

5001 

04N/08E-14K01M 

150.0 

10-19-70 

116.2 

33.8 

5110 

05N/07E-34G01M 

88.8 

10-19-70 

(1) 

5110 

3-11-71 

(1) 

5110 

3-11-71 

92.4 

-3.6 

5110 

04N/08E-17J01M 

131.9 

10-19-70 

122.9 

9.0 

5110 

05N/08E-16Q01M 

125.0 

10-16-70 

109.9 

15.1 

5050 

3-ll-'71 

114.4 

17.5 

5110 

3-18-71 

105.1 

19.9 

5050 

04N/08E-18L12M 

122.4 

10-09-70 

122.1 

0.3 

8201 

05N/08E-24Q11M 

257.2 

10-14-70 

176.7 

80.5 

8201 

1-12-71 

118.6 

3.8 

8201 

3-04-71 

177.1 

80.1 

8201 

04N/08E-21M01M 

114.0 

10-19-70 

103.4 

10.6 

5110 

05N/08E-25P11M 

265.7 

10-14-70 

201.5 

64.2 

8201 

3-11-71 

96.1 

17.9 

5110 

1-18-71 

201.2 

64.5 

8201 

04N/08E-22C01M 

126.0 

10-19-70 

58.7 

67.3 

5110 

05N/08E-31R01M 

137.0 

10-19-70 

140.1 

-3.1 

5110 

3-11-71 

58.2 

67.8 

5110 

3-11-71 

(1) 

5110 

04N/08E-25L01M 

192.9 

10-09-70 

158.4 

34.5 

8201 

05N/08E-32R11M 

162.1 

10-13-70 

161.9 

0.2 

8201 

1-20-71 

158.2 

34.7 

8201 

1-15-71 

151.6 

10.5 

8201 

04N/08E-26A12M 

159.3 

10-09-70 

127.8 

31.5 

8201 

05N/08E-34G11M 

224.8 

10-14-70 

199.4 

25.4 

8201 

1-11-71 

(1) 

8201 

1-15-71 

199.0 

25.8 

8201 

1-13-71 

128.1 

31.2 

8201 

05N/08E-35K12M 

188.6 

10-13-70 

143.7 

44.9 

8201 

04N/08E-27J11M 

195.4 

10-09-70 
1-11-71 

175.4 
172.7 

20.0 
22.7 

8201 
8201 

1-15-71 

144.4 

44.2 

8201 

0AN/08E-28H11M 

131.2 

10-09-70 

(1) 

8201 

CALAVERAS   RIVER  AREA   5-22.02 

1-11-71 

114.7 

16.5 

8201 

01N/06E-01J01M 

22.0 

10-24-70 

91.0 

-69.0 

4701 

04N/08E-28M12M 

111.7 

10-08-70 
1-11-71 

105.2 
99.7 

6.5 
12.0 

8201 
8201 

3-01-71 

80.0 

-58.0 

4701 

01N/06E-01L03M 

20.0 

10-13-70 

91.5 

-71.5 

5050 

04N/08E-30A11M 

70.3 

10-08-70 
1-11-71 

16.7 
16.7 

53.6 
53.6 

8201 
8201 

01N/06E-02C01M 

19.0 

3-10-71 
10-13-70 

67.9 
(1) 

-47.9 

5050 
5050 

04N/08E-32N01M 

105.0 

10-19-70 
3-12-71 

(1) 
(1) 

5110 
5110 

3-10-71 

(1) 

5050 

01N/06E-02J02M 

17.0 

10-13-70 

86.7 

-69.7 

5050 

04N/08E-34E01M 

158.7 

10-09-70 
1-11-71 

149.3 
144.5 

9.4 
14.2 

8201 
8201 

3-10-71 

(9) 

5050 

01N/06E-02M01M 

16.0 

10-24-70 

82.0 

-66.0 

4701 

04N/08E-34Q11M 

162.6 

10-09-70 
1-11-71 

149.5 
(6)   144.0 

13.1 
18.6 

8201 
8201 

3-01-71 

67.0 

-51.0 

4701 

1-20-71 

148.3 

14.3 

8201 

01N/06E-02Q01M 

16.0 

10-24-70 
3-01-71 

76.0 
76.0 

-60.0 
-60.0 

4701 
4701 

04N/08E-35P01M 

196.0 

10-19-70 

87.9 

108.1 

5110 

3-11-71 

87.9 

108.1 

5110 

01N/06E-03C01M 

10.0 

10-24-70 
3-01-71 

61.0 
52.0 

-51.0 
-42.0 

4701 
4701 

04N/08E-36P01M 

209.0 

10-15-70 

201.4 

7.6 

5050 

3-12-71 

200.8 

8.2 

5050 

01N/06E-03C03M 

9.0 

10-13-70 
3-10-71 

60.1 
42.5 

-51.1 
-33.5 

5050 
5050 

04N/09E-06L11M 

125.6 

10-13-70 
1-11-71 

9.6 
6.2 

116.0 
119.4 

8201 
8201 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

(Continued) 

CALAVERAS  RIVER  AREA   5-22.02 

(Continued) 

01N/06E-03K01M 

11.0 

10-13-70 

51.2 

-40.2 

5050 

01N/07E-03M01M 

41.0 

10-21-70 

78.5 

-37.5 

5550 

3-10-71 

42.3 

-31.3 

5050 

3-16-71 

75.5 

-34.5 

5550 

01N/06E-04B01M 

6.0 

10-24-70 

50.0 

-44.0 

4701 

01N/07E-04N01M 

34.0 

10-21-70 

87.5 

-53.5 

5550 

3-01-71 

35.0 

-29.0 

4701 

3-16-71 

81.5 

-47.5 

5550 

01N/06E-04D01M 

4.0 

10-24-70 

44.0 

-40.0 

4701 

01N/07E-04P03M 

35.4 

10-20-70 

98.9 

-63.5 

5110 

3-01-71 

32.0 

-28.0 

4701 

3-09-71 

82.9 

-47.5 

5110 

01N/06E-04J0m 

8.4 

10-13-70 

39.4 

-31.0 

5050 

01N/07E-04R01M 

39.0 

10-21-70 

90.0 

-51.0 

5550 

3-10-71 

34.8 

-26.4 

5050 

3-16-71 

76.0 

-37.0 

5550 

01N/06E-05F01M 

0.0 

10-21-70 

12.9 

-12.9 

5050 

01N/07E-05A01M 

33.0 

10-24-70 

82.0 

-49.0 

4701 

3-10-71 

8.1 

-8.1 

5050 

3-01-71 

84.0 

-51.0 

4701 

01N/06E-10R01M 

14.0 

10-13-70 

54.3 

-40.3 

5050 

01N/07E-05N01M 

28.0 

10-24-70 

93.0 

-65.0 

4701 

3-10-71 

50.0 

-36.0 

5050 

3-01-71 

90.0 

-62.0 

4701 

01N/06E-11C01M 

14.0 

10-13-70 

(2) 

5050 

01N/07E-07E01M 

25.0 

10-24-70 

89.0 

-64.0 

4701 

3-10-71 

(2)(0) 

5050 

3-01-71 

86.0 

-61.0 

4701 

01N/06E-11K01M 

17.0 

10-24-70 

82.0 

-65.0 

4701 

01N/07E-07F01M 

25.8 

10-13-70 

97.3 

-71.5 

5050 

3-01-71   (6)    118.0 

-101.0 

4701 

3-10-71 

83.1 

-57.3 

5050 

01N/06E-12A01M 

23.0 

10-24-70 

95.0 

-72.0 

4701 

01N/07E-08B01M 

30.0 

10-21-70 

97.0 

-67.0 

5550 

3-01-71 

84.0 

-61.0 

4701 

3-16-71 

89.0 

-59.0 

5550 

01N/06E-12G01M 

21.2 

10-14-70 

(1) 

5050 

01N/07E-08R02M 

31.5 

10-20-70 

95.5 

-64.0 

5110 

3-10-71 

75.9 

-54.7 

5050 

3-09-71 

88.5 

-57.0 

5110 

01N/06E-12J01M 

22.5 

10-14-70 

87.7 

-65.2 

5050 

01N/07E-09E04M 

33.0 

10-21-70 

99.5 

-66.5 

5550 

3-10-71 

78.1 

-55.6 

5050 

3-16-71 

86.0 

-53.0 

5550 

01N/06E-12N01M 

19.0 

10-24-70 

80.0 

-61.0 

4701 

01N/07E-09H01M 

39.0 

10-21-70 

91.5 

-52.5 

5550 

3-01-71 

70.0 

-51.0 

4701 

3-16-71 

83.5 

-44.5 

5550 

01N/06E-13G01M 

19.0 

10-15-70 

74.6 

-55.6 

5050 

01N/07E-09Q03M 

38.0 

10-21-70 

93.0 

-55.0 

5550 

3-10-71 

67.0 

-48.0 

5050 

3-16-71 

84.0 

-46.0 

5550 

01N/06E-13J01M 

20.0 

10-24-70 

84.0 

-64.0 

4701 

01N/07E-10D01M 

39.0 

10-21-70 

91.0 

-52.0 

5550 

3-01-71   (6)    105.0 

-85.0 

4701 

3-16-71 

81.0 

-42.0 

5550 

01N/06E-14Q03M 

14.3 

10-30-70 

'      52.6 

-38.3 

5050 

01N/07E-10G01M 

43.0 

10-21-70 

83.5 

-40.5 

5550 

11-30-70 

51.3 

-37.0 

5050 

3-ft-71 

78.5 

-35.5 

5550 

12-30-70 

50.3 

-36.0 

5050 

1-28-71 

49.5 

-35.2 

5050 

01N/07E-17A01M 

31.0 

10-21-70 

96.5 

-65.5 

5550 

2-28-71 

48.9 

-34.6 

5050 

3-16-71 

88.0 

-57.0 

5550 

3-31-71 

48.3 

-34.0 

5050 

4-29-71 

48.3 

-34.0 

5050 

01N/07E-18B01M 

26.0 

10-24-70 

85.0 

-59.0 

4701 

5-30-71 

49.1 

-34.8 

5050 

3-01-71    (6)     95.0 

-69.0 

4701 

6-30-71 

50.3 

-36.0 

5050 

7-30-71 

51.8 

-37.5 

5050 

01N/08E-02B01M 

84.0 

10-21-70 

107.8 

-23.8 

5050 

8-30-71 

54.6 

-40.3 

5050 

3-11-71 

98.3 

-14.3 

5050 

9-29-71 

55.0 

-40.7 

5050 

01N/08E-02J01M 

86.0 

10-21-70 

110.9 

-24.9 

5050 

01N/06E-15N02M 

5.0 

10-21-70 
3-10-71 

26.5 
(8) 

-21.5 

5050 
5050 

3-11-71 

100.4 

-14.4 

5050 

01N/08E-03P01M 

80.0 

10-14-70 

112.0 

-32.0 

5110 

01N/06E-16H01M 

4.0 

10-21-70 
3-10-71 

37.7 
26.0 

-33.7 
-22.0 

5050 
5050 

3-08-71 

102.0 

-22.0 

5110 

01N/08E-05J01M 

71.0 

10-14-70 

108.1 

-37.1 

5110 

01N/06E-17A01M 

4.0 

10-21-70 
3-10-71 

17.6 
9.6 

-13.6 
-5.6 

5050 
5050 

01N/09E-01C01M 

191.0 

3-08-71 
10-14-70 

100.0 
(1) 

-29.0 

5110 
5110 

01N/06E-23D01M 

9.0 

10-21-70 
3-10-71 

36.8 
33.3 

-27.8 
-24.3 

5050 
5050 

3-08-71 

149.2 

41.8 

5110 

01N/09E-02IX)1M 

156.0 

10-21-70 

118.8 

37.2 

5050 

O1N/06E-23DO2M 

9.0 

10-21-70 
3-10-71 

36.9 
33.5 

-27.9 
-24.5 

5050 
5050 

3-11-71 

119.3 

36.7 

5050 

01N/09E-05B01M 

139.5 

10-21-70 

137.0 

2.5 

5050 

01N/07E-OU02M 

62.0 

10-21-70 
3-16-71 

92.5 
84.5 

-30.5 
-22.5 

5550 
5550 

01N/09E-05J01M 

153.0 

3-11-71 
10-14-70 

134.5 
(1) 

5.0 

5050 
5110 

01N/07E-01J02M 

60.0 

10-21-70 
3-16-71 

93.0 
85.5 

-33.0 
-25.5 

5550 
5550 

3-08-71 

136.5 

16.5 

5110 

01N/09E-06B01M 

136.0 

10-21-70 

143.2 

-7.2 

5050 

01N/07E-01M01M 

54.2 

10-20-70 
3-09-71 

(3) 
81.6 

-27.4 

5110 
5110 

01N/09E-06N01M 

118.5 

3-11-71 
10-14-70 

138.2 
(1) 

-2.2 

5050 
5110 

01N/07E-02F01M 

48.0 

10-21-70 
3-16-71 

87.5 
77.0 

-39.5 
-29.0 

5550 
5550 

3-08-71 

120.5 

-2.0 

5110 

02N/06E-33N01M 

4.0 

10-24-70 

57.0 

-53.0 

4701 

01N/07E-02G01M 

50.0 

10-21-70 
3-16-71 

85.5 
80.0 

-35.5 
-30.0 

5550 
5550 

3-01-71 

43.0 

-39.0 

4701 

02N/06E-34K02M 

12.0 

10-24-70 

62.0 

-50.0 

4701 

01N/07E-03L01M 

43.0 

10-21-70 
3-16-71 

89.5 

74.5 

-46.5 
-31.5 

5550 
5550 

3-01-71 

50.0 

-38.0 

4701 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

CALAVERAS  RIVER  ARE 

A  5-22.02 

(Continued) 

CALAVKRA.S  RIVER  AREA  5-22.02 

[Continued) 

02N/06E-34U)1M 

15.8 

10-13-70 
3-10-71 

(1) 
48.8 

-33.0 

5050 
5050 

02N/07E-24Q01M 

62.5 

10-21-70 
3-16-71 

102.5 
85.5 

-40.0 
-23.0 

5550 
5550 

02N/06E-35D02M 

17.5 

10-13-70 
3-10-71 

67.5 
51.5 

-50.0 
-34.0 

5050 
5050 

02N/07E-26H03M 

58.0 

10-21-70 
3-16-71 

96.0 
82.5 

-38.0 
-24.5 

5550 
5550 

02N/06E-36A01M 

26.0 

10-24-70 
3-01-71 

72.0 
63.0 

-46.0 
-37.0 

4701 
4701 

02N/07E-26N01M 

50.3 

10-21-70 
3-09-71 

90.5 
78.9 

-40.2 
-28.6 

5110 
5110 

02N/O6E-36DO1M 

22.0 

10-24-70 
3-01-71 

64.0 
53.0 

-42.0 
-31.0 

4701 
4701 

02N/07E-26R01M 

56.0 

10-21-70 
3-16-71 

91.5 
79.5 

-35.5 
-23.5 

5550 
5550 

02N/06E-36N02M 

20.4 

10-13-70 
3-10-71 

(4) 
(4) 

5050 
5050 

02N/07E-27D01M 

46.7 

10-21-70 
3-09-71 

98.2 
80.5 

-51.5 
-33.8 

5110 
5110 

02N/06E-36R03M 

24.0 

10-24-70 
3-01-71 

80.0 
73.0 

-56.0 
-49.0 

4701 
4701 

02N/07E-27G01M 

47.0 

10-21-70 
3-15-71 

88.6 
77.8 

-41.6 
-30.8 

5550 
5550 

02N/07E-05E01M 

41.1 

10-13-70 
3-11-71 

54.6 
50.1 

-13.5 
-9.0 

5110 
5110 

02N/07E-27L01M 

47.0 

10-21-70 
3-15-71 

87.0 
77.0 

-40.0 
-30.0 

5550 
5550 

02N/07E-05R01M 

46.0 

10-16-70 
3-10-71 

64.9 
56.9 

-18.9 
-10.9 

5110 
5110 

02N/07E-28K02M 

42.0 

10-21-70 
3-15-71 

82.4 
74.2 

-40.4 
-32.2 

5550 
5550 

02N/07E-07R05M 

37.0 

10-16-70 
3-10-71 

54.5 
53.5 

-17.5 
-16.5 

5110 
5110 

02N/07E-28N04M 

38.0 

10-21-70 
3-09-71 

78.0 
71.0 

-40.0 
-33.0 

5110 
5110 

02N/07E-08D01M 

42.0 

10-16-70 
3-10-71 

57.0 
53.2 

-15.0 
-11.2 

5110 
5110 

02N/07E-28P01M 

39.0 

10-21-70 
3-15-71 

79.7 
73.0 

-40.7 
-34,0 

5550 
5550 

02N/07E-08K03M 

44^5 

10-16-70 
3-10-71 

65.0 
58.5 

-20.5 
-14.0 

5110 
5110 

02N/07E-29B01M 

40.0 

10-21-70 
3-15-71 

71.7 
70.5 

-31.7 
-30.5 

5550 
5550 

02N/07E-08R01M 

46.0 

10-14-70   (4)     66.9 
3-11-71             61.7 

-20.9 
-15.7 

5050 
5050 

02N/07E-29M02M 

34.0 

10-21-70 
3-16-71 

67.4 
62.5 

-33.4 
-28.5 

5550 
5550 

02N/07E-09B02M 

54.0 

10-16-70 
3-10-71 

71.4 
63.4 

-17.4 
-9.4 

5110 
5110 

02N/07E-30E01M 

28.0 

10-16-70 
3-09-71 

63.5 
56.0 

-35.5 
-28.0 

5110 
5110 

02N/07E-11F01M 

58.0 

10-16-70 
3-10-71 

76.6 
71.0 

-18.6 
-13.0 

5110 
5110 

02N/07E-30H01M 

32.5 

10-21-70 
3-16-71 

65.5 
60.5 

-33.0 
-28,0 

5550 
5550 

02N/07E-12A0m 

72.2 

10-16-70 
3-10-71 

89.0 
82.5 

-16.8 
-10.3 

5110 
5110 

02N/07E-31R02M 

29.0 

10-21-70 
3-15-71 

67.7 
66.3 

-38.7 
-37.3 

5550 
5550 

02N/07E-12A03M 

72.2 

10-14-70 
3-12-71 

88.6 
81.0 

-16.4 
-8.8 

5050 
5050 

02N/07E-32J02M 

35.0 

10-21-70 
3-15-71 

71.0 
70.0 

-36.0 
-35,0 

5550 
5550 

02N/07E-14P01M 

57.3 

10-21-70 
3-09-71 

83.8 
77.9 

-26.5 
-20.6 

5110 
5110 

02N/07E-32M02M 

30.0 

10-21-70 
3-15-71 

67.0 
65.0 

-37.0 
-35.0 

5550 
5550 

02N/07E-15C01M 

51.7 

10-16-70 
3-10-71 

93.0 
72.0 

-41.3 
-20.3 

5110 
5110 

02N/07E-32R01M 

32.0 

10-21-70 
3-09-71 

(8) 
(4) 

5110 
5110 

02N/07E-16L01M 

46.2 

10-16-70 
3-10-71 

74.0 
66.5 

-27.8 
-20.3 

5110 
5110 

02N/07E-33H01M 

41.0 

10-21-70 
3-09-71 

89.0 
77.3 

-48.0 
-36.3 

5110 
5110 

02N/07E-18E01M 

33.3 

10-15-70 
3-11-71 

42.5 
43.1 

-9.2 
-9.8 

5050 
5050 

02N/07E-33L01M 

38.0 

10-21-70 
3-15-71 

80.9 
73.2 

-42.9 
-35.2 

5550 
5550 

02N/07E-18K01M 

36.5 

10-16-70 
3-10-71 

54.3 
49.5 

-17.8 
-13.0 

5110 
5110 

02N/07E-34E01M 

44.0 

10-21-70 
3-15-71 

86.0 
78.0 

-42.0 
-34.0 

5550 
5550 

02N/07E-20N02M 

35.0 

10-16-70 
3-10-71 

65.0 
59.0 

-30.0 
-24.0 

5110 
5110 

02N/07E-34R01M 

47.0 

10-21-70 
3-16-71 

85.0 
74.0 

-38.0 
-27.0 

5550 
5550 

02N/07E-21K02M 

45.0 

10-21-70 
3-15-71 

83.4 
69.7 

-38.4 
-24.7 

5550 
5550 

02N/07E-35L01M 

49.8 

10-20-70 
3-09-71 

94.9 
80.1 

-45.1 
-30.3 

5110 
5110 

02N/07E-21N01M 

40.0 

10-21-70 
3-15-71 

76.4 
67.1 

-36.4 
-27.1 

5550 
5550 

02N/07E-36H01M 

58.7 

10-20-70 
3-09-71 

96.2 
83.1 

-37.5 
-24.4 

5110 
5110 

02N/07E-22H01M 

52.0 

10-21-70 
3-15-71 

85.3 
77.7 

-33.3 
-25.7 

5550 
5550 

02N/07E-36P02M 

54.0 

10-14-70 
3-12-71 

91.9 
81.5 

-37.9 
-27.5 

5050 
5050 

02N/07E-23B01M 

57.0 

10-21-70 
3-15-71 

88.6 
79.5 

-31.6 
-22.5 

5550 
5550 

02N/08E-03G02M 

108.8 

10-15-70 
3-11-71 

117.5 
109.0 

-8.7 
-0.2 

5110 
5110 

02N/07E-23J02M 

59.6 

10-21-70 
3-09-71 

102.7 
82.7 

-43.1 
-23.1 

5110 
5110 

02N/08E-04C01M 

92.0 

10-15-70 
3-11-71 

106.5 
97.5 

-14.5 
-5.5 

5110 
5110 

02N/07E-24B01M 

65.4 

10-20-70 
3-09-71 

(4) 
82.2 

-16.8 

5110 
5110 

02N/08E-08N01M 

76.7 

10-16-70 
3-10-71 

94.6 
84.7 

-17.9 
-8,0 

5110 
5110 

02N/07E-24J01M 

65.0 

10-21-70 
3-16-71 

100.0 
84.5 

-35.0 
-19.5 

5550 
5550 

02N/08E-09G02M 

87.0 

10-16-70 
3-10-71 

106.0 
96.0 

-19.0 
-9.0 

5110 
5110 
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TABLE     C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

(Continued) 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

[Continued) 

02N/08E- 10H02M 

105.4 

10-16-70 

118.1 

-12.7 

5110 

02N/09E-08N01M 

141.6 

10-19-70 

134.0 

7.6 

5110 

3-10-71 

(4) 

5110 

3-08-71 

130.0 

11.6 

5110 

02N/08E-11B01M 

106.0 

10-16-70 

112.3 

-6.3 

5110 

02N/09E-09D01M 

132.8 

10-19-70 

108.6 

24.2 

5110 

3-10-71 

106.6 

-0.6 

5110 

3-08-71 

103.2 

29.6 

5110 

02N/08E-12C02M 

109.3 

10-19-70 

110.0 

-0.7 

5110 

02N/09E-1LA01M 

253.0 

10-19-70 

170.5 

82.5 

5110 

3-08-71 

103.0 

6.3 

5110 

3-08-71 

165.8 

87.2 

5110 

02N/08E-13K01M 

105.6 

10-19-70 

115.7 

-10.1 

5110 

02N/09E-18Q01M 

107.1 

10-19-70 

115.7 

-8.6 

5110 

3-08-71 

106.6 

-1.0 

5110 

3-08-71 

110.9 

-3.8 

5110 

02N/08E-14C01M 

94.4 

10-19-70 

115.4 

-21.0 

5110 

02N/09E-22B01M 

171.0 

10-21-70 

126.0 

45.0 

5050 

3-08-71 

99.7 

-5.3 

5110 

3-11-71 

126.7 

44.3 

5050 

02N/08E-15M02M 

84.9 

10-19-70 

109.1 

-24.2 

5110 

02M/09E-28N01M 

179.5 

10-14-70 

163.6 

15.9 

5110 

3-08-71 

92.4 

-7.5 

5110 

3-08-71 

171.6 

7.9 

5110 

02N/08E-16D01M 

80.5 

10-16-70 

95.1 

-14.6 

5110 

02N/09E-32D01M 

154.2 

10-21-70 

152.8 

1.4 

5050 

3-10-71 

89.6 

-9.1 

5110 

3-11-71 

149.4 

4.8 

5050 

02N/08E-I8C01M 

68.9 

10-16-70 

89.4 

-20.5 

5110 

03N/07E-33G01M 

52.0 

10-16-70 

69.3 

-17.3 

5110 

3-10-71 

80.4 

-11.5 

5110 

3-10-71 

62.5 

-10.5 

5110 

02N/08E- 19C03M 

67.3 

10-20-70 

99.4 

-32.1 

5110 

03N/07E-35C02M 

61.2 

10-15-70 

76.4 

-15.2 

5110 

3-09-71 

83.6 

-16.3 

5110 

3-10-71 

67.5 

-6.3 

5110 

02N/08E-19P02M 

69.2 

10-20-70 

99.0 

-29.8 

5110 

03N/07E-35L01M 

64.0 

10-15-70 

77.2 

-13.2 

5110 

3-09-71 

89.5 

-20.3 

5110 

3-10-71 

71.5 

-7.5 

5110 

02N/08E-20F01M 

73.0 

10-20-70 

101.8 

-28.8 

5110 

03N/07E-36D01M 

67.7 

10-15-70 

87.3 

-19.6 

5110 

3-09-71 

91.6 

-18.6 

5110 

3-10-71 

71.5 

-3.8 

5110 

02N/08E-21R01M 

79.9 

10-19-70 

113.1 

-33.2 

5110 

03N/07E-36K02M 

74.5 

10-15-70 

82.3 

-7.8 

5110 

3-08-71 

94.1 

-14.2 

5110 

3-10-71 

80.8 

-6.3 

5110 

02N/08E-24P01M 

126.0 

10-28-70 

U9.9 

-13.9 

5110 

03N/08E-imilH 

139.9 

10-16-70 

132.8 

7.1 

8201 

3-08-71 

130.6 

-4.6 

5110 

1-19-71 

132.0 

7.9 

8201 

02N/08E-25P01M 

101.0 

10-14-70 

(1) 

5110 

03N/08E-11N02M 

156.0 

10-15-70 

177.9 

-21.9 

5110 

3-08-71 

111.5 

-10.5 

5110 

3-10-71 

163.0 

-7.0 

5110 

02N/08E-30H01M 

69.4 

10-20-70 

100.9 

-31.5 

5110 

03N/08E-12P11M 

181.7 

10-08-70 

169.5 

12.2 

8201 

3-09-71 

91.9 

-22.5 

5110 

1-08-71 

168.6 

13.1 

8201 

02N/08E-32L02M 

69.5 

10-20-70 

98.7 

-29.2 

5110 

03N/08E-23F11M 

173.1 

10-08-70 

174.2 

-1.1 

8201 

3-09-71 

91.7 

-22.2 

5110 

1-19-71 

171.8 

1.3 

8201 

02N/08E-33E01M 

75.0 

10-20-70 

108.0 

-33.0 

5110 

03N/08E-26Q01M 

130.0 

10-30-70 

133.0 

-3.0 

5050 

3-09-71 

95.2 

-20.2 

5110 

11-30-70 
12-30-70 

L32.0 
Ul.l 

-2.0 
-1.1 

5050 
5050 

02N/08E-34E01M 

82.6 

10-14-70 

111.8 

-29.2 

5110 

1-28-71 

130.2 

-0.2 

5050 

3-08-71 

98.7 

-16.1 

5110 

2-28-71 
3-31-71 

129.5 
129.1 

0.5 
0.9 

5050 
5050 

02N/08E-36L01M 

97.2 

10-30-70 

115.8 

-18.6 

5050 

4-29-71 

129.4 

0.6 

5050 

11-30-70 

113.6 

-16.4 

5050 

5-30-71 

130.1 

-0.1 

5050 

12-30-70 

111.6 

-14.4 

5050 

6-30-71 

131.8 

-1.8 

5050 

1-28-71 

109.8 

-12.6 

5050 

7-30-71 

133.5 

-3.5 

5050 

2-28-71 

108.1 

-10.9 

5050 

8-30-71 

135.0 

-5.0 

5050 

3-31-71 

106.7 

-9.5 

5050 

9-29-71 

U5.1 

-5.1 

5050 

4-29-71 

107.0 

-9.8 

5050 

5-30-71 

108.5 

-11.3 

5050 

03N/08E-27R01M 

126.4 

10-15-70 

(1) 

5110 

6-30-71 

111.6 

-14.4 

5050 

3-11-71 

133.8 

-7.4 

5110 

7-30-71 

114.5 

-17.3 

5050 

8-30-71 

117.3 

-20.1 

5050 

03N/08E-32P01M 

85.0 

10-15-70 

109.9 

-24.9 

5110 

9-29-71 

118.2 

-21.0 

5050 

3-11-71 

92.4 

-7.4 

5110 

02N/09E-03A01M 

150.0 

10-19-70 

58.7 

91.3 

5110 

03M/09E-05D01M 

280.0 

10-19-70 

(1) 

5110 

3-08-71 

58.6 

91.4 

5110 

3-11-71 

(1) 

5110 

02N/09E-04H0U4 

158.1 

10-19-70 

82.0 

76.1 

5110 

03N/09E-19N01M 

180.0 

10-22-70 

170.1 

9.9 

5050 

3-08-71 

76.5 

81.6 

5110 

3-11-71 

169.0 

11.0 

5050 

02N/09E-05H0m 

132.2 

10-19-70 

108.5 

23.7 

5110 

03N/09E-21D01M 

245.0 

10-22-70 

(9) 

5050 

3-08-71 

104.0 

28.2 

5110 

3-11-71 

(4) 

5050 

02N/09E-05L02M 

UO.O 

10-15-70 

107.9 

22.1 

5050 

03N/09E-25R01M 

169.8 

10-19-70 

44.3 

125.5 

5110 

10-19-70 

115.0 

15.0 

5110 

3-08-71 

44.9 

124.9 

5110 

3-08-71 

106.6 

23.4 

5110 

3-12-71 

106.4 

23.6 

5050 

03N/09E-31G01M 

192.0 

10-22-70 
3-11-71 

(9) 

178.7 

13.3 

5050 
5050 

02N/09E-05S01>1 

126.1 

10-19-70 

(8) 

5110 

3-08-71 

(4) 

5110 

03M/09E-33J01M 

140.0 

10-19-70 
3-08-71 

90.9 
78.0 

49.1 
62.0 

5110 
5110 

02N/09E-07G02M 

117.5 

10-19-70 

109,0 

8.5 

5110 

3-08-71 

106.5 

11.0 

5110 

03N/09E-36G01M 

180.4 

10-19-70 
3-08-71 

81.2 
68.8 

99.2 
111.6 

5110 
5110 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

FARKINGTON- COLLEGEV 

TI.IJ;  AREA 

5-22.03 

FARMINGTON-COLLEGEVILLE  AREA 

5-22.03    (Continued) 

01N/06E-23J01M 

11.8 

10-21-70 

42.0 

-30.2 

5050 

01N/08E-30M01M 

57.0 

10-21-70 

96.8 

-39.8 

5050 

3-10-71 

38.9 

-27.1 

5050 

3-10-71 

87.1 

-30.1 

5050 

01N/06E-25H02M 

19.0 

10-21-70 

57.2 

-38.2 

5050 

01N/08E-33H01M 

71.6 

10-14-70 

102.0 

-30.4 

5110 

3-10-71 

52.5 

-33.5 

5050 

3-09-71 

86.5 

-14.9 

5110 

01M/06E-26A02M 

13.0 

10-14-70 

39.1 

-26.1 

5050 

01N/08E-33J01M 

72.0 

10-14-70 

104.5 

-32.5 

5110 

3-11-71 

35.1 

-22.1 

5050 

3-09-71 

88.0 

-16.0 

5110 

01H/07E-11L01M 

50.0 

10-21-70 

91.5 

-41.5 

5550 

01N/08E-35R02M 

82.0 

10-14-70 

103.0 

-21.0 

5110 

3-16-71 

79.0 

-29.0 

5550 

3-08-71 

86.0 

-4.0 

5110 

01H/07E-11M01M 

45.0 

2-18-71 

84.9 

-39.9 

5050 

01N/08E-36F01M 

87.0 

10-14-70 
3-08-71 

106.0 
89.0 

-19.0 
-2.0 

5110 
5110 

01N/07E-12QO1M 

54.4 

10-14-70 

96.9 

-42.5 

5110 

3-08-71 

92.0 

-37.6 

5110 

01N/09E-13D01M 

142.0 

10-14-70 
3-08-71 

100.2 
98.0 

41.8 
44.0 

5110 
5110 

01N/07E-14L01M 

47.0 

10-21-70 

93.6 

-46.6 

5050 

3-11-71 

84.7 

-37.7 

5050 

01N/09E-15B02M 

120.0 

10-14-70 
3-08-71 

103.5 
97.5 

16.5 
22.5 

5110 
5110 

O1N/07E-19GO1M 

22.0 

2-18-71 

66.0 

-44.0 

5050 

3-11-71 

65.5 

-43.5 

5110 

01N/09E-17D01M 

103.0 

10-14-70 
3-08-71 

116.5 
100.5 

-13.5 
2.5 

5110 
5110 

01N/07E-20GO1M 

29.0 

10-14-70 

82.0 

-53.0 

5110 

3-11-71 

(1) 

5110 

01N/09E-17M01M 

102.2 

10-14-70 
3-08-71 

112.7 
(3) 

-10.5 

5110 
5110 

01N/07E-21R01M 

37.0 

10-14-70 

86.0 

-49.0 

5110 

3-11-71 

78.2 

-41.2 

5110 

01N/09E-19C01M 

98.5 

10-14-70 
3-08-71 

116.2 
111.5 

-17.7 
-13.0 

5110 
5110 

01N/07E-23H02M 

51.0 

10-14-70 

(1) 

5050 

3-12-71 

87.5 

-36.5 

5050 

01N/09E-22G02M 

118.0 

10-14-70 
3-08-71 

97.4 
98.4 

20.6 
19.6 

5110 
5110 

01N/07E-24A01M 

58.0 

2-17-71 

89.5 

-31.5 

5050 

0111/09E-23Q01M 

125.0 

10-14-70 

96.8 

28.2 

5110 

01N/07E-24R01M 

57.0 

10-14-70 

(1) 

5110 

10-14-70 

96.0 

29.0 

5050 

3-11-71 

97.5 

-40.5 

5110 

3-08-71 
3-12-71 

90.8 
88.0 

34.2 
37.0 

5110 
5050 

01N/07E-26H03M 

50.0 

2-18-71 

87.2 

-37.2 

5050 

3-11-71 

87.0 

-37.0 

5110 

01N/09E-29A01M 

106.5 

10-14-70 
3-09-71 

108.8 
90.0 

-2.3 
16.5 

5110 
5110 

01N/07E-27H02M 

44.0 

10-14-70 

96.0 

-52.0 

5110 

3-11-71 

83.5 

-39.5 

5110 

01N/09E-30C05M 

96.0 

10-14-70 
3-08-71 

111.0 
104.0 

-15.0 
-8.0 

5110 
5110 

01N/07E-28R01M 

36.0 

10-19-70 

79.2 

-43.2 

5050 

3-10-71 

68.6 

-32.6 

5050 

01N/09E-32J01M 

107.5 

10-14-70 
3-09-71 

98.7 
(1) 

8.8 

5110 
5110 

01N/07E-31L01M 

21.0 

10-21-70 

35.0 

-14.0 

5050 

3-10-71 

33.5 

-12.5 

5050 

01N/09E-33P01M 

117.3 

10-14-70 
3-09-71 

110. 0 
94.0 

7.3 
23.3 

5110 
5110 

01N/07E-32A01M 

29.5 

10-19-70 

64.8 

-35.3 

5050 

3-10-71 

56.4 

-26.9 

5050 

01N/09E-36P01M 

147.2 

10-15-70 
3-09-71 

(1) 
(1) 

5110 
5110 

01N/07E-35H01M 

49.1 

10-14-70 

(3) 

5110 

3-11-71 

(1) 

5110 

01S/07E-01J01M 

53.4 

10-14-70 
3-11-71 

87.5 
74.4 

-34.1 
-21.0 

5110 
5110 

01N/08E-13J01M 

94.8 

10-14-70 

115.2 

-20.4 

5110 

3-08-71 

106.5 

-11.5 

5110 

01S/07E-03A01M 

43.1 

10-14-70 
3-11-71 

74.5 
61.1 

-31.4 
-18.0 

5110 
5110 

01N/08E-13P02M 

90.5 

10-14-70 

116.5 

-26.0 

5110 

10-14-70 

113.6 

-23.1 

5050 

01S/07E-05A01M 

28.9 

10-14-70 

55.4 

-26.5 

5110 

3-08-71 

102.5 

-12.0 

5110 

3-10-71 

43.0 

-14.1 

5110 

3-12-71 

100.4 

-9.9 

5050 

01S/07E-06M02M 

23.5 

10-14-70 

(4) 

5110 

01N/08E-16P01M 

73.0 

10-21-70 
3-11-71 

(1) 
97.2 

-24.2 

5050 
5050 

3-10-71 

27.0 

-3.5 

5110 

01S/07E-08J02M 

30.9 

10-13-70 

24.4 

6.5 

5110 

01N/08E-17D01M 

68.7 

10-14-70 
3-08-71 

107.5 
101.5 

-38.8 
-32.8 

5110 
5110 

3-10-71 

25.4 

5.5 

5110 

01S/07E-10A01M 

41.0 

10-14-70 

57.9 

-16.9 

5110 

01N/08E-19B01M 

62.2 

10-01-70 

(0) 

5050 

10-14-70 
3-11-71 

57.5 
(1) 

-16.5 

5050 
5110 

01N/08E-21M01M 

71.0 

10-21-70 

3-11-71 

(1) 

97.9 

-26.9 

5050 
5050 

3-15-71 

47.9 

-6.9 

5050 

01S/07E-.12H01M 

51.0 

10-14-70 

68.0 

-17.0 

5110 

01N/08E-26A02M 

88.7 

10-14-70 
3-09-71 

120.5 
109.0 

-31.8 
-20.3 

5110 
5110 

3-11-71 

62.0 

-11.0 

5110 

01S/07E-13J01M 

48.0 

10-14-70 

39.0 

9.0 

5110 

01N/08E-27R02M 

78.0 

10-14-70 
3-09-71 

117. 2 
94.2 

-39.2 
-16.2 

5110 
5110 

3-11-71 

38.5 

9.5 

5110 

01S/07E-14P02M 

44.5 

10-14-70 

30.5 

14.0 

5110 

01N/08E-28K01M 

71.0 

10-21-70 
3-10-71 

105.4 
90.4 

-34.4 
-19.4 

5050 
5050 

01S/07E-15F01M 

40.0 

3-11-71 
10-01-70 

29.4 
(0) 

15.1 

5110 
5050 

01N/08E-29H02M 

64.1 

10-14-70 
3-08-71 

101.8 
88.1 

-37.7 
-24.0 

5110 
5110 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

FARMINGTON-COLLEGEVILLE  AREA 

5-22.03    (Continued) 

SOUTH   SAN  JOAQUIN   IRRIGATION   DISTRICT   5-22.05    (Continued) 

01S/08E-06D01M 

55.4 

10-14-70 

80.0 

-24.6 

5110 

01S/07E-35Q01M 

49.0 

10-19-70 

8.7 

40.3 

5050 

3-11-71 

76.0 

-20.6 

5110 

3-09-71 

(1) 

5050 

01S/08E-08J01M 

62.7 

10-30-70 

77.9 

-15.2 

5050 

01S/08E-25Q01M 

90.5 

10-14-70 

47.9 

42.6 

5110 

11-30-70 

76.1 

-13.4 

5050 

3-09-71 

45.6 

44.9 

5110 

12-30-70 

74.4 

-11.7 

5050 

1-28-71 

73.0 

-10.3 

5050 

01S/08E-27A01M 

75.0 

10-19-70 

53.9 

21.1 

5050 

2-28-71 

71.6 

-8.9 

5050 

3-09-71 

50.3 

24.7 

5050 

3-31-71 

70.5 

-7.8 

5050 

4-29-71 

70.5 

-7.8 

5050 

01S/08E-33N01M 

67.0 

10-14-70 

31.2 

35.8 

5050 

5-30-71 

73.3 

-10.6 

5050 

3-11-71 

30.2 

36.8 

5050 

6-30-71 

75.3 

-12.6 

5050 

7-30-71 

81.2 

-18.5 

5050 

01S/08E-35R02M 

88.0 

10-19-70 

39.3 

48.7 

5050 

8-30-71 

83.1 

-20.4 

5050 

3-09-71 

39.9 

48.1 

5050 

9-29-71 

81.9 

-19.2 

5050 

01S/09E-33J01M 

125.0 

3-09-71 

44.3 

80.7 

5050 

01S/08E-09A01M 

71.0 

10-14-70 

92.5 

-21.5 

5110 

3-11-71 

79.5 

-8.5 

5110 

01S/09E-36A01M 

145.0 

10-00-70 
3-00-71 

52.7 
52.9 

92.3 
92.1 

4520 
4520 

01S/08E-11F01M 

80.0 

10-15-70 

92.7 

-12.7 

5110 

3-09-71 

83.2 

-3.2 

5110 

02S/07E-07Q01M 

28.0 

10-19-70   (1)     36.7 

-8.7 

5050 

3-09-71 

7.5 

20.5 

5050 

01S/08E-15A01M 

73.5 

10-14-70 

88.4 

-14.9 

5110 

10-14-70 

82.7 

-9.2 

5050 

02S/07E-08R01M 

36.9 

10-19-70 

11.7 

25.2 

5050 

3-11-71 

68.5 

5.0 

5110 

3-09-71 

11.1 

25.8 

5050 

3-12-71 

73.3 

0.2 

5050 

02S/07E-10B01M 

46.0 

10-19-70 

14.3 

31.7 

5050 

01S/08E-21A01M 

66.8 

10-14-70 
3-11-71 

67.0 
58.2 

-0.2 
8.6 

5110 
5110 

3-09-71 

14.4 

31.6 

5050 

02S/07E-12G01M 

56.0 

10-19-70 

13.7 

42.3 

5050 

01S/08E-29H01M 

62.5 

10-14-70 
3-11-71 

39.8 
35.3 

22.7 
27.2 

5110 
5110 

3-09-71 

14.0 

42.0 

5050 

02S/07E-12R01M 

55.0 

10-14-70 

17.8 

37.2 

5050 

01S/08E-30C01M 

52.0 

10-14-70 
3-11-71 

31.0 
27.5 

21.0 
24.5 

5110 
5110 

3-11-71 

17.7 

37.3 

5050 

02S/07E-12R02M 

55.0 

10-14-70 

15.1 

39.9 

5050 

01S/09E-02D01M 

146.0 

10-15-70 
3-09-71 

114.5 
107.5 

31.5 
38.5 

5110 
5110 

3-11-71 

15.0 

40.0 

5050 

02S/07E-20R02M 

32.0 

10-19-70 

7.8 

24.2 

5050 

01S/09E-02J01M 

157.0 

10-00-70 
3-00-71 

109.2 
108.4 

47.8 
48.6 

4520 
4520 

02S/07E-22J01M 

44.0 

3-09-71 
10-19«-70 

8.0 
(2) 

24.0 

5050 
5050 

01S/09E-02R01M 

162.0 

10-15-70 
3-09-71 

(1) 
105.2 

56.8 

5110 
5110 

3-09-71 

8.0 

36.0 

5050 

02S/07E-24R02M 

56.0 

10-19-70 

16.9 

39.1 

5050 

01S/09E-05R01m' 

105.7 

10-15-70 
3-09-71 

93.0 
76.5 

12.7 
29.2 

5110 
5110 

3-09-71 

16.5 

39.5 

5050 

02S/07S-34R01M 

45.0 

10-19-70 

12.7 

32.3 

5050 

01S/09E-07N01M 

96.2 

10-15-70 
3-09-71 

83.0 
(1) 

13.2 

5110 
5110 

3-09-71 

12.6 

32.4 

5050 

02S/08E-09J01M 

73.0 

10-19-70 

17.3 

55.7 

5050 

01S/09E-09R01M 

127.6 

10-15-70 
3-09-71 

91.0 
83.0 

36.6 
44.6 

5110 
5110 

3-09-71 

20.9 

52.1 

5050 

02S/08E-14E01M 

79.0 

10-19-70 

17.7 

61.3 

5050 

01S/09E-11J01M 

140.0 

10-00-70 
3-00-71 

79.7 
77.6 

60.3 
62.4 

4520 
4520 

3-09-71 

23.3 

55.7 

5050 

02S/08E-17N01M 

64.0 

10-19-70 

20.9 

43.1 

5050 

01S/09E-18R03M 

103.8 

ro-15-70 
3-09-71 

82.8 
76.3 

21.0 
27.5 

5110 
5110 

3-09-71 

21.1 

42.9 

5050 

02S/09E-02E01M 

135.0 

10-14-70 

39.8 

95.2 

5050 

01S/09E-19Q02M 

97.5 

10-15-70 

(1) 

5110 

10-15-70 

43.0 

92.0 

5110 

3-09-71 

(1) 

5110 

3-09-71 
3-12-71 

44.5 
40.1 

90.5 
94.9 

5110 
5050 

SOUTH  SAN  JOAQUIN   IRRIGATION  DISTRICT   5-22.05 

02S/09E-05C01M 

110.0 

10-19-70 

35.5 

74.5 

5050 

3-09-71 

37.7 

72.3 

5050 

01S/06E-24H02M 

23.0 

10-19-70 

9.1 

13.9 

5050 

3-09-71 

9.5 

13.5 

5050 

02S/09E-09Q01M 

120.0 

10-19-70 
3-09-71 

32.2 
37.0 

87.8 
83.0 

5050 
5050 

01S/07E-17N02M 

30.0 

10-19-70 

9.1 

20.9 

5050 

3-09-71 

12.4 

17.6 

5050 

02S/09E-11K01M 

139.0 

10-19-70 
3-09-71 

38.1 
40.6 

100.9 
98.4 

5050 
5050 

01S/07E-23N01M 

45.0 

10-19-70 

16.2 

28.8 

5050 

3-09-71 

19.6 

25.4 

5050 

02S/09E-18E01M 

94.0 

10-19-70 
3-09-71 

16.1 
27.1 

77.9 
66.9 

5050 
5050 

01S/07K-25R01M 

56.0 

10-19-70 

22.3 

33.7 

5050 

3-09-71 

24.1 

31.9 

5050 

02S/09E-19B02M 

89.0 

10-14-70 
3-12-71 

20.3 
(1) 

68.7 

5050 
5050 

01S/07E-28D01M 

34.0 

10-14-70 
3-11-71 

7.1 
9.3 

26.9 
24.7 

5050 
5050 

DELTA  AREA  5-22.52 

01S/07E-29N02M 

30.0 

10-19-70 

8.6 

21.4 

5050 

3-09-71 

8.7 

21.3 

5050 

0IN/06E-27R01M 

11.0 

10-21-70 
3-09-71 

27.6 
23.6 

-16.6 
-12.6 

5050 
5050 

01S/07E-33H01M 

40.0 

10-14-70 

10.1 

29.9 

5050 

3-11-71 

11.4 

28.6 

5050 

03N/05E-16A01M 

-3.0 

10-13-70 
3-15-71 

(3) 
(3) 

5110 
5110 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

DELTA  AREA  5-22.52 

(Continued) 

SURPRISE  VALLEY  6-01.00    (Cont 

nued) 

01S/05E-35Q02M 

8.0 

10-13-70 

7.5 

0.5 

5110 

42N/16E-17K01M 

4651.6 

10-20-71 

26.6 

4625.0 

5050 

3-10-71 

7.0 

1.0 

5110 

3-29-71 
4-21-71 

23.7 
23.0 

4627.9 
4628.6 

5050 
5050 

01S/06E-02G02M 

16.0 

10-21-70 

30.0 

-14.0 

5050 

5-19-71 

21.0 

4630.6 

5050 

3-09-71 

23.5 

-7.5 

5050 

6-16-71 
7-20-71 

26.6 
(1) 

4625.0 

5050 
5050 

01S/06E-04A02M 

8.5 

10-14-70 

7.2 

1.3 

5050 

8-17-71 

29.9 

4621.7 

5050 

3-11-71 

5.2 

3.3 

5050 

9-22-71 

25.4 

4626.2 

5050 

01S/06E-09J01M 

7.0 

10-21-70 

10.7 

-3.7 

5050 

43N/16E-17D01M 

4687.4 

10-20-70 

32.3 

4655.1 

5050 

3-09-71 

7.1 

-0.1 

5050 

3-29-71 
4-21-71 

31.7 
31.6 

4655.7 
4655.8 

5050 
5050 

01S/06E-11D01M 

14.8 

10-30-70 

27.6 

-12.8 

5050 

5-19-71 

31.2 

4656.2 

5050 

11-30-70 

26.1 

-11.3 

5050 

6-16-71 

30.8 

4656.6 

5050 

12-30-70 

24.7 

-9.9 

5050 

7-20-71 

30.5 

4656.9 

5050 

1-28-71 

23.6 

-8.8 

5050 

8-17-71 

30.2 

4657.2 

5050 

2-28-71 

22.7 

-7.9 

5050 

9-22-71 

30.0 

4657.4 

5050 

3-31-71 

22.6 

-7.8 

5050 

4-29-71 

25.1 

-10.3 

5050 

46N/16E-04Q01M 

4600.0 

10-20-70 

71.9 

4528.1 

5050 

6-01-71 

25.3 

-10.5 

5050 

3-29-71 

69.0 

4531.0 

5050 

6-30-71 

27.2 

-12.4 

5050 

4-21-71 

68.8 

4531.2 

5050 

7-30-71 

31.2 

-16.4 

5050 

5-19-71 

68.0 

4532.0 

5050 

8-30-71 

31.8 

-17.0 

5050 

6-16-71 

68.5 

4531.5 

5050 

9-29-71 

30.8 

-16.0 

5050 

7-20-71 
8-17-71 

69.4 
(7) 

4530.6 

5050 
5050 

01S/06E-12P01M 

21.0 

10-21-70 
3-10-71 

18.7 
18.7 

2.3 
2.3 

5050 
5050 

9-22-71 

71.9 

4528.1 

5050 

01S/06E-22Q02M 

10.0 

10-14-70 

8.8 

1.2 

5050 

MADELINE   PLAINS   6-02.00 

3-11-71 

6.7 

3.3 

5050 

35N/13E-26J02M 

5296.0 

10-21-70 

50.5 

5245.5 

5050 

01S/06E-34K01M 

9.0 

10-19-70 
3-09-71 

9.7 
7.8 

-0.7 
1.2 

5050 
5050 

3-30-71 

50.0 

5246.0 

5050 

37N/13E-09J01M 

5342.4 

10-21-70 

15.4 

5327.0 

5050 

01S/06E-36C01M 

23.0 

10-19-70 
3-09-71 

11.3 
11.4 

11.7 
11.6 

5050 
5050 

3-30-71 

9.7 

5332.7 

5050 

02S/06E-02H01M 

20.0 

10-19-70 
3-09-71 

10.6 
9.3 

9.4 
10.7 

5050 
5050 

HONEY   LAKE  VALLEY  6 

-04.00 

26N/16E-15E03M 

4106.1 

10-21-70 

56.2 

4049.9 

5050 

02S/06E-11J01M 

20.0 

10-14-70 

11.2 

8.8 

5050 

3-30-71 

57.0 

4049.1 

5050 

3-11-71 

9.2 

10.8 

5050 

4-22-71 
5-24-71 

57.3 
57.3 

4048.8 
4048.8 

5050 
5050 

02S/06E-25R01M 

23.0 

10-19-70 

8.4 

14.6 

5050 

6-17-71 

57.3 

4048.8 

5050 

3-09-71 

8.3 

14.7 

5050 

7-21-71 
8-19-71 

57.6 
57.9 

4048.5 
4048.2 

5050 
5050 

03S/07E-05J01M 

34.0 

10-19-70 
3-09-71 

8.3 
10.2 

25.7 
23.8 

5050 
5050 

9-23-71 

59.2 

4046.9 

5050 

27N/15E-32G01M 

4052.8 

10-21-70 

16.6 

4036.2 

5050 

03S/07E-06Q01M 

26.0 

10-14-70 

5.1 

20.9 

5050 

3-30-71 

17.0 

4035.8 

5050 

3-11-71 

7.5 

18.5 

5050 

4-22-71 
5-20-71 
6-17-71 
7-21-71 

15.2 
10.0 
6.6 
6.2 

4037.6 
4042.8 
4046.2 
4046.6 

5050 
5050 
5050 
5050 

LAHONTAN 

REGION  6-00 

.00 

8-19-71 
9-23-71 

8.0 
11.8 

4044.8 
4041.0 

5050 
5050 

SURPRISE  VALLEY  6-0 

1.00 

28N/13E-11R01M 

4068.6 

10-21-70 

27.0 

4041.6 

5050 

40N/16E-36G01M 

4625.2 

10-20-70 

73.0 

4552.2 

5050 

3-30-71 

17.9 

4050.7 

5050 

3-29-71 

63.3 

4561.9 

5050 

4-22-71 

17.6 

4051.0 

5050 

3-30-71 

(0) 

5050 

5-20-71 
6-17-71 

17.4 
16.9 

4051.2 
4051.7 

5050 
5050 

40N/16E-36G02M 

4625.0 

10-20-70 

76.3 

4548.7 

5050 

7-21-71 

(1) 

5050 

3-29-71 

63.5 

4561.5 

5050 

8-19-71 

(1) 

5050 

4-21-71 

63.5 

4561.5 

5050 

9-23-71 

(1) 

5050 

5-19-71 

(1) 

5050 

6-16-71 

54.1 

4570.9 

5050 

29N/12E-05J01M 

4172.3 

10-21-70 

13.9 

4158.4 

5050 

7-20-71 

57.0 

4568.0 

5050 

3-30-71 

10.2 

4162.1 

5050 

8-18-71 

(1) 

5050 

4-22-71 

11.2 

4161.1 

5050 

9-22-71 

(8) 

5050 

5-20-71 
6-17-71 

10.7 
10.7 

4161.6 
4161.6 

5050 
5050 

41N/16E-27Q01M 

4657.2 

10-20-70 

28.8 

4628.4 

5050 

7-21-71 

13.2 

4159.1 

5050 

3-29-71 

16.7 

4640 . 5 

5050 

8-19-71 

13.4 

4158.9 

5050 

4-21-71 

15.3 

4641.9 

5050 

9-23-71 

13.2 

4159.1 

5050 

5-19-71 

18.0 

4639.2 

5050 

6-16-71 

13.5 

4643 . 7 

5050 

29N/14E-17R02M 

4046.9 

10-21-70 

7.0 

4039.9 

5050 

7-20-71 

14.3 

4642.9 

5050 

3-30-71 

5.0 

4041.9 

5050 

8-18-71 

17.3 

4639.9 

5050 

4-22-71 

5.1 

4041.8 

5050 

9-22-71 

21.7 

4635.5 

5050 

5-20-71 
6-17-71 

5.9 
5.0 

4041.0 
4041.9 

5050 
5050 

41N/16E-35D02M 

4621.5 

10-20-70 

(1) 

5050 

7-21-71 

3.8 

4043.1 

5050 

3-29-71 

38.0 

4583 . 5 

5050 

8-19-71 

(7) 

5050 

4-21-71 

36.5 

4585.0 

5050 

9-23-71 

4.5 

4042.4 

5050 

5-19-71 

36.0 

4585.5 

5050 

6-16-71 

33.8 

4587.7 

5050 

7-21-71 

(1) 

5050 

8-18-71 

34.4 

4587.1 

5050 

9-22-71 

(1) 

5050 

277 


TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

TAHOE  VALLEY  6-05.00 

SOUTH  TAHOE  VALLEY  6-05.01    (Continued) 

SOUTH  TAHOE  VALLEY 

6-05.01 

13N/18E-27K01M            6276.7 

10-27-70 
11-20-70 

36.8 
37.7 

6239.9 
6239.0 

5050 
5050 

11N/18E-05N01M 

6396.1 

5-18-71    (1)      U.5 

6382.6 

5050 

12-24-70 

36.6 

6240.1 

5050 

1-25-71 

37.3 

6239.4 

5050 

11N/18E-08M01M 

6435.5 

10-27-70 

8.9 

6426.6 

5050 

2-23-71 

(3) 

5050 

11-20-70 

8.8 

6426.7 

5050 

3-29-71 

36.5 

6240.2 

5050 

12-24-70 

(9) 

5050 

4-27-71 

36.2 

6240.5 

5050 

1-25-71 

(9) 

5050 

5-20-71 

37.0 

6239.7 

5050 

2-23-71 

(9) 

5050 

3-29-71 

(9) 

5050 

13N/18E-33K01M           6242.0 

5-19-71 

14.0 

6228.0 

5050 

4-27-71 

5.2 

6430.3 

5050 

5-18-71 

4.9 

6430.6 

5050 

13N/18E-33M01M            6253.1 

10-27-70 
11-20-70 

26.6 

24.4 

6226.5 
6228.7 

5050 
5050 

12N/18E-01D04M 

7280.0 

5-20-71 

13.5 

7266.5 

5050 

12-24-70 
1-25-71 

25.0 
24.2 

6228.1 
6228.9 

5050 
5050 

12N/18E-02B01M 

6274.1 

5-20-71 

30.3 

6243.8 

5050 

2-23-71 
3-29-71 

23.8 
23.7 

6229.3 
6229.4 

5050 
5050 

12N/18E-02C01M 

6274.3 

5-20-71 

(3) 

5050 

4-27-71 
5-20-71 

25.1 
24.9 

6228.0 
6228.2 

5050 
5050 

12N/18E-02C09M 

6291.1 

10-27-70 

50.5 

6240.6 

5050 

11-20-70 

50.4 

6240.7 

5050 

13N/18E-33R05M            6265.6 

5-20-71 

27.3 

6238.3 

5050 

12-24-70 

50.1 

6241.0 

5050 

1-25-71 

50.3 

6240.8 

5050 

13N/18E-34M02M            6262.8 

5-20-71 

23.9 

6238.9 

5050 

2-23-71 

50.3 

6240.8 

5050 

3-29-71 

50.2 

6240.9 

5050 

4-27-71 

49.3 

6241.8 

5050 

5-20-71 

48.7 

6242.4 

5050 

12N/18E-03A01M 

6270.4 

5-19-71   (4)     25.8 

6244.6 

5050 

12N/18E-03C10M 

6263.2 

5-19-71 

26.3 

6236.9 

5050 

12N/18E-03D05M 

6253.4 

5-19-71 

16.6 

6236.8 

5050 

12N/18E-03D08M 

6261.9 

5-19-71 

29.3 

6232.6 

5050 

12N/18E-04A05M 

6254.4 

5-19-71 

21.6 

6232.8 

5050 

12N/18E-04B02M 

6236.7 

10-27-70 
11-20-70 
12-24-70 
1-25-71 
2-23-71 
3-29-71 
4-27-71 
5-19-71 

8.1 
7.9 
7.2 
7.0 
7.2 
6.9 
7.1 
7.1 

6228.6 
6228.8 
6229.5 
6229.7 
6229.5 
6229.8 
6229.6 
6229.6 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

< 

12N/18E-04L01M 

6264.0 

5-19-71 

25.2 

6238.8 

5050 

12N/18E-05A02M 

6239.7 

5-19-71 

5.5 

6234.2 

5050 

12N/18E-05C02M 

6257.6 

5-19-71 

19.6 

6238.0 

5050 

12N/18E-05H01M 

6256.3 

10-27-70 
11-20-70 
12-24-70 
1-25-71 
2-23-71 
3-29-71 
4-27-71 
5-19-71 

14.9 
14.6 
13.9 
U.8 
U.2 
12.4 
11.7 
12.1 

6241.4 
6241.7 
6242.4 
6242.5 
6243.1 
6243.9 
6244.6 
6244.2 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

12N/18E-05K01M 

6271.0 

5-19-71 

29.7 

6241.3 

5050 

12N/18E-06R01M 

6670.0 

5-19-71 

CI)     45.3 

6624.7 

5050 

12H/18E-09D03M 

6298.0 

5-20-71 

(1)     60.4 

6237.6 

5050 

12N/18E-16M01M 

6297.9 

5-18-71 

23.6 

6274.3 

5050 

12N/18E-21D01M 

6283.0 

5-18-71 

(1)      10.6 

6272.4 

5050 

r 

12N/18E-29L01M 

6335.0 

10-27-70 
11-20-70 
12-24-70 
1-25-71 
2-23-71 
3-29-71 
4-27-71 
5-18-71 

20.6 

20.8 

(9) 

(9) 

(9) 

16.8 

12.4 

12.8 

6315.4 
6315.2 

6318.2 
6322.6 
6322.2 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

12N/18E-29N01M 

6337.7 

5-18-71 

24.2 

63L3.5 

5050 

13N/17E-35G01M 

6278.6 

5-19-71 

29.1 

6249.5 

5050 
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INTRODUCTION 


This  appendix  contains  surface  water  quality  data  for  204 
stream  and  estuarine  stations  in  Northeastern  California  collected 
during  the  period  from  October  1,  1970,  through  September  30,  1971. 
Samples  were  collected  by  the  Department  of  Water  Resources,  U.  S. 
Bureau  of  Reclamation,  U.  S.  Geological  Survey,  and  six  local  water 
agencies  in  Yuba  and  Sutter  Counties. 

The  Department  of  Water  Resources  Laboratory  used  proced- 
ures from  the  latest  edition  of  "Standard  Methods  for  the  Examination 
of  Water  and  Wastewater",  for  the  determination  of  mineral,  nutrient, 
and  biological  constituents.   Pesticides  are  determined  in  accordance 
with  the  "Guide  to  the  Analysis  of  Pesticide  Residues",  U.  S.  Depart- 
ment of  Health,  Education  and  Welfare,  1965.   Laboratory  services  for 
the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  are  provided  by  the  U.  S.  Air  Force 
at  McClellan  Air  Force  Base.   It  uses  procedures  in  accordance  with 
the  "FWPCA  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Wastes",  Novem- 
ber 1968,  for  all  parameters. 

Two  numbering  systems  are  used  in  this  bulletin  for  identi- 
fying water  quality  stations.   The  first  is  for  those  stations  for 
which  the  flow  of  water  can  be  measured  readily,  as  in  streams  and 
rivers.   This  system  is  that  which  has  been  used  in  prior  editions 
of  the  Bulletin  No.  130  series  and  is  also  described  in  the  Depart- 
ment's Bulletin  No.  157,  "Index  of  Stream  Gaging  Stations  in  and 
Adjacent  to  California,  1970". 

The  second  numbering  system  is  used  for  stations  located 
in  broad  water  bodies.   This  system  is  described  as  follows:   The 
first  two  digits  show  the  hydrographic  unit  as  identified  in  Appen- 
dix B  on  page  11.   The  third  digit  identifies  the  type  of  water  body 
and  for  this  publication  is  a  "B"  for  Bay  system;  "C"  for  canal;  "D" 
for  Sacramento- San  Joaquin  Delta  system;  "L"  for  lake;  "R"  for  res- 
ervoir; "S"  for  slough;  "V"  for  drain;  and  "X"  for  a  channel  of  two- 
direction  flow.   The  next  digit  is  the  last  digit  of  the  latitude  in 
degrees,  "3"  for  33°,  or  "9"  for  29°.  The  last  three  digits  are  the 
minutes  of  latitude  to  the  tenth  of  a  minute.   The  last  four  digits 
are  the  longitude  in  the  same  manner  as  latitude.   A  fifth  digit 
indicates  a  sequence  number  when  two  stations  have  the  same  8-digit 
latitude  and  longitude  numbers. 


Example: 

G7  L  904.5  008.4  2 

G7 

North  Lahontan  Area, 

Truckee  River  Unit 

L 

Water  Body  --  Lake 

9 

39°  Latitude 

04.5 

04.5'  Latitude 

0 

120°  Longitude 

08.4 

08.4'  Longitude 

2 

Second  Station 
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FIGURE  D-l,   SHEET  40F4 
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INDEX 


Station 

Station 

Loca 

ion 

Beginning 

Frequency 

Data 

an  pages  indicated 

Latitude 

Longitude 

Tables 

Figures 

Number 

of  Record 

of  Sampling 

D-2 

D-3 

D-4  D-5 

D-6  D-7  D-8  D-9  D-10 

D-I  D-2 

AMERICAN  RIVER,  MIDDLE  FORX,  NEAR  AUBURN 

A7 

3100.00 

38  54  51 

121 

02 

07 

May 

1952 

Special 

313 

352 

287 

AMERICAN  RIVER,  NF  ABOVE  MF,  AT  AUBURM 

A7 

2190.01 

38  55  34 

121 

02 

20 

May 

1952 

Special 

313 

352 

287 

AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  WATER  PLANT 

AO 

7140.10 

38  33  35 

121 

24 

57 

Oct. 

1968 

Continuous 

307 

349 

410 

284 

ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  RED  BLUFF 

AO 

4520.50 

40  06  30 

122 

06 

35 

Oct. 

1958 

Semiannually 

303 

348 

284 

ANTELOPE  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

A4 

5110.50 

40-12-10 

122 

07 

05 

Nov. 

1958 

Semiannually 

311 

284 

BATTLE  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 

A4 

7110.00 

40-23  50 

122 

08 

05 

April 

1958 

Semiannually 

311 

351 

284 

BEAR  CREEK  NEAR  RUMSEY 

A8 

1250.00 

38  56  38 

122 

20 

34 

Oct. 

1968 

Monthly 

314 

353 

286 

BEAR  RIVER  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  WHEATLAND 

AO 

6535.01 

38  59  04 

121 

29 

12 

March 

1970 

Special 

306 

381 

287 

BEAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO 

AO 

6512.01 

38  58  26 

121 

32 

27 

Feb. 

1970 

Special 

306 

381 

285 

BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 

AO 

6550.00 

39  00  01 

121 

24 

20 

Dec. 

1951 

Continuous 

306 

349 

381 

409 

287 

BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

B9 

D  812.3 

126 

.8 

38  12  15 

121 

26 

46 

Jan. 

1968 

Monthly 

334 

367 

388 

290 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

B9 

D  801.1 

142 

6 

38  01  05 

121 

42 

38 

March 

1968 

Monthly 

324 

357 

385  394 

291 

BIG  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 

hU 

2110.00 

39  46  35 

121 

45 

45 

July 

L952 

Binonthly 

311 

351 

284 

BLACKWOOD  CREEK  NEAR  TAHOE  CITY 

G7 

4110.00 

39  06  27 

120 

09 

37 

Special 

342 

374 

285 

BUTTE  CREEK  NEAR  CHICO 

A4 

1110.00 

39  43  34 

121 

42 

28 

July 

1952 

Bimonthly 

311 

351 

284 

BUTTE  SLOUGH  NEAR  MERIDIAN 

AO 

2972.00 

39  10  15 

121 

54 

00 

Feb. 

1971 

Monthly 

300 

348 

284 

BUTTE  SLOUGH  AT  OUTFALL  GATES 

AO 

2967.00 

39  U  42 

121 

56 

06 

Aug. 

1969 

Monthly 

300 

379 

284 

BURTON  CREEK  IN  STAR  HARBOR  (STATION  T-8) 

G7 

3020.01 

39  10  54 

120 

07 

08 

Aug. 

1971 

Special 

341 

373 

391 

285 

CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 

A8 

1120.00 

38  43  43 

122 

06 

14 

Dec. 

L951 

Continuous 

314 

353 

411 

286 

CACHE  CREEK  NEAR  LOWER  LAKE 

A8 

1350.00 

38  55  24 

122 

33 

54 

Nov. 

1951 

Monthly 

315 

353 

384 

284 

CACHE  CREEK,  NORTH  FORK,  NEAR  LOWER  LAKE 

A8 

2050.00 

39  01  06 

122 

34 

05 

Dec. 

1951 

Monthly 

315 

353 

284 

CALAVERAS  RIVER  AT  STOCKTON 

BO 

2515.01 

37  59  35 

121 

17 

11 

July 

1958 

Special 

317 

353 

287 

CARSON  RIVER,  EF,  AT  HWY  4  BRIDGE  NEAR  MARKLEEVILLE 

G8 

3420.20 

38  41  20 

119 

45 

44 

Sept. 

1958 

Semiannually 

343 

374 

289 

CARSON  RIVER,  WEST  FORK,  AT  WOODFORDS 

G8 

2300.00 

38  46  10 

119 

50 

00 

Aug. 

958 

Semiannually 

342 

374 

289 

CLEAR  CREEK  NEAR  IGO 

A3 

6130.00 

40  30  47 

122 

31 

24 

April 

1958 

Semiannually 

311 

351 

282 

CLEAR  LAKE  NEAR  CLEARLAKE  HIGHLANDS 

A8 

L  857.0 

239 

61 

38  58  05 

122 

39 

46 

Nov. 

968 

Bimonthly 

313 

383 

284 

CLEAR  LAKE  AT  LAKEPORT 

A8 

L  902.7 

254 

71 

39  02  36 

122 

54 

48 

April 

951 

Itonthly 

313 

383 

284 

COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 

AO 

2976.00 

39  11  45 

122 

03 

35 

July 

1962 

Monthly 

301 

348 

284 

COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS  LANDING 

AO 

2947.10 

38  48  45 

121 

46 

25 

March 

967 

Continuous 

298 

347 

377 

406 

286 

COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 

Bl 

1150.00 

38  30  01 

121 

02 

40 

July 

952 

Continuous 

318 

354 

414 

287 

COSUMNES  RIVER,  MIDDLE  FORK,  NEAR  SOMERSET 

Bl 

3150.00 

38  37  29 

120 

42 

02 

Oct. 

967 

Bimonthly 

319 

287 

COSUMNES  RIVER,  NORTH  FORK,  NEAR  EL  DORADO 

Bl 

2100.00 

38  52  20 

120 

50 

38 

Bimonthly 

318 

287 

COSUMNES  RIVER,  SOUTH  FORK,  AT  RIVER  PINES 

Bl 

4110.01 

38  32  48 

120 

44 

10 

Oct. 

1967 

Bimonthly 

319 

287 

COITONWOOD  CREEK  AT  COTTONWOOD 

AO 

3520.50 

40  22  35 

122 

16 

45 

April 

951 

Monthly 

301 

348 

284 

COTTONWOOD  CREEK  BELOW  NORTH  FORK  COTTONWOOD  CREEK 

AO 

3540.00 

40  23  00 

122 

29 

10 

Oct. 

1958 

Bimonthly 

302 

284 

COTTONWOOD  CREEK,  SOUTH  FORK,  NEAR  COTTONWOOD 

AO 

3595.00 

40  19  00 

122 

26 

55 

Nov. 

958 

Bimonthly 

302 

348 

284 

COW  CREEK  NEAR  MILLVILLE 

A4 

8110.00 

40  30  20 

122 

13 

55 

April 

958 

Semiannually 

311 

351 

282 

DEER  CREEK  AT  HIGHWAY  99E  NEAR  VINA 

AO 

4321.01 

39  56  48 

122 

03 

06 

May 

1971 

Monthly 

302 

348 

284 

DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI 

B9 

D  802.7 

123 

3 

38  02  42 

121 

23 

15 

Monthly 

328 

362 

387 

291 

DRY  CREEK  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  RIO  OSO 

AO 

6620.01 

38  59  47 

121 

29 

25 

March 

970 

Special 

307 

381 

287 

DRY  CREEK  NEAR  lONE 

B2 

1150.00 

38  24  54 

120 

54 

18 

Oct. 

967 

Bimonthly 

319 

354 

287 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9 

D  800.7 

138 

4 

38  00  43 

121 

38 

24 

May 

955 

Four -Day 

323 

357 

420  423 

291 

EAST  WALKER  RIVER  NEAR  BRIDGEPORT 

G9 

3200.00 

38  19  40 

119 

12 

49 

Aug. 

958 

Semiannually 

343 

374 

289 

EDGEWOOD  CREEK  AT  STATE  LINE  (STATION  T-7) 

G7 

3680.00 

38  57  58 

119 

56 

11 

Aug. 

971 

Special 

342 

373 

391 

285 

ELDER  CREEK  AT  GERBER 

AO 

3320.00 

40  03  05 

122 

09 

55 

Jan. 

959 

Special 

348 

284 

ELDER  CREEK  NEAR  PASKENTA 

A3 

3110.00 

40  01  30 

122 

30 

36 

Oct. 

958 

Semiannually 

311 

284 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9 

D  803.5 

140 

0 

38  03  28 

121 

40 

01 

April 

965 

Four -Day 

420  423 

291 

FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP 

B9 

D  803.7 

136 

1 

38  03  43 

121 

36 

03 

Feb. 

968 

Bimonthly 

329 

363 

291 

FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 

AO 

5165.00 

39  22  01 

121 

38 

43 

March 

967 

Special 

304 

349 

380 

419 

284 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

AO 

5103.00 

38  54  01 

121 

35 

00 

March 

949 

Monthly 

303 

348 

379 

419 

286 

FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 

AO 

5191.00 

39  31  07 

121 

32 

50 

March 

951 

Special 

305^49 

284 

FEATHER  RIVER  AT  SHANGHAI  BEND 

AO 

5125.00 

39  05  58 

121 

35 

40 

March 

970 

Special 

304 

380 

284 

FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND 

AO 

5120.00 

39  04  44 

121 

36 

08 

July 

958 

Special 

304 

379 

284 

FEATHER  RIVER  BELOW  STAR  BEND 

AO 

5111.01 

39  00  32 

121 

34 

42 

Feb. 

958 

Special 

303 

379 

284 

FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION 

AO 

5U6.01 

39  09  35 

121 

36 

37 

Sept. 

969 

Special 

304 

380 

284 

FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA  CITY 

AO 

5134.01 

39  07  45 

121 

35 

55 

Feb. 

970 

Special 

304 

380 

284 

FEATHER  RIVER,  MIDDLE  FORK,  NEAR  MERRIMAC 

A5 

5100.00 

39  42  30 

121 

16 

15 

July 

963 

Special 

312 

352 

285 

FEATHER  RIVER,  MIDDLE  FORK,  NEAR  PORIOLA 

A5 

5420.00 

39  42  19 

120 

26009 

May 

971 

Special 

312 

352 

285 

FEATHER  RIVER,  NORTH  FORK,  ABOVE  FLEA  VALLEY  CREEK 

A5 

3140.10 

39  48  09 

121 

26 

57 

July 

963 

Special 

312 

352 

285 

FEATHER  RIVER,  SOUTH  FORK,  BELOW  PONDEROSA  DAM 

A5 

6080.00 

39  33  05 

121 

18 

30 

July 

958 

Special 

312 

352 

285 

FEATHER  RIVER,  WEST  BRANCH,  NEAR  PARADISE 

A5 

2250.00 

39  47  15 

121 

33 

40 

Oct. 

967 

Special 

312 

352 

284 

FEATHER  RIVER  FISH  HATCHERY 

AO 

5990.00 

39  31  05 

121 

33 

11 

March 

969 

Continuous 

399 

284 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

B9 

D  802.6 

136 

8 

38  02  38 

121 

36 

49 

April 

968 

Bimonthly 

326 

360 

386  395 

291 

FREEMAN  CREEK,  TRIBUTARY  OF  TRIBUTARY,  AT  LAKE  DAVIS 

A5 

5486.53 

39  55  17 

120 

32 

56 

April 

971 

Special 

312 

383 

285* 

GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY  (STATION  T-3) 

G7 

3300.01 

39  03  15 

120 

06 

49 

July 

968 

Semiannually 

342 

373 

391 

285 

GRINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

A3 

1302.00 

39  40  48 

122 

31 

52 

April 

969 

Bimonthly 

310 

351 

382 

284 

HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

B9 

D  810.1 

127 

9 

38  10  06 

121 

27 

55 

Monthly 

334 

367 

388 

290 

INCLINE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE  (STATION  T-2) 

G7 

3253.01 

39  14  30 

119 

56 

33 

July 

968 

Semiannually 

342 

373 

391 

285 

INDIAN  CREEK  NEAR  CRESCENT  MILLS 

A5 

4320.00 

40  04  20 

120 

55 

35 

April 

951 

Special 

312 

352 

285 

INDIAN  CREEK  RESERVOIR  OUTLET  NEAR  WOODFORDS 

G8 

3040.00 

38  45  01 

119 

46 

45 

Sept. 

971 

Special 

343 

391 

289 

JACK  SLOUGH  AT  MARYSVILLE 

AO 

5660.00 

39  09  34 

121 

35 

34 

Sept. 

967 

Special 

305 

380 

284 

LAKE  DAVIS  IN  COW  CREEK  CHANNEL 

A5 

R  954.9 

032 

1 

39  54  54 

120 

32 

05 

June 

970 

Special 

312 

383 

285* 

LAKE  DAVIS  NEAR  DAM  (STATION  1) 

A5 

R  953.0 

028 

6 

39  52  58 

120 

28 

34 

Sept. 

968 

Special 

312 

351 

383 

419 

285* 

LAKE  DAVIS  IN  FREEMAN  CREEK  CHANNEL 

A5 

R  955.3 

033 

0 

39  55  18 

120 

33 

00 

June 

970 

Special 

312 

383 

285* 

LAKE  DAVIS  IN  BIG  GRIZZLY  CREEK  CHANNEL 

A5 

R  955.7 

033 

7 

39  55  40 

120 

33 

42 

June 

970 

Special 

312 

383 

285* 

LAKE  DAVIS,  MIDLAKE  (STATION  2) 

A3 

R  954.9 

030 

3 

39  54  55 

120 

30 

20 

May 

970 

Special 

312 

352 

383 

419 

285* 

LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END  (STATION  3) 

A5 

R  955.9 

031 

3 

39  55  55 

120 

31 

20 

May 

970 

Special 

312 

352 

383 

419 

285* 

LAKE  DAVIS  TRIBUTARY  NORTH  OF  COW  CREEK 

A5 

5486.41 

39  54  57 

120 

32 

12 

April 

971 

Special 

312 

383 

285* 

LAKE  TAHOE  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (STATION  S-6) 

G7 

L  856.5 

003 

4 

38  56  28 

120 

03 

25 

Aug. 

971 

Special 

339 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LANDING  PIER  (STATION  S-9) 

G7 

L  904.5 

008 

42 

39  04  28 

120 

08 

25 

Aug. 

971 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LODGE  (STATION  L-9) 

G7 

L  904.5 

008 

4 

39  04  29 

120 

08 

23 

July 

968 

Semiannually 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK  (STATION  L-3) 

G7 

L  905.4 

956 

4 

39  05  22 

119 

56 

26 

July 

968 

Semiannually 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK  BAY  PIER  (STATION  S-3) 

G7 

L  905.3 

956 

4 

39  05  13 

119 

56 

24 

Aug. 

971 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  INCLINE  GUARD  STATION  (STATION  L-4) 

G7 

L  914.3 

956 

8 

39  14  18 

119 

56 

45 

July 

968 

Semiannually 

341 

373 

391 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  KINGS  BEACH  PIER  (STATION  S-7) 

G7 

L  914.2 

002 

3 

39  14  14 

120 

02 

16 

Aug.   1 

971 

-    Special 

341 

373 

391 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  KINGS  CASTLE  PIER  (STATION  S-4) 

G7 

L  914.2 

956 

6 

39  14  14 

119 

56 

37 

Aug. 

971 

Special 

341 

373 

391 

285* 

LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST  (STATION  L-5) 

G7 

L  910.8 

007 

1 

39  10  35 

120 

06 

50 

April  1 

965 

Semiannually 

341 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  MEEKS  BAY  RESORT  PIER  (STATION  S-12) 

G7 

L  902.3 

007 

2 

39  02  19 

120 

07 

14 

Aug. 

971 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE,  NORTH  CENTER  (STATION  C-2) 

G7 

L  908.7 

000 

3 

39  08  42 

120 

00 

15 

July 

968 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  PIER  NR  MOUTH  OF  WARD  CREEK  (STA  S-11) 

07 

L  907.8 

009 

2 

39  07  50 

120 

09 

09 

Aug. 

971 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY  (STATION  L-2) 

G7 

L  900.9 

006 

8 

39  00  52 

120 

06 

48 

July 

968 

Semiannually 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY  PIER  (STATION  S-2) 

G7 

L  900.9 

006 

82 

39  00  52 

120 

06 

50 

Aug. 

971 

Special 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE,  SOUTH  CEOTER  (STATION  L-1) 

G7 

L  900.0 

000 

0 

39  00  00 

120 

00 

00 

July 

968 

Semiannually 

339 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  SURF  AND  SANDS  PIER  (STATION  S- 10) 

G7 

L  857.0 

958 

02 

38  57  00 

119 

58 

00 

Aug.  IS 

71 

Special 

339 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS  (STATION  L-1) 

G7 

L  856.4 

000 

6 

38  56  22 

120 

00 

34 

July 

968 

Semiannually 

339 

371 

389 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  KEYS  PIER  (STATION  S-1) 

G7 

L  856.3 

000 

5 

38  56  18 

120 

00 

29 

Aug.   1 

971 

Special 

371 

389 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA  (STATION  L-7) 

G7 

L  914.2 

002 

2 

39  14  10 

120 

02 

11 

July   1 

968 

Semiannually 

341 

373 

391 

285* 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK  (STATION  L-6) 

G7 

L  856.5 

003 

3 

38  56  32 

120 

03 

20 

July 

968 

Semiannually 

339 

372 

389 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  U.  S.  COAST  GUARD  PIER  (STATION  S-5) 

G7 

L  910.8 

007 

12 

39  10  50 

120 

07 

05 

Aug. 

971 

Special 

341 

372 

391 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  (STATION  L-8) 

G7 

L  900.5 

956 

9 

39  00  32 

119 

56 

56 

July 

968 

Semiannually 

340 

372 

390 

285* 

LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  PIER  (STATION  S-8) 

G7 

L  900.4 

956 

9 

39  00  26 

119 

56 

56 

Aug. 

971 

Special 

339 

372 

390 

285* 

LONG  VALLEY  CREEK  NEAR  HALLELUJAH  JUNCTION 

C6 

170S.0O 

39  46  55 

120  04 

14 

March  1 

971 

Bimonthly 

339 

371 

285 

*Area  of  concentrated  sampling. 
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station 

Station 

Loca 

tlon 

Beginn 

ing 

Frequency 
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Longitude 

Tables 

Figures 

Number 

of  Record 

of  Sampling 

D-2 

D-3 

D-4  D-5  D-6  D-7 

0-8  D-9  D-10 

D-2  D-3 

MADDEN  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-10) 

G7 

3160.01 

39 

05 

27 

120 

09 

43 

Aug. 

971 

Special 

342 

373 

391 

285 

MARKLEEVILLE  CREEK  AT  MARKLEEVILLE 

G8 

3148.01 

38 

41 

36 

119 

46 

38 

May 

971 

Special 

343 

374 

289 

McCLOUD  RIVER  ABOVE  SHASTA  LAKE 

A2 

2150.00 

40 

57 

30 

122 

13 

05 

April 

951 

Bimonthly 

309 

351 

282 

MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 

B9 

D  753.5 

129 

3 

37 

53 

28 

121 

29 

20 

Sept. 

968 

Monthly 

321 

355 

385 

291 

MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 

B9 

D  752.6 

122 

9 

37 

52 

35 

121 

22 

56 

Monthly 

320 

355 

385 

291 

MILL  CREEK  NEAR  MOITTH  NEAR  LOS  MOLINOS 

AC 

4420.50 

40 

02 

35 

122 

05 

55 

July 

952 

Bimonthly 

302 

348 

284 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  MOKELUMNE  HILL 

B2 

1375.00 

38 

18 

46 

120 

43 

09 

Special 

319 

354 

287 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

B9 

D  815.3 

126 

3 

38 

15 

20 

121 

26 

21 

Feb. 

968 

Monthly 

335 

367 

389  397 

290 

MOKELUMNE  RIVER  AT  WOODBRIDGE 

BO 

2105.00 

38 

09 

30 

121 

18 

10 

April 

951 

Continuous 

316 

353 

412 

287 

NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 

B9 

D  801.9 

151 

4 

38 

01 

54 

121 

51 

25 

Sept. 

968 

Monthly 

326 

360 

291 

NORTH  HONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY  70 

AC 

5710.01 

39 

18 

35 

121 

35 

42 

June 

967 

Special 

305 

380 

284 

OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 

B9 

D  749.5 

133 

1 

37 

49 

28 

121 

33 

05 

Sept. 

952 

Continuous 

320 

355 

400 

291 

OLD  RIVER  BELOW  HEAD 

B9 

D  748.5 

120 

0 

37 

48 

32 

121 

19 

59 

Special 

320 

354 

384 

291 

OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 

B9 

D  800.5 

134 

8 

38 

00 

27 

121 

34 

47 

April 

968 

Monthly 

323 

357 

291 

OLD  RIVER  AT  JUNCTION  WITH  MIDDLE  RIVER 

B9 

D  749.3 

1^2 

5 

37 

49 

19 

121 

22 

27 

Special 

320 

355 

384 

291 

OLD  RIVER  AT  MOUTH 

B9 

D  804.4 

134 

2 

38 

04 

23 

121 

34 

14 

Feb. 

968 

Semiannually 

330 

363 

387  396 

291 

OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 

B9 

D  748.3 

126 

9 

37 

48 

17 

121 

26 

55 

Feb. 

968 

Monthly 

320 

354 

384 

291 

PAYNES  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

AC 

4630.01 

40 

18 

57 

122 

04 

12 

Oct. 

958 

Special 

348 

284 

PIT  RIVER  NEAR  CANBY 

Al 

1680.00 

41 

24 

23 

120 

55 

38 

April 

951 

Monthly 

308 

350 

283 

PIT  RIVER  NEAR  MONTGOMERY  CREEK 

AI 

1020.00 

40 

50 

30 

122 

01 

00 

April 

951 

Bimonthly 

307 

350 

282 

PIT  RIVER,  SOUTH  FORK,  NEAR  LIKELY 

Al 

4400.00 

41 

13 

51 

120 

26 

10 

Aug. 

958 

Semiannually 

308 

350 

283 

POPE  CREEK  NEAR  POPE  VALLEY 

A9 

5010.00 

38 

37 

48 

122 

19 

52 

June 

971 

Special 

316 

353 

286 

PUTAH  CREEK  NEAR  WIlrtERS 

A9 

1250.00 

38 

30 

55 

122 

04 

50 

Dec. 

951 

Monthly 

316 

353 

286 

R.  D.  70  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

AO 

2965.00 

39 

04 

06 

121 

51 

42 

Aug. 

969 

Monthly 

300 

347 

378 

284 

R.  D.  108  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

AC 

2933.00 

38 

51 

48 

121 

47 

30 

Aug. 

969 

Monthly 

298 

347 

377 

286 

R.  D.  787  DRAINAGE  TO  COLUSA  BASIN  DRAIN 

AO 

2950.00 

38 

48 

06 

121 

43 

36 

Aug. 

969 

Monthly 

299 

347 

378 

285 

R.  D.  787  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

AO 

2955.00 

38 

50 

48 

121 

43 

48 

Aug. 

969 

Monthly 

299 

347 

378 

286 

RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

AO 

3460.00 

40 

05 

25 

122 

24 

45 

Jan. 

959 

Special 

301 

348 

284 

SACRAMENTO  RIVER  AT  BEND  BRIDGE 

AO 

2785.00 

40 

15 

48 

122 

13 

19 

Jan. 

957 

Bimonthly 

297 

347 

377 

284 

SACRAMENTO  RIVER  AT  BUTTE  CITY 

AO 

2500.00 

39 

27 

35- 

121 

59 

35 

Jan. 

957 

Bimonthly 

297 

284 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9 

D  804.4 

151 

0 

38 

04 

27 

121 

50 

58 

924 

Four -Day 

420  423 

291 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 

AO 

2420.00 

39 

12 

48 

121 

59 

54 

Oct. 

958 

Monthly 

296 

346 

405 

284 

SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 

AO 

2230.02 

38 

48 

29 

121 

43 

25 

July 

960 

Monthly 

296 

345 

375 

284 

SACRAMENTO  RIVER  AT  DELTA 

A2 

1300.00 

40 

56 

20 

122 

24 

55 

April 

951 

Bimonthly 

309 

351 

282 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ELKHORN  FERRY 

AO 

2112.00 

38 

40 

33 

121 

37 

15 

Aug. 

969 

Monthly 

295 

345 

376 

286 

SACRAMENTO  RIVER  AT  EMMATON 

B9 

D  805.1 

144 

3 

38 

05 

04 

121 

44 

17 

Oct. 

967 

Biweekly 

330 

364 

291 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9 

D  804.6 

145 

2 

38 

04 

35 

121 

45 

10 

955 

Four -Day 

420  423 

291 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 

B9 

D  827.3 

130 

0 

38 

27 

21 

121 

30 

00 

June 

960 

Monthly 

337 

370 

389  397 

290 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,  WEST  END 

AO 

2170.00 

38 

45 

34 

121 

39 

59 

June 

965 

Continuous 

295 

345 

376  393  398  404 

286 

SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING 

B9 

D  820.7 

132 

7 

38 

20 

45 

121 

32 

42 

July 

962 

Continuous 

336 

369 

397  403  418 

290 

SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 

AO 

2630.00 

39 

45 

06 

121 

59 

48 

April 

951 

Bimonthly 

297 

346 

284 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9 

D  810.3 

135 

6 

38 

10 

20 

121 

35 

35 

April 

960 

Four -Day 

420  423 

290 

SACRAMENIO  RIVER  AT  KESWICK 

A2 

1010.00 

40 

36 

40 

122 

26 

45 

April 

951 

Monthly 

308 

350 

381 

282 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  KNIGHTS  LANDING 

AO 

2195.01 

38 

45 

38 

121 

40 

35 

July 

967 

Monthly 

296 

345 

286 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9 

D  802.3 

153 

0 

38 

02 

18 

121 

52 

58 

945 

Four -Day 

420  423 

291 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA 

B9 

D  808.7 

141 

5 

38 

08 

42 

121 

41 

30 

Special 

333 

365 

290 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9 

D  809.6 

141 

1 

38 

09 

35 

121 

41 

06 

April 

951 

Four -Day 

333 

366 

388  396 

420  423 

290 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 

AO 

2100.00 

38 

35 

20 

121 

30 

15 

April 

951 

Special 

295 

345 

287 

SACRAMENTO  RIVER  AT  WALNUT  GROVE 

B9 

D  814.5 

130 

8 

38 

14 

32 

121 

30 

48 

Dec. 

960 

Continuous 

335 

367 

402 

290 

SACRAMENTO  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

AO 

2925.00 

38 

46 

50 

121 

38 

03 

Jan. 

951 

Monthly 

298 

347 

377 

286 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9 

D  801.1 

148 

1 

38 

01 

04 

121 

48 

06 

Oct. 

966 

Continuous 

324 

358 

402  417 

420  423 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9 

D  801.7 

145 

0 

38 

01 

43 

121 

44 

58 

June 

960 

Four -Day 

420  423 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  (AT  LIGHT  12) 

B9 

D  801.6 

145 

2 

38 

01 

38 

121 

45 

12 

June 

960 

Monthly 

325 

359 

386 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 

B9 

D  801.2 

148 

5 

38 

01 

15 

121 

48 

28 

Jan. 

968 

Monthly 

324 

358 

386  394 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BLIND  POINT 

B9 

D  801.9 

143 

2 

38 

01 

57 

121 

43 

09 

June 

968 

Bimonthly 

326 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 

B9 

D  751.9 

119 

3 

37 

51 

53 

121 

19 

19 

March 

957 

Special 

320 

355 

385 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

B9 

D  758.7 

122 

9 

37 

58 

42 

121 

22 

55 

Feb. 

968 

Monthly 

322 

356 

385  393 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9 

D  802.6 

141 

5 

38 

02 

37 

121 

41 

32 

July 

952 

Four-Day 

420  423 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

B9 

D  803.1 

141 

3 

38 

03 

09 

121 

41 

17 

Oct. 

967 

Weekly 

328 

362 

387  395 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  LIGHT  NO.  24 

B9 

D  759.9 

126 

6 

37 

59 

51 

121 

26 

36 

Special 

323 

357 

385 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9 

D  747.2 

118 

4 

37 

47 

11 

121 

18 

22 

Sept. 

952 

Continuous 

319 

354 

384  393  400  415 

420  423 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  POTATO  POINT 

B9 

D  804.7 

134 

0 

38 

04 

40 

121 

34 

00 

March 

971 

Biweekly 

330 

363 

387 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  RINDGE  PUMP 

B9 

D  759.8 

125 

1 

37 

59 

51 

121 

25 

06 

Jan. 

965 

Continuous 

322 

357 

401 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9 

D  806.3 

135 

6 

38 

06 

20 

121 

35 

37 

March 

952 

Four -Day 

420  423 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TWITCHELL  ISLAND 

B9 

D  805.8 

140 

1 

38 

05 

50 

121 

40 

05 

Feb. 

968 

Monthly 

332 

365 

291 

SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 

BO 

7020.00 

37 

40 

34 

121 

15 

51 

951 

Biweekly 

317 

353 

384 

287 

SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 

B9 

D  802.6 

147 

6 

38 

02 

34 

121 

47 

34 

Nov. 

968 

Bimonthly 

327 

361 

387 

291 

SNODOIASS  SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC  RR  BRIDGE 

B9 

D  819.1 

130 

1 

38 

19 

03 

121 

30 

04 

Monthly 

336 

359 

389 

290 

SNODGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  RDAD  BRIDGE 

B9 

0  816.6 

129 

8 

38 

16 

37 

121 

29 

45 

Feb. 

968 

Monthly 

335 

368 

389 

290 

SOiriH  YUBA  RIVER  NEAR  CISCO 

A6 

4700.00 

39 

19 

12 

120 

33 

38 

Oct. 

967 

Special 

313 

352 

285 

SOUTH  YUBA  RIVER  NEAR  WASHINGTON 

A6 

4350.00 

39 

21 

38 

120 

46 

14 

May 

958 

Special 

313 

352 

285 

SPANISH  CREEK  ABOVE  BLACKHAWK  CREEK 

AS 

4200.00 

40 

00 

01 

120 

57 

12 

May 

971 

Special 

312 

352 

285 

STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 

B9 

D  811.0 

139 

3 

38 

10 

59 

121 

39 

20 

Feb. 

968 

Special 

334 

367 

290 

STOCKTON  DIVERTING  CANAL  AT  STOCKTON 

BO 

2580.00 

37 

58 

53 

121 

14 

54 

Aug. 

969 

Continuous 

317 

353 

413 

287 

STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 

B9 

D  757.8 

121 

9 

37 

57 

46 

121 

21 

54 

Sept. 

968 

Continuous 

322 

356 

385     401  416 

291 

STONY  CREEK  BELOW  BLACK  BUTTE  DAM 

A3 

1110.00 

39 

49 

00 

122 

20 

10 

Jan. 

958 

Bimonthly 

309 

351 

382 

284 

STONY  CREEK  NEAR  FRUTO 

A3 

1250.00 

39 

40 

15 

122 

31 

05 

Feb. 

960 

Monthly 

309 

351 

382 

284 

SUSAN  RIVER  NEAR  LITCHFIELD 

G4 

1590.01 

40 

22 

45 

120 

23 

35 

Nov. 

968 

Monthly 

338 

371 

285 

SUSAN  RIVER  AT  SUSANVILLE 

G4 

1600.00 

40 

25 

05 

120 

40 

15 

April 

951 

Monthly 

338 

371 

285 

SUTTER  BYPASS  AT  HIGHWAY  113  NEAR  ROBBINS 

AO 

5911.01 

38 

57 

15 

121 

40 

30 

March 

971 

Continuous 

407 

SYCAMORE  SLOUGH  NEAR  LODI 

B9 

D  808.8 

126 

1 

38 

08 

45 

121 

26 

05 

Monthly 

333 

365 

290 

TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (STATION  T-4) 

G7 

3571.01 

38 

55 

50 

120 

03 

13 

July 

958 

Semiannually 

342 

373 

391 

287 

IHERMALITO  AFTERBAY  RLSE  TO  FEATHER  R  NR  OROVILLE 

AO 

5975.00 

39 

27 

26 

121 

38 

09 

Continuous 

398 

284 

THIRD  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-6) 

G7 

3230.01 

39 

14 

26 

119 

56 

46 

Aug. 

971 

Special 

342 

373 

391 

285 

THOMES  CREEK  AT  PASKENTA 

A3 

2120.00 

39 

52 

57 

122 

33 

03 

Oct. 

958 

Monthly 

310 

351 

382 

284 

THOMES  CREEK  AT  RICHFIELD 

AO 

3220.01 

39 

58 

45 

122 

10 

35 

Jan. 

959 

Special 

301 

348 

284 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9 

D  806.4 

142 

0 

38 

06 

22 

121 

42 

02 

931 

Four- Day 

332 

365 

420  423 

291 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9 

D  805.2 

141 

1 

38 

05 

13 

121 

41 

07 

955 

Four -Day 

420  423 

291 

TROUT  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-9) 

G7 

3810.01 

38 

55 

55 

119 

58 

40 

Aug. 

971 

Special 

342 

374 

391 

285 

TROUT  CREEK  NEAR  TAHOE  VALLEY 

G7 

3100.00 

38 

55 

12 

119 

58 

17 

May 

971 

Special 

342 

373 

287 

TRUCKEE  RIVER  AT  FARAD 

G7 

1195.00 

39 

25 

13 

120 

01 

51 

April 

951 

Semiannually 

341 

373 

285 

TRUCKEE  RIVER  AT  TAHOE  CITY 

07 

1665.00 

39 

09 

59 

120 

08 

37 

May 

971 

Special 

341 

373 

285 

UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MEYERS 

07 

3750.00 

38 

50 

37 

120 

01 

23 

Oct. 

967 

Special 

342 

373 

287 

UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH  (STATION  T-1) 

G7 

3705.01 

38 

55 

24 

119 

59 

28 

July 

968 

Semiannually 

342 

374 

391 

285 

WARD  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-5) 

G7 

3050.01 

39 

07 

57 

120 

09 

24 

Aug. 

971 

Special 

341 

373 

391 

285 

WEST  WALKER  RIVER  BELOW  LITTLE  WALKER  RIVER 

G9 

2460.00 

38 

22 

48 

119 

27 

00 

Aug. 

958 

Semiannually 

343 

374 

289 

WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 

B9 

D  756.1 

125 

8 

37 

56 

07 

121 

25 

49 

Feb. 

968 

Monthly 

322 

355 

385 

291 

WHITE  SLOUGH  NEAR  LODI 

B9 

D  805.2 

126 

0 

38 

05 

07 

121 

26 

03 

Monthly 

332 

355 

388 

291 

WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR  LODI 

B9 

D  805.2 

124 

1 

38 

05 

14 

121 

24 

07 

Monthly 

331 

364 

388 

291 

YUBA  RIVER  AT  ENGLEBRICHT  DAM 

A6 

1430.00 

39 

14 

04 

121 

16 

00 

Special 

313 

352 

285 

YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 

AO 

6120.00 

39 

08 

32 

121 

34 

30 

April 

951 

Continuous 

305 

349 

381     399  408 

284 

YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE 

AO 

6150.00 

39 

10 

35 

121 

31 

25 

Oct. 

967 

Special 

306 

381 

284 

293 


TABLE  D-2 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


Lab  and  Sampler  Agency  Codes 

5000  -  U.  S.  Geological  Survey 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5006  -  McClellan  Air  Force  Base  Laboratory 

5050  -  Department  of  Water  Resources 

5212  -  City  of  Yuba  City 

5213  -  City  of  Marysville 

5401  -  Cordua  Water  District 

5402  -  Linda  County  Water  District 

5403  -  Reclamation  District  784 
5405  -  City  of  Wheatland 

Abbreviations 

TIME   -   Pacific  Standard  Time  on  a  24-hour  clock 

G.H.    -   Instantaneous  gage  height  in  feet  above  an  established  datum 
Q      -   Instantaneous  discharge  measured  in  cubic  feet  per  second 
DEPTH  -  Depth  at  which  sample  was  collected 

DO     -  Dissolved  oxygen  content  in  milligrams  per  liter 
SAT    -  Percent  of  normal  dissolved  oxygen  saturation 

TEMP   -  Water  temperature  in  degrees  Fahrenheit  (F)  and  Celsius  (C) 

PH     -  Measure  of  acidity  or  alkalinity  of  water 

EC     -  Electrical  conductance  in  micromhos  at  25**  C 

TDS    -   Gravimetric  determination  of  total  dissolved  solids  at  180°  C 
SUM    -  Total  dissolved  solids  by  summation  of  analyzed  constituents 

TH     -  Total  hardness 

NCH    -   Noncarbonate  hardness  -  any  excess  of  total  hardness  over  total 
alkalinity 

TURB   -   Jackson  Turbidity  Units  measured  with  a  Hellege  Turbidmeter  (E) 
or  a  Hach  Nephelometer  (A) 

SAR    -   Sodium  adsorption  ratio 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  is  determined  by  dividing  the  sum  of  the  cations 
or  anions  in  milliequivalents  per  liter  into  each  constituent  in 
milliequivalents  per  liter  arriving  at  a  percentage.   For  a  par- 
tial analysis,  an  approximate  value  is  determined  by  multiplying 
the  electrical  conductance  by  0.01  and  using  that  as  the  cation 
or  anion  sum 

Mineral  Constituents 


B 

-  Boron 

CA 

-  Calcium 

CL 

-  Chloride 

C03 

Carbonate 

F 

Fluoride 

HC03 

Bicarbonate 

K 

Potassium 

MG 

Magnesium 

NA 

Sodium 

N03 

Nitrate 

SI02 

-   Silica 

S04 

-   Sulfate 
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D»TE     S*MfLE«   G.H.    00 
TIMF      LAB      0      SAT 
HEf'TH 


TABLE  D-2  (CONTINUED} 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUI^FACE  MATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLI6RANS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUtVALENTS  PER  LITER 
PH    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      8    F     TOS     TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    MCM 


TURB 
SAR 


«0   ?100.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 


06/0fl/71 
0910 


9.87 
30600 


9.7   64   F   7.3    120 
101    18   C 


AO   2112.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  ELKHORN  FERRY 


10/07/70 
10*5 

5050 
5050 

10/20/70 
1150 

5050 
5050 

11/05/70 
11^5 

5050 
5050 

2 

11/17/70 
1415 

5050 
5050 

12/00/70 
1120 

5050 
5050 

0.5 

12/21/70 
0950 

5050 
5050 

01/06/71 
1155 

5050 
5050 

0.5 

02/18/71 
0815 

5050 
5050 

9.46 

03/17/71 
0915 

5050 
5050 

04/21/71 
1015 

5050 
5050 

05/19/71 
1230 

5050 
5050 

06/16/71 
1400 

5050 
5050 

07/21/71 
1300 

5050 
5050 

9.8   60. BF   7.5    121 
99    16. OC        114 


10.3   58   F   7.3    115 
100   l4  C       lie 


10.5   56. 7F   7.3    124 
101    13. 7C         117 


11.6   53. OF   7.4    120 
106    11. 7C         116 


10.0   51. OF   7.3    123 
89    10. 5C         112 


11.4   46   F   7.5    150 
95     8   C         150 


12.2   44. OF   7.3    162 
99     6.7C         143 


9.8   50. OF   7.2    150 
87    10. OC         147 


11.8   48. 5F   7.4    110 
102     9.2C         109 


10.9   53. OF   7.3    100 
100    11. 7C  99 


10.2   59. OF   7.4    115 
101    15. OC         131 


8.9   76   F 
106    24   C 


2«E 


8.6   73   F 
99  .  23   C 


110 
325 


Tte 


MC 


2SE 


«SE 


08/18/71   5050 
1245    5050 


8.9   69   F   7.4 
98    21   C 


105 
108 


09/15/71   5050 
1230     5050 


9.3   65   F   7.5 
98    18   C 


125 
138 


zse 


AO   2170.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  KEIR  WEST  END 


10/06/70 
1230 


5050 
5050 


9.7 
101 


63. 5F   7.5 
17. 5C   7.9 


141 
145 


11 

.55 

35 


7.4 

.61 

39 


8.2   1.0 
.36   .03 


1.21 
81 


7.6 

.16 

11 


4.4 

.12 

8 


78 
76 


58 
3 


20 
O.S 


11/04/70 
1230 


10.2   56. 5F   7.5 
98    13. 6C 


11/04/70 
1230 


12/02/70 
0900 


01/05/71 
1320 


02/1R/71 
0910 


03/17/71 
103U 


04/21/71 
1115 


05/19/71 
1115 


06/16/71 
1230 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
S050 


5050 
5050 


S050 
5050 


7.06   10.2   56. 5F 
98    13. 6C 


4.18   10.1   49   F 
88     9   C 


6.58   12.0   43. 5F 
97     6.4C 


2.48   10.6   50. OF 
86    10. OC 


5.77   11.3   5n   F 
100    10   C 


3.68   10.4   54. OF 
97    12. 2C 


3.92   10.6   57. OF 
102    13. 9C 


0.92    8.5   75   F 
100    2<.   C 


5 

151 

12 

6.8 

9.3 

1.3 

.0 

72 

7.2 

5.1 

.4 

5 

153 

.60 

.56 

.40 

.03 

.00 

1.18 

.15 

.14 

.01 

38 

35 

25 

2 

80 

10 

9 

1 

3 

103 

8.9 

3.9 

5.1 

1.4 

.0 

41 

6.2 

3.4 

2.8 

4 

101 

.44 

.32 

.22 

.04 

.00 

.67 

.13 

.10 

.05 

43 

31 

22 

4 

71 

14 

11 

5 

4 

151 

12 

6.6 

7.5 

1.1 

.0 

74 

6.6 

4.2 

1.0 

8 

150 

.60 

.54 

.33 

.03 

.00 

1.21 

.14 

.12 

.02 

40 

36 

22 

2 

81 

9 

8 

1 

3 

160 

13 

6.4 

7.8 

1.2 

.0 

73 

7.2 

3.4 

1.1 

79 

0 

154 

.65 

.53 

.34 

.03 

.00 

1.20 

.15 

.10 

.02 

42 

34 

22 

2 

82 

10 

7 

1 

5 

145 

13 

6.2 

6.6 

1.2 

.0 

65 

7.6 

4.5 

.9 

7 

144 

.65 

.51 

.29 

.03 

.00 

1.07 

.16 

.13 

.01 

44 

34 

20 

2 

78 

12 

9 

1 

4 

140 

11 

7.2 

6.6 

1.0 

.0 

70 

4.3 

3.8 

.5 

9 

141 

.55 

.59 

.29 

.03 

.00 

1.15 

.09 

.11 

.01 

38 

4U 

20 

2 

85 

7 

8 

1 

4 

110 

10 

5.8 

6.6 

1.0 

.0 

65 

4.9 

3.0 

.5 

.8 

129 

.50 

.48 

.29 

.03 

.00 

1.07 

.10 

.08 

.01 

38 

37 

22 

2 

85 

6 

6 

1 

.7 

132 

11 

5.6 

6.8 

1.1 

.0 

66 

6.7 

3.2 

.7 

,7 

134 

.55 

.46 

.30 

.03 

.00 

1.08 

.14 

.09 

.01 

41 

34 

22 

2 

82 

11 

7 

1 

97 
78 

58 
1 

80E 
0.5 

78 
52 

38 

5 

450E 
0.4 

99 
75 

57 

4 

35E 

0.4 

100 
76 

59 
1 

20E 
0.4 

86 

58 

270E 

72 

5 

0.4 

98 
69 

57 

1 

65€ 

0.4 

77 
64 

49 

5 

30E 
0.4 

97 
68 

SO 

4 

HE 
0.4 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H. 
LAB      0 

nEPTH 


00 
SAT 


TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  HER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUE.^TS  IN   MILLIEQUTVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TH 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    SO'*    CL    N03  SI02     SUM    NCH 


TURB 
SAR 


07/21/71 
1030 


08/18/71 
1330 


09/15/71 
0900 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


2170. 
8.13 


8.1 
91 


8.3 
90 


70. 5F 
21. 4C 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR  WEST  END 

.0 


7.4 

8.0 


141 
145 


7.5 
7.7 


7.6 
7.5 


172 
177 


185 
182 


11 

.55 

37 

14 
.70 


6.7 
.55 


7.5 
.62 
32 

7.7 
.63 
34 


8.3 
.36 
24 

13 

•  57 

30 

13 
.57 
30 


1.0 
.03 
2 

1.1 

.03 

2 

1.0 
.03 

2 


.0 
.00 


AO   2195.01 


SACRAMENTO  RIVER  BELOW  KNIGHTS  LANDING 


10/14/70 
1400 

5050 
5050 

6.95 
7950 

10.2 
103 

61 
16 

F 
C 

7.4 
7.6 

11/19/70 
1330 

5050 
5050 

13200 

10.6 
98 

53, 
12, 

.6F 
.OC 

7.3 

7.8 

03/24/71 
1445 

5050 
5050 

2.14 
10700 

10.2 
94 

54 
12 

F 
C 

7.5 
7.9 

05/25/71 
1600 

5050 
5050 

1.51 
14700 

10.6 
108 

61, 
16, 

.7F 
,5C 

7.3 
7.8 

06/10/71 
1630 

5050 
5050 

1.86 
13200 

10.0 
105 

64 
18 

F 
C 

7.3 
7.3 

07/15/71 
1650 

5050 
5050 

8.19 
9530 

9.5 
106 

70 
21 

F 
C 

7.4 
7.5 

08/11/71 
1510 

5050 
5050 

8.91 
9920 

9.4 
107 

72 
22 

F 
C 

7.3 
7.7 

09/28/71 
1500 

5050 
5050 

AO 

9.56 
11200 

2230. 

10.2 
102 

02 

59. 
15. 

,9F 
.5C 

SA 

7.4 
7.8 

CRAMf 

10/14/70 
1145 

5050 
5050 

8.70 
7780 

10.5 
106 

61 
16 

F 
C 

7.4 
7.4 

11/19/70 
1150 

5050 
5050 

2.66 
13200 

10.9 
101 

53. 
12. 

,6F 
,0C 

7.6 
7.8 

12/17/70 
1215 

5050 
5050 

5.82 
25300 

11.2 
97 

48. 
9. 

,2F 
,0C 

7.4 
7.9 

01/19/71 
1515 

5050 
5050 

6.10 
27100 

11.3 
96 

47. 

B. 

OF 
,3C 

7.1 
7.6 

02/23/71 
1500 

5050 
5050 

2.78 
24700 

11.1 
97 

49 
9 

F 
C 

7.3 

8.0 

03/24/71 
1210 

5050 
5050 

3.47 
10500 

10.3 
98 

56 
13 

F 
C 

7.3 
7.7 

04/20/71 
1615 

5050 
5050 

5.73 
13500 

10.7 
99 

54 
12 

F 
C 

7.4 
7.6 

05/25/71 
1345 

5050 
5050 

4.28 
13900 

10.7 
109 

61. 
16. 

7F 
5C 

7.1 
7.9 

06/10/71 
1410 

5050 
5050 

3.90 
13200 

10.1 
106 

64 
18 

F 
C 

7.3 
7.4 

07/15/71 
1405 

5050 
5050 

0.24 
9520 

9.7 

108 

70 
21 

F 
C 

7.2 
7.6 

08/11/71 
1235 

5050 
5050 

0.71 
9590 

9.9 
112 

72 
22 

F 
C 

7.2 
7.8 

09/28/71 
1245 

5050 
5050 

1.70 
10900 

10.5 
108 

63 
17 

F 
C 

7.4 
7.5 

AO 

2420. 

00 

SACHAME 

10/14/70 
0850 

5050 
5050 

2.50 
7170 

10.5 
104 

59 
15 

F 
C 

7.3 
7.5 

11/19/70 
0930 

5050 
5050 

8.03 
14200 

10.9 
99 

51. 
11. 

8F 
OC 

7.1 
7.9 

12/17/70 
1030 

5050 
5050 

1.31 
32600 

11.2 
97 

48. 
9. 

2F 
OC 

7.3 
7.5 

10 
.50 
34 


7.0 

.58 

39 


12 

.60 
38 


6.2 

.51 

32 


8.4 

.37 

25 

6.9 

.30 

22 

12 
.52 
27 


7.0 

.30 

20 

8.3 
.36 
25 

12 

.52 

30 

8.7 
.38 
27 


1.0 

.03 

2 


.02 
1 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


70 

1.15 

79 

86 

1.41 

75 

87 

1.43 

78 


69 

1.13 

82 

59 

.97 

72 

86 
1.41 


75 

1.23 

75 

69 

1.13 

77 


.0 

82 

.00 

1.34 

76 

.0 

71 

.00 

1.16 

82 

SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 


10 
,50 
36 

6.3 

.52 

37 

7.8 

.34 

24 

1.1 
.03 

2 

~~ 

~~ 

6.9 
.30 
22 

"~ 

~~ 

~~ 

8.2 
.36 
23 

~~ 

~~ 

"* 

4.6 

.20 

19 

— 

~~ 

""" 

8.7 

.38 

23 

~~ 

~~ 

~~ 

7.4 

.32 

20 

~~ 

"" 

"~ 

5.1 

.22 

17 

— 

11 

55 
42 

5.4 

.44 

34 

6.6 

.29 

22 

.8 

.02 

2 

~~ 

"~ 

6.8 
.30 
2? 

"" 

"" 

— 

7.0 

.30 

23 

— 

~~ 

"~ 

7.8 

.34 

25 

~~ 

"" 

~~ 

7.8 

.34 

25 

" 

•  AT 

COLUSA 

"" 

~~ 

6.0 

.26 

21 

~~ 

— 

— 

6.8 

.30 

23 



8.4 

.17 

12 


12 

.25 

14 


5.8 

.12 

9 


12 

.25 

15 


4.3    .7 

.12   .01 

8     1 


13  7.0    .4 
.27    .20   .01 

14  II     1 


5.4    .5 
.15   .01 

e         1 


.0 
.00 


8.8   -- 
.25 
13 

5.1    .8 

.14   .01 

9     1 

3.8   -- 
.11 


4.8 

.14 

10 

7.7 

.22 

12 

4.3 

.12 

8 


— 

65 

4.8 

3.8 

.3 

1.07 

.10 

.11 

.00 

79 

7 

8 

.0 

60 



5.9 

__ 

.00 

.98 
72 

.17 
12 

.0 

72 

__ 

5.^ 



.00 

1.18 
76 

.16 

10 

.0 

51 



3.6 



.00 

.84 
79 

.10 
9 

.0 

84 



6.1 



.00 

1.38 
82 

.17 
10 

.0 

78 

— 

5.1 

— 

.00 

1.28 
82 

.14 

9 

.0 

68 



3.3 



.00 

1.11 
83 

.09 

7 

.0 

68 

7.1 

1.6 

.6 

.00 

1.11 

.15 

.05 

.01 

84 

11 

4 

1 

.0 

69 



2.8 

._ 

.00 

1.13 
82 

.08 
6 

.0 

69 



4.5 

__ 

.00 

1.13 
86 

.13 
10 

.0 

70 

— 

5.0 



.00 

1.15 
83 

.14 
10 

.0 

67 

— 

2.9 



.00 

1.10 
81 

.08 
6 

.0 

65 

3.5 

.00 

1.07 
86 

.10 
8 

.0 

56 

„ 

4.6 

._ 

.00 

.92 
71 

.13 
10 

.0 

67 



4.6 

__ 

.00 

1.10 

.13 

117      55    30E 
75       3    0.5 


126      66    45E 
98       5    0.7 


93      54    25E 
95       8    0.7 


105 
84 


54    45E 
3    0.5 


56     7E 

6    0.6 


81      51    90E 
O.S 


86      50  lOE 

67       6  0.4 

55  30E 

52  25E 
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PATE     SAMPLEK   G.H. 
TIMF      I  AB      Q 

DEPTH 


DO 
SAT 


TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUHPACE  MATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PM     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B    F     TOS  TM 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SIOC     SUM  NCH 


TURB 
SAR 


AO   2420.00 


01/19/71 
10?0 


02/23/71 
1025 


03/2<»/71 
0925 


04/20/71 
0960 


05/25/71 
0950 


06/10/71 
0915 


07/15/71 
1010 


08/11/71 
0900 


09/28/71 
09'»5 


11/18/70 
1115 


01/19/71 
0845 


03/24/71 
0800 


05/25/71 
0840 


07/15/71 
0850 


09/28/71 
0755 


11/18/70 
1200 


01/14/71 
1355 


03/17/71 
1245 


05/18/71 
1135 


07/08/71 
1420 


09/23/71 
1300 


11/12/70 
15-10 


01/13/71 
1230 


03/09/71 
0900 


05/24/71 
0750 


07/14/71 
07:^0 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


4.09   11.4 
38700    99 


7.12   11.2 
12100    96 


6.06   10.5 
10900    98 


9.67   10.5 
15600    96 


8.77   11.0 
15100   109 


8.23   10.8 
14300   109 


5.48   10.0 
10700   105 


5.39   10.0 
10500   107 


5.55   10.2 
10500   101 


AO   2500.00 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


3.89  •  10.8 
13600    98 


7.10   11.2 
62200    98 


3.58   10.4 
12200    95 


3.95   11.0 
14900   110 


2.49   10.0 
11000   105 


2.36   10.5 
10800   101 


AO   2630.00 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.72   10.7 
13100    97 


1.37   12.4 
15800   101 


9.83   11.3 
11300   100 


12.5 
18200   114 


9.74   11.4 
11300   115 


9.40   11.0 
10300   107 


40   2785.00 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.04   10.5 
9100    95 


2.11   12.1 
14200    98 


9.28   11.4 
7600    97 


2.18   11.5 
15800   102 


1.43   11.1 
13500   100 


SACRAMENTO  RIVER  AT 

COLUSA 

CONTINUED 

49. 
9. 

OF 
4C 

7.1 
7.8 

115 

" 

— 

4.6 

.20 

17 

— 

.0 
.00 

59 
.97 

84 

"" 

2.7 
.08 

7 

"" 

48 
9 

F 
C 

7.3 
7.7 

150 

" 

"~ 

7.0 

.30 

20 

~~ 

.0 
.00 

75 

1.23 

82 

"" 

4.8 

.14 

9 

"" 

54 
12 

F 
C 

7.3 
7.7 

153 

— 

"~ 

6.3 

.27 

18 

"■ 

.0 
.00 

75 

1.23 

80 

"— 

4.9 

.14 

9 

"" 

53 
12 

F 
C 

7.3 
7.6 

133 

10 

.50 

37 

7.0 
.58 
43 

5.5 

.24 

18 

1.0 

.03 

2 

.0 
.00 

66 

1.08 

89 

2.6 
.05 

4 

2.8 
.08 

7 

.4 
.01 

1 

59 
15 

F 
C 

7.2 
8.1 

123 

~~ 

~~ 

5.8 

.25 

20 

■■ 

.0 
.00 

61 

1.00 

81 

** 

2.3 

.06 

5 

■" 

61 
16 

F 
C 

7.3 
7.3 

122 

"- 

~ 

5.8 
.25' 
20 

~~ 

.0 
.00 

67 

1.10 

90 

~~ 

2.8 
.08 

7 

"~ 

64 
18 

F 
C 

7.4 
7.4 

119 

~" 

~~ 

5.5 

.24 

20 

"" 

.0 
.00 

59 

.97 

82 

"~ 

2.4 

.07 

6 

■• 

66 
19 

F 
C 

7.2 
7.8 

122 

— 

" 

6.0 

.26 

21 

"" 

.0 
.00 

64 

1.05 

86 

— 

2.8 
.08 

7 

"~ 

59 
15 

F 
C 

7.4 
7.8 

122 

8.8 

.44 

37 

5.4 

.44 

37 

6.4 

.28 

24 

1.0 

.03 

3 

.0 
.00 

65 

1.07 

90 

.0 
.00 

3.8 

.11 

9 

.4 

.01 

1 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

BUTTE 

CITY 

51. 
11. 

,8F 
OC 

7.3 
7.8 

129 

— 

~ 

6.9 
.30 
23 

~" 

.0 
.00 

56 

.92 

71 

~" 

4.1 

.12 

9 

~" 

49. 
9, 

OF 
,4C 

7.1 
7.7 

122 

~ 

~" 

5.3 

.23 
19 

~~ 

.0 
.00 

62 

1.02 

84 

"~ 

3.4 

.10 

8 

~~ 

53 
12 

F 
C 

7.0 
7.0 

145 

13 
.65 
45 

6.0 

.49 

34 

6.4 

.28 

19 

1.0 

.03 

2 

.0 
.00 

67 

1.10 

79 

7.2 

.15 

11 

4.5 
.13 

9 

1.0 

.02 

1 

60 
16 

F 
C 

7.1 
8.0 

122 

— 

— 

3.8 

.17 

14 

"" 

.0 
.00 

64 

1.05 

86 

~" 

1.8 
.05 

4 

"" 

64 
18 

F 
C 

7.4 
7.5 

120 

" 

~- 

6.0 

.26 

22 

~~ 

.0 
.00 

59 

.97 

81 

~~ 

1.9 

.05 

4 

"" 

57 
14 

F 
C 

7.0 
7.7 

122 

8.8 
.44 
37 

5.4 

.44 

37 

6.6 

.29 

24 

1.1 

.03 

3 

.0 
.00 

64 

1.05 

92 

.0 
.00 

3.0 
.08 

7 

.4 
.01 

1 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

HAMILTON  CITY 

51. 
11. 

,8F 
,0C 

7.3 
7.8 

129 

~* 

~~ 

6.9 

.30 

23 

"■ 

.0 
.00 

57 

.93 

72 

" 

3.8 
.11 

9 

"■ 

43. 

,7F 

7.3 





6.5 

— 

.0 

69 

— 

3.9 

— 

6. 

.5C 

7.6 

137 

.28 
20 

.00 

1.13 
82 

.11 
8 

50 
10 

F 
C 

7.1 
7.1 

138 

13 
.65 
46 

5.5 

.45 

32 

6.6 
.29 
21 

.8 

.02 

1 

.0 
.00 

70 

1.15 

82 

5.1 
.11 

8 

4.8 

.14 

10 

.6 

.01 

1 

52. 
11. 

,7F 
.5C 

7.3 

7.8 

116 

"" 

~~ 

5.8 

.25 

22 

"~ 

.0 
.00 

66 

1.08 

93 

~~ 

2.5 

.07 

6 

"~ 

61 
16 

F 
C 

7.3 
7.5 

113 

~ 

— 

4.7 

.20 

18 

" 

.0 
.00 

54 

.89 

79 

— 

2.4 

.07 

6 

"~ 

58. 
14, 

,1F 

.SC 

7.4 
7.7 

118 

8.6 

.43 

39 

4.5 

.37 

33 

6.4 

.28 

25 

1.0 

.03 

3 

.0 
.00 

63 

1.03 

94 

.0 
.00 

2.4 

.07 

6 

.2 

.00 

SACt<AMENT0  RIVER  AT 

bENU  1 

BRIDGE 

51. 
U, 

,8F 
.OC 

7.1 
7.6 

127 

— 

"~ 

6.2 

.27 

21 

~~ 

.0 
.00 

59 

.97 

76 

"~ 

5.2 

.15 

12 

2.2 

.04 

3 

43, 
6. 

.7F 
.5C 

7.3 

127 

10 
.50 
41 

5.1 
.42 
35 

6.0 
.26 
21 

1.0 
.03 

2 

.0 
.00 

61 

1.00 

83 

5.6 

.12 

10 

2.6 

.07 

6 

.7 
.01 

1 

47 

8 

F 
C 

7.9 
7.7 

121 

— 

" 

5.7 

.25 

21 

~~ 

.0 
.00 

63 

1.03 

85 

— 

3.2 

.09 

7 

.2 
.00 

50 
10 

F 
C 

7.3 
7.8 

114 

— 

" 

5.4 
.23 
20 

"" 

.0 
.00 

57 

.93 

82 

— 

2.6 

.07 

6 

~~ 

52 
U 

F 
C 

7.1 
7.3 

109 

— 

— 

5.1 
.22 
20 

" 

.0 
.00 

55 

.90 
83 

-" 

4.1 

.12 

11 

.2 

.00 

90     54 
62      0 


40E 
0.3 


52   15E 


96     44 
58      10 


7E 
0.4 


85     57 
72      2 


95E 

0.4 


86      44 
57      9 


7E 
0.4 


92     55 
71       3 


45E 

0.4 


85     40 
54      12 


89      46 
61       4 


6E 
0.4 


30E 
0.4 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  HATER 


DATE 
TIME 


SAMPLER 
LAB 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCM 


TURB 
SAR 


AO 

2785. 

,00 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

BEND 

BRIDGE 

CONTINUED 

09/27/71 
0710 

5050 
5050 

0.71 
11300 

9.9 
89 

52 
11 

F 
C 

7.2 

7.0 

117 

9.4 
.47 
41 

4.7 
.39 
34 

6.3 
.27 
23 

1.0 

.03 

3 

.0 
.00 

61 

1.00 

93 

.0 
.00 

2.0 

.06 

6 

.6 
.01 

1 

AO 

2925. 

00 

SACRAMENTO  SLOUGH  AT  SACRAMENTO 

RIVER 

10/14/70 

ins 

5050 
5050 

269 

10.6 
108 

62 
17 

F 
C 

7.8 
8.1 

1030 

-~ 

— 

98 

4.26 

41 

~~ 

.0 
.00 

332 

5.44 
53 

"~ 

166 

4.68 

45 

— 

11/19/70 
1130 

5050 
5050 

642 

10.5 
97 

53. 
12. 

.6F 
,0C 

8.0 
8.1 

1450 

-~ 

~" 

148 

6.44 

44 

~~ 

.0 
.00 

420 

6.88 

47 

"" 

271 

7.64 

53 

~~ 

02/23/71 
1200 

5050 
5050 

8.10 
944 

10.7 
96 

51 
U 

F 
C 

7.8 
8.1 

432 

■" 

— 

33 

1.44 

33 

"~ 

.0 
.00 

190 

3.11 

72 

— 

40 

1.13 

26 

"" 

03/24/71 
1140 

5050 
5050 

1.16 
786 

9.3 
91 

58 
14 

F 
C 

7.5 
8.0 

302 

~~ 

— 

22 

.96 

32 

"~ 

.0 
.00 

120 

1.97 

65 

— 

31 
.87 
29 

~" 

04/20/71 
1400 

5050 
5050 

1600 

8.9 
90 

61 
16 

F 
C 

7.6 
7.9 

359 

— 

~" 

25 

1.09 

30 

"~ 

.0 
.00 

132 
2.16 

60 

~" 

43 
1.21 

34 

— 

05/25/71 
1305 

5050 
5050 

1630 

3.4 
78 

54 
12 

F 
C 

7.3 
7.8 

344 

23 

1.15 

33 

15 

1.23 

36 

24 

1.04 

30 

1.1 

.03 
1 

.0 
.00 

144 

2.36 

68 

17 

.35 
10 

25 

.71 

21 

1.8 
.03 

1 

06/10/71 
1320 

5050 
5050 

0.55 
1250 

7.8 
88 

70. 
21. 

,7F 
,5C 

'  7.4 
7.6 

366 

— 

~~ 

20 

.87 

24 

"~ 

.0 
.00 

160 

2.62 

72 

— 

27 
.76 
21 

~" 

07/15/71 
1325 

5050 
5050 

6.71 
593 

6.6 
82 

81 
27 

F 
C 

7.4 
7.8 

489 

— 

~- 

36 

1.57 

32 

"~ 

.0 
.00 

211 

3.46 

71 

■" 

39 

1.10 

22 

~~ 

08/11/71 
1200 

5050 
5050 

7.50 
869 

6.6 
82 

81 
27 

F 
C 

7.3 

8.0 

475 

~~ 

~" 

36 

1.57 

33 

"~ 

.0 
.00 

218 

3.57 

75 

— 

39 

1.10 

23 

~~ 

09/28/71 
1215 

5050 
5050 

900 

8.1 
84 

63. 
17. 

,5F 
,5C 

7.6 
7.7 

519 

31 

1.55 

30 

23 

1.89 

36 

40 

1.74 

33 

1.4 

.04 

1 

.0 
.00 

217 

3.56 

68 

11 
.23 

4 

52 

1.47 

28 

.8 
.01 

AO 

2933. 

00 

RD108  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

10/14/70 
1245 

5050 
5050 

.0 

8.3 
89 

66 
19 

F 
C 

7.9 
7.8 

1250 

— 

~~ 

182 

7.92 

63 

"~ 

.0 
.00 

387 

6.34 

51 

~~ 

112 

3.16 

25 

"~ 

11/19/70 
1255 

5050 
5050 

•0 

6.5 
61 

55. 
13. 

4F 
OC 

7.8 
8.3 

789 

32 

1.60 

19 

32 

2.63 

31 

96 

4.18 

49 

1.4 
.04 

.0 
.00 

287 

4.70 

55 

106 

2.21 

26 

59 

1.66 

19 

2.2 

.04 

12/17/70 
1355 

5050 
5050 

13 

7.4 
67 

51. 
11. 

,8F 
OC 

7.4 
7.8 

896 

— 

"" 

101 
4.39 

49 

"" 

.0 
.00 

296 

4.85 

54 

■~ 

70 

1.97 

22 

~~ 

01/19/71 
1445 

5050 
5050 

5.0 

8.0 
76 

56. 
13. 

OF 
3C 

7.8 

1280 

45 

2.25 

17 

53 

4.36 

33 

150 

6.53 

50 

1.5 
.04 

.0 
.00 

366 

6.00 

45 

207 

4.31 

32 

110 

3.10 

23 

2.5 

.04 

02/23/71 
1405 

5050 
5050 

6.0 

11.2 
103 

53 
12 

F 
C 

8.4 
8.6 

1210 

~~ 

~" 

155 

6.74 

56 

~~ 

15 

.50 
4 

365 

5.98 

49 

"~ 

116 

3.27 

27 

~" 

03/24/71 
1400 

5050 
5050 

.0 

5.9 
58 

58 
14 

F 
C 

7.9 

8.0 

900 

36 

1.80 

20 

37 

3.04 

33 

100 

4.35 

47 

1.4 
.04 

.0 
.00 

289 

4.74 

50 

128 

2.66 

28 

70 

1.97 

21 

1.8 
.03 

04/20/71 
1520 

5050 
5050 

.0 

10.2 
102 

60 
16 

F 
C 

8.2 
8.5 

670 

— 

"~ 

70 

3.05 

46 

~~ 

5.0 

.17 

3 

203 

3.33 

50 

"~ 

53 

1.49 

22 

~" 

05/25/71 
1440 

5050 
5050 

10 

7.5 
84 

70 
21 

F 
C 

7.5 
7.7 

562 

25 

1.25 

22 

22 

1.81 

32 

59 

2.57 

45 

1.5 

.04 

1 

.0 
.00 

174 

2.85 

50 

81 

1.69 

30 

38 

1.07 

19 

3.6 
.06 

1 

06/10/71 
1530 

5050 
5050 

.0 

5.8 

7.5 
7.6 

642 

~ 

— 

60 

2.61 

41 

— 

.0 
.00 

192 

3.15 

49 

— 

50 

1.41 

22 

— 

07/15/71 
1545 

5050 
5050 

5.0 

6.7 
85 

82 
28 

F 
C 

7.3 
8.0 

601 

27 
1.35 

24 

1.97 

33 

61 

2.65 

44 

2.2 
.06 

1 

.0 
.00 

184 

3.02 

52 

79 

1.64 

28 

42 

1.18 

20 

.7 
.01 

08/11/71 
1400 

5050 
5050 

6.0 

6.4 
80 

81. 
27. 

5F 
5C 

7.3 
8.2 

622 

— 

" 

68 

2.96 

48 

"~ 

.0 
.00 

225 

3.69 

59 

~~ 

44 

1.24 

20 

~~ 

09/28/71 
1400 

5050 
5050 

6.5 

7.8 
82 

64 
18 

F 
C 

7.9 
7.7 

964 

36 

1.80 

18 

36 

2.96 

30 

119 

5.18 

52 

1.7 

.04 

.0 
.00 

330 

5.41 

53 

135 

2.81 

27 

72 

2.03 

20 

2.5 
.04 

AO 

2947. 

1>0 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

NEAR  KNIGHTS 

LANDING 

10/14/70 
1320 

5050 
5050 

4«48 
171 

13.3 

145 

68 
20 

F 
C 

8.3 
8.3 

578 

30 

1.50 

24 

24 

1.97 

32 

60 

2.61 

42 

2.8 

.07 

1 

.0 

221 

3.62 

59 

71 

1.48 

24 

34 

.96 

16 

2.6 

.04 

1 

11/19/70 
1220 

5050 
5050 

2.31 

.0 

10.9 
103 

55. 
13. 

.4F 
OC 

8.0 
8.2 

697 

32 

1.60 

ZZ 

27 

2.22 

30 

78 

3.39 

47 

3.1 

.08 
1 

.0 
.00 

245 

4.02 

54 

106 

2.21 

30 

42 

1.18 

16 

3.1 

.05 

1 

12/17/70 
1315 

5050 
5050 

6.86 
.0 

11.2 
97 

48. 
9. 

,2F 
OC 

8.0 
8.3 

853 

39 

1.95 

22 

32 

2.63 

29 

100 

4.35 

48 

3.3 
.08 

1 

.0 
.00 

260 

4.26 

47 

156 

3.25 

36 

56 

1.58 

17 

3.8 
.06 

1 

94 
54 


43     4E 
7    0.4 


195     119    49E 
178       1    1.0 


290     172    35E 
266       6    1.3 


423 
470 


738 
750 


566 
517 


212    45E 
24    2.9 


330   230E 
31    3.6 


241    80E 
5    2.8 


340     153     4E 
316      11    2.1 


372     165     7E 
327      15    2.1 


585     240    65E 
565      33    3.4 


338     173   130E 
333       8    2.0 


408     191    80E 
412      10    2.5 


515     229    70E 
518      16    2.9 
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0«TE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    DO 
LAB      0      SAT 
DE>»TH 


TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PM     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


B     F     TOS     TH    TURB 
SI02     SUM    NCH     SAR 


AO 

2947. 

10 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

NEAR  KNIGHTS 

LANDING 

CONTINUED 

0I/19/71 
1330 

5050 
5050 

7.99 

9.3 

83 

51. 

10. 

OF 
5C 

7,4 

534 

24 

1.20 

24 

16 

1.32 

27 

53 

2.31 

47 

3.1 
.08 

2 

.0 
.00 

139 

2.28 

45 

88 

1.83 

36 

34 

.96 

19 

3.2 

.05 

1 

02/?3/7I 
1325 

5050 
5050 

3.27 
278 

13.4 
121 

52 
11 

F 
C 

8.4 
8.5 

1240 

52 

2.59 

20 

44 

3.62 

28 

158 

6.87 

52 

2.4 
.06 

15 
.50 

4 

310 

5.08 

38 

239 

4.98 

37 

96 

2.71 

20 

2.2 

.04 

03/2'./71 
1300 

5050 
5050 

4.56 
165 

10.4 
104 

60 
16 

F 
C 

8.3 
8.3 

1300 

47 

2.35 

18 

44 

3.62 

27 

165 

7.18 

54 

2.7 
.07 

1 

.0 
.00 

315 

5.16 

38 

242 

5.04 

37 

115 

3.24 

24 

2.8 
.05 

04/20/71 
1500 

5050 
5050 

.0 

9.7 
99 

62 
17 

F 
C 

S.3 
8.2 

502 

30 

1.50 

30 

19 

1.56 

31 

44 

1.91 

38 

1.9 

.05 

1 

.0 
.00 

179 

2.93 

56 

62 

1.29 

25 

34 

.96 

18 

2.4 

.04 

1 

05/25/71 
1530 

5050 
5050 

4.95 
793 

8.5 
96 

70. 
21. 

7F 
5C 

7.8 
7.8 

576 

27 

1.35 

24 

16 

1.32 

24 

66 

2.87 

51 

1.8 
.05 

1 

.0 
.00 

191 

3.13 

53 

86 

1.79 

30 

32 

.90 
15 

2.8 

.05 

1 

06/10/71 
1440 

5050 
5050 

4.32 
.0 

12.7 
158 

81 
27 

F 
C 

8.4 
8.5 

589 

27 

1.35 

23 

21 

1.73 

29 

66 

2.87 

48 

1.5 
.04 

1 

2.0 
.07 

1 

190 

3.11 

53 

81 

1.69 

29 

33 

.93 

16 

3.3 

.05 
1 

07/15/71 
1**5 

5050 
5050 

4.51 
14 

15.7 
205 

86 
30 

F 
C 

8.4 
8.2 

661 

32 

1.60 

24 

25 

2.06 

31 

69 

3.00 

45 

1.2 
.03 

.0 
.00 

238 

3.90 

57 

88 

1.83 

27 

38 

1.07 

16 

.1 
.00 

08/11/71 
1320 

5050 
5050 

4.51 
327 

7.3 

92 

82 
28 

F 
C 

7.7 

8.8 

543 

31 

1.55 

27 

21 

1.73 

31 

54 
2.35 

42 

.6 
.02 

17 
.57 

10 

183 

3.00 

53 

59 

1.23 

22 

28 

.79 

14 

2.1 
.03 

1 

09/28/71 
1330 

5050 
5050 

4.53 
283 

9.8 
105 

66 
19 

F 
C 

7.9 
7.7 

529 

29 

1.45 

28 

20 

1.64 

31 

48 

2.09 

40 

1.9 
.05 

1 

.0 
.00 

206 

3.38 

62 

57 

1.19 

22 

29 

.82 

15 

1.7 
.03 

1 

AO 

2950. 

00 

R0787 

DRAINAGE  TO 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

10/14/70 
1340 

5050 
5050 

9.50 
.0 

.  8.1 
86 

65 
18 

F 
C 

7.8 
8.3 

758 

~~ 

~~ 

92 

4.00 

53 

~* 

.0 
.00 

400 

6.56 

87 

■" 

29 

.82 

11 

■" 

11/19/70 
1205 

5050 
5050 

9.10 
.0 

8.8 

83 

55. 
13. 

4F 
OC 

8.0 
8.3 

598 

27 

1.35 

20 

27 
2.22 

34 

69 

3.00 

45 

1.8 
.05 

1 

.0 
.00 

288 

4.72 

72 

57 

1.19 

18 

22 

.62 

9 

1.9 
.03 

12/17/70 
1255 

5050 
5050 

9.60 
.0 

9.0 
80 

50. 
10. 

OF 
OC 

7.5 
7.8 

707 

— 

"" 

54 

2.35 

33 

~~ 

.0 
.00 

317 

5.20 
74 

"*■ 

34 

.96 

14 

"• 

01/19/71 
1355 

5050 
5050 

9.60 
.0 

8.6 
79 

53. 
11. 

OF 
7C 

7.4 

527 

25 

1.25 

23 

25 

2.06 

37 

49 

2.13 

39 

2.5 

.06 

1 

.0 
.00 

251 

4.11 

75 

42 

.87 

16 

18 
.51 

9 

.8 
.01 

02/23/71 
1455 

5050 
5050 

9.45 
.0 

U.5 

108 

55 
13 

F 
C 

8.2 
8.5 

782 

— 

~ 

86 

3.74 

48 

~~ 

10 
.33 

4 

352 

5.77 

74 

~~ 

36 

1.02 

13 

"" 

03/24/71 
1245 

5050 
5050 

0.66 
.0 

9.6 
98 

62 
17 

F 
C 

8.1 

8.3 

812 

36 

1.80 

20 

38 

3.13 

35 

92 

4.00 

44 

2.2 

.06 

1 

.0 
.00 

383 

6.28 

72 

77 

1.60 
18 

32 

.90 
10 

.0 
.00 

04/20/71 

5050 

1.50 

9.7 

62 

F 

8.1 

— 

— 

94 

— 

6.0 

410 

— 

48 

— 

1445 

5050 

.0 

99 

17 

C 

8.4 

899 

4.09 
45 

.20 

2 

6.72 
75 

1.35 
15 

05/25/71 
1405 

5050 
5050 

1.15 
.0 

9.5 
110 

73 
23 

F 
C 

7.6 

8.3 

538 

29 

1.45 

25 

25 

2.06 

36 

49 

2.13 

37 

2.5 

.06 

1 

.0 
.00 

236 

3.87 

68 

56 

1.17 

20 

23 

.65 

11 

1.3 

.02 

06/10/71 
1440 

5050 
5050 

0.50 
.0 

6.4 
73 

72 
22 

F 
C 

7.4 
7.5 

509 

— 

— 

37 

1.61 

32 

~- 

.0 
.00 

238 

3.90 

77 

~" 

21 

.59 

12 

~" 

07/15/71 
1430 

5050 
5050 

0.50 
.0 

5.7 
71 

81 
27 

F 
C 

7.2 
8.4 

466 

30 

1.50 

30 

1.81 
36 

38 

1.65 

33 

2.0 
.05 

1 

4.0 

.13 

3 

240 

3.93 

78 

28 

.58 

11 

15 

.42 

8 

.0 
.00 

08/11/71 
1300 

5050 
5050 

0.50 
.0 

5.7 
69 

77. 
25. 

9F 
5C 

7.2 

8.0 

466 

— 

— 

37 

1.61 

35 

~ 

.0 
.00 

245 

4.02 

86 

"" 

15 

.42 

9 

~~ 

09/28/71 
1300 

5050 
5050 

9.50 
.0 

7.4 
78 

64 
18 

F 
C 

7.6 
7.6 

608 

28 

1.40 

22 

29 

2.38 

37 

60 

2.61 

41 

1.6 

.04 

1 

.0 
.00 

311 

5.10 

77 

45 

.94 

14 

20 

.56 

8 

.0 
.00 

AO 

2955. 

00 

RD787 

DRAINAGE  TO 

SACRAMENTO 

RIVER 

10/14/70 
1220 

5050 
5050 

.0 

5.0 
55 

68 
20 

F 
C 

7.4 
8.0 

795 

~" 

~~ 

62 

2.70 

34 

■■ 

.0 
.00 

361 

5.92 

74 

" 

47 

1.33 

17 

" 

11/19/70 
1240 

5050 
5050 

8.70 
.0 

9.7 
92 

55 
13 

4F 
OC 

7.8 
8.3 

586 

39 

1.95 

30 

33 

2.71 

42 

42 

1.83 

28 

.8 
.02 

.0 
.00 

283 

4.64 

71 

53 

1.10 

17 

27 

.76 

12 

1.4 
.02 

12/17/70 
1315 

5050 
5050 

8.55 
61 

9.0 
81 

51 
11 

8F 
OC 

7.5 
7.8 

670 

— 

" 

45 

1.96 

29 

"~ 

.0 
.00 

307 

5.03 

75 

"" 

33 

.93 
14 

•" 

01/19/71 
1420 

5050 
5050 

8.40 
.0 

8.0 
77 

57 
13 

OF 
9C 

7.4 

750 

44 

2.20 

28 

39 

3.21 

41 

56 

2.44 

31 

1.3 
.03 

.0 
.00 

303 

4.97 

63 

80 

1.67 

21 

43 

1.21 

15 

1.0 
.02 

02/23/71 
1430 

5050 
5050 

8.35 
57 

13.2 
123 

54 
12 

F 
C 

8.2 
8.4 

640 

— 

— 

68 

2.96 

35 

"" 

8.0 

.27 

3 

364 

5.97 

71 

~" 

48 

1.35 

16 

~~ 

1.70 


320 
290 

128 
12 

lOOOE 
2.1 

724 
761 

313 
32 

45E 

3.9 

805 
774 

300 
41 

120E 
4.2 

296 
282 

154 

7 

70E 
1.5 

334 
326 

151 
23 

65E 
2.5 

349 
329 

154 

5 

96E 
2.3 

392 
371 

182 
12 

30E 
Z.Z 

312 
303 

164 
15 

70E 
1.8 

307 
288 

156 
15 

50E 
1.7 

336 
348 


298 
286 


506 
467 


262 
258 


350 
337 


309 
336 


424 
414 


178    30E 
58    2.2 


165   280E 
40    1.7 


251    20E 


248    50E 
68    2.6 


316     175     5E 

302      18    1.6 


166     SC 
38    1.3 


188    25E 
66    1.9 


232    70 
1    1.2 


270   140E 
ZZ        1.5 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINEHAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 


SAMPLER 
LAB 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TOS  TH 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    SOA    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 
SAR 


AO 

2955. 

.00 

RC 

1787 

DRAINAGE  TO 

SACRAMENTO 

RIVER 

CONTINUED 

03/24/71 
1330 

5050 
5050 

0.90 
.0 

8.1 
81 

60 
16 

F 
C 

7.3 
7.5 

329 

22 

1.10 

31 

18 

1.48 

42 

21 

.91 

26 

.8 
.02 

1 

.0 
.00 

168 

2.75 

78 

21 

.44 

13 

11 

.31 

9 

.6 
.01 

04/20/71 
1550 

5050 
5050 

1.88 
.0 

8.0 
80 

60 
16 

F 
C 

7.3 
7.6 

307 

— 

— 

17 

.74 

24 

— 

.0 
.00 

159 

2.61 

85 

— 

8.3 
.23 

7 

— 

05/25/71 
1500 

5050 
5050 

0.36 
58 

7.9 
86 

70 
21 

F 
.  C 

7.4 
8.0 

569 

33 

1.65 

28 

27 

2.22 

37 

48 

2.09 

35 

1.7 

.04 

1 

.0 
.00 

225 

3.69 

61 

72 

1.50 

25 

26 

.79 

13 

3.0 
.05 

1 

06/10/71 
1555 

5050 
5050 

0.55 
.0 

6.9 
78 

72 

F 
C 

7.3 
7.5 

550 

~ 

— 

35 

1.52 

28 

"" 

.0 
.00 

235 

3.65 

70 

~~ 

27 

.76 

14 

— 

07/15/71 
1615 

5050 
5050 

9.80 
.0 

6.8 
86 

82 
28 

F 
C 

7.1 

8.0 

564 

35 

1.75 

29 

30 

2.47 

41 

40 

1.74 

29 

1.0 
.03 

1 

.0 
.00 

241 

3.95 

67 

57 

1.19 

20 

28 

.79 

13 

.3 

.00 

08/11/71 
1430 

5050 
5050 

9.20 
.0 

6.8 
86 

82 
28 

F 
C 

7.3 
7.9 

488 

— 

— 

37 

1.61 

33 

~~ 

.0 
.00 

235 

3.85 

79 

~~ 

26 

.73 

15 

~" 

09/28/71 
1430 

5050 
5050 

9.10 
.0 

6.3 
64 

61 
16 

F 
C 

7.8 
7.7 

711 

42 

2.10 

27 

39 

3.21 

42 

54 

2.35 

31 

1.1 
.03 

.0 
.00 

343 

5.62 

72 

60 

1.25 

16 

34 

.96 

12 

.2 

.00 

AO 

2965. 

00 

R070  DRAINAGE 

;  TO  SACRAMENTO  RIVER 

10/14/70 
1030 

5050 
5050 

.0 

5.3 
59 

69 
21 

F 
C 

7.4 
7.8 

872 

" 

— 

82 

3.57 

41 

~~ 

.0 
.00 

369 

6.05 

69 

— 

89 

2.51 

29 

"~ 

11/19/70 
1030 

5050 
5050 

.0 

10.5 
97 

53. 
12. 

,6F 
,0C 

7.0 
8.1 

271 

19 

.95 

26 

23 

1.89 

52 

16 
.78 
21 

.9 
.02 

1 

.0 
.00 

114 

1.87 

68 

13 

.27 

10 

20 

.56 

21 

1.6 

.03 

1 

12/17/70 
1120 

5050 
50SO 

31 

9.0 
78 

48. 
9. 

,2F 
,0C 

7.9 
7.8 

907 

~ 

" 

73 

3.16 

35 

"" 

.0 
.00 

354 

5.80 

64 

-~ 

100 

2.82 

31 

~ 

01/19/71 
1130 

5050 
5050 

3.85 
67 

8.5 
80 

55. 
12. 

OF 
,8C 

7.8 

976 

57 

2.84 

29 

50 

4.11 

41 

66 

2.96 

30 

.8 
.02 

.0 
.00 

362 

5.93 

59 

42 

.87 

9 

114 

3.21 

32 

3.9 
.06 

1 

02/23/71 
1115 

5050 
5050 

7.55 
.0 

10.6 
91 

48 
9 

F 
C 

8.2 
8.5 

702 

"" 

"" 

45 

1.96 

28 

"" 

6.0 

.20 

3 

236 

3.87 

55 

"— 

98 

2.76 

39 

"" 

03/24/71 
1010 

5050 
5050 

78 

9.0 
90 

60 
16 

F 
C 

8.0 
8.3 

710 

45 

2.25 

31 

34 

2.60 

36 

52 

2.26 

31 

1.2 
.03 

.0 
.00 

245 

4.02 

56 

30 

.62 

9 

89 

2.51 

35 

1.3 
.02 

04/20/71 
1050 

5050 
5050 

20 

8.2 
80 

58 
14 

F 
C 

7.9 
8.2 

739 

~~ 

""' 

53 

2.31 

31 

— 

.0 
.00 

256 

4.20 

57 

-~ 

98 

2.76 

37 

-~ 

05/25/71 
1230 

5050 
5050 

3.55 
17 

7.7 
87 

70. 
21. 

7F 
5C 

7.5 

8.0 

626 

33 

1.65 

27 

28 

2.30 

37 

51 

2.22 

36 

1.1 

.03 

.0 
.00 

226 

3.70 

59 

28 

.58 

9 

71 

2.00 

32 

2.2 

.04 
1 

06/10/71 
1120 

5050 
5050 

3.91 
17 

7.9 
90 

72 
22 

F 
C 

7.7 

8.0 

555 

~" 

~" 

39 

1.70 

31 

— 

.0 
.00 

222 

3.64 

66 

-" 

52 

1.47 

26 

" 

07/15/71 
1140 

5050 
5050 

3.60 
17 

7.9 
98 

81 
27 

F 
C 

7.7 
8.3 

462 

27 

1.35 

26 

20 

1.64 

34 

40 

1.74 

37 

1.2 

.03 

1 

.0 
.00 

201 

3.29 

71 

17 
.35 

8 

36 

1.02 

22 

.0 
.00 

08/11/71 
1000 

5050 
5050 

4.60 
17 

6.8 
84 

81 
27 

F 
C 

7.3 
8.3 

546 

■~ 

"" 

49 

2.13 

39 

"~ 

.0 
.00 

210 

3.44 

63 

" 

65 

1.83 

34 

— 

09/28/71 
1100 

5050 
5050 

2.98 
.0 

7.6 
79 

63. 
17. 

5F 
5C 

7.9 
7.7 

822 

46 

2.30 

27 

40 

3.29 

39 

67 

2.91 

34 

.9 
.02 

.0 
.00 

345 

5.65 

65 

30 
.62 

7 

86 

2.43 

28 

.1 

.00 

AO 

2967. 

00 

BUTTE  SLOUGH 

AT  OUTFALL  GATES 

10/14/70 
1000 

5050 
5050 

223 

6.6 
67 

62 
17 

F 
C 

7.0 

a.o 

196 

~ 

— 

11 

.48 
24 

" 

.0 
.00 

106 

1.74 

89 

— 

7.6 

.21 

11 

— 

11/19/70 
1000 

5050 
5050 

9.8^. 
.0 

9.0 
83 

53. 
12. 

6F 
OC 

7.0 
7.8 

180 

14 

.70 

36 

9.2 

.76 

39 

10 

.44 

23 

1.6 

.04 

2 

.0 
.00 

93 

1.52 

80 

6.7 

.18 

10 

5.9 

.17 

9 

1.0 

.02 

1 

12/17/70 
1050 

5050 
5050 

9.87 
.0 

7.5 
65 

48. 
9. 

2F 

OC 

6.6 
7.3 

153 

~~ 

~" 

8.8 

.38 

25 

~~ 

.0 
.00 

72 

1.16 

77 

"" 

4.1 
.12 

8 

~ 

01/19/71 
1045 

5050 
5050 

.0 

10.7 
97 

52. 
11. 

OF 
IC 

7.1 

204 

14 
.70 
34 

8.8 
.72 
35 

13 

.57 

28 

1.5 

.04 

2 

.0 
.00 

102 

1.67 

79 

7.1 
.15 

7 

10 

.28 

13 

l.I 

.02 

1 

AO 

2972. 

00 

BUTTE  SLOUGH 

NEAR  MERIDIAN 

02/23/71 
1050 

5050 
5050 

3.96 
594 

10.9 
94 

48 
9 

F 
C 

7.3 
7.9 

237 

~~ 

~" 

13 

.57 

24 

"" 

.0 
.00 

129 

2.11 

89 

— 

9.2 

.26 

U 

~" 

03/24/71 
0950 

5050 
5050 

2.62 
388 

8.8 
85 

57 
14 

F 
C 

7.1 
7.1 

178 

14 
.70 
40 

8.0 

.66 

37 

8.9 

.39 

ZZ 

.9 
.02 

1 

.0 
.00 

61 
1.33 

60 

4.8 

.10 

6 

8.0 

.23 

14 

.2 

.00 

04/20/71 
1030 

5050 
5050 

5.27 
908 

9.0 
88 

58 
14 

F 
C 

7.1 
7.5 

140 

~ 

~ 

5.5 

.24 

17 

" 

.0 
.00 

77 

1.26 

90 

~ 

3.9 

.11 

8 

~ 

177 
177 


336 

324 


336 
310 


159 
152 


477 
514 


428 
373 


127 
96 


127 
106 


95 
85 


129    80E 
9    0.8 


196    12E 
9    1.5 


210    HE 
14    1.2 


410     265    30E 
400      16    1.4 


104    30E 
49    0.7 


346    80E 
51    1.6 


251   105E 
52    1.4 


266    200    lOE 
326      13    1.6 


266     150     2E 
240      15    1.4 


462     279    40E 
440      3    1.7 


73    20E 
3    0.5 


71   120E 
13    0.7 


68   105E 
2    0.5 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIMF 


SAMPIER   6.M. 
LAB      0 

DEOTH 


TEMP    FIELD 

LAUORATORY 
PM     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER       NILLI6RANS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN  MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    F    TOS    TH   TURB 
CA    MG    NA     K    C03   HC03    S0<>    CL    N03       SI02    SUM    NCH     SAA 


AO   2972.00 


05/2S/71 
1035 


06/10/71 
lOlS 


07/15/71 
1050 


08/11/71 
0930 


09/28/71 
1025 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5.63    7.8 
9o3    89 


4.90    6.6 
737    75 


2.11    6.3 

2'»3    80 


2.85    6.4 
383    81 


2.26    8.7 
344    91 


72 
22 


72 
22 


BUTTE  SLOUGH  NEAR  MERIDIAN 


7.1 
7.6 


7.2 

7.4 


7.4 
7.9 


7.2 

8.0 


7.2 

7.4 


247 


16 

.80 

39 

9.1 

.75 

36 

11 

.48 

23 

1.1 
.03 

1 

.0 
.00 

102 

1.67 

81 

15 

.31 

15 

2.S 

.07 

3 

■~ 

"" 

11 

.48 

21 

"" 

.0 
.00 

136 

2.23 

97 

"" 

4.8 

.14 

6 

27 

1.35 

38 

16 

1.32 

37 

20 
.87 
24 

.8 
.02 

1 

.0 
.00 

186 

3.05 

86 

12 
.25 

7 

8.0 

.23 

6 

— 

~ 

19 

.83 

26 

~~ 

.0 
.00 

192 

3.15 

98 

-~ 

6.7 

.19 

6 

20 

1.00 

38 

12 
.99 
38 

13 

.57 

22 

1.5 

.04 

2 

.0 
.00 

139 

2.28 

93 

2.3 
.05 

2 

4.4 

.12 

5 

1.3 

.02 

1 


.3 

.00 


124 
106 


1S6 
122 


77    ♦€ 

6  e.s 


194     135    SE 
176     19    O.S 


99    ISE 
15    0.6 


*0   2976.00 


10/14/70 
0835 


11/19/70 
0910 


12/17/70 
1005 


01/19/71 
0930 


02/23/71 
0945 


03/24/71 
0840 


04/20/71 
0900 


05/25/71 
0940 


06/10/71 
0845 


07/15/71 
0940 


08/11/71 
0800 


09/28/71 
0925 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


7.06    8.2 
146    84 


8.13    9.6 
152    85 


1.16   11.1 
715    93 


3.93    9.0 
1250    85 


8.00-  10.6 
133    92 


8.80    8.2 
296    32 


8.38    9.3 
198    90 


1.07    8.0 
732    89 


8.89    7.8 
222         85 


0.30    7.1 
380    86 


1.13    6.6 
551    81 


9.25    9.1 
352    92 


COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 
617 


61 
16 


7.4 
7.5 


50. OF   8.0 
10. OC   8.0 


46. 4F   7.9 
8.0C   8.3 


55. OF   7.4 
12. 8C 


7.9 
8.3 


7.7 
8.0 


7.7 
7.8 


7.9 
7.9 


77. 9F   7.4 
25. 5C   8.0 


7.3 
8.3 


7.6 

8.2 


33     26     64 
1.65   2.14   2.78 
25     32 


748 


42 

37     31     84 

1.85  2.55   3.65 

23     31     45 


33    26 
1.65   2.14 


28 

1.40 

24 


25 

1.25 

25 

27 

1.35 

24 


28 

1.40 

24 


1.45 
27 

27 

1.35 

26 


20 

1.64 

28 


).4   1310   2.64   3.78 
19     27 


33    28 

819   1.65   2.30 

20     27 


31     28 
1.55   2.30 


82 
3.57 


63 

2.74 

47 

172 

7.48 

54 

102 

4.44 

53 


19  49 
1.56  2.13 

31  43 

20  60 
1.64  2.61 

29  46 


81 
3.52 


23    59 
1.89   2.57 


20  50 

1.64  2.18 

31  41 

23  44 

1.89  1.91 

36  37 


2.6 
.07 
1 

2.9 

.07 

1 

3.2 

.08 

1 

2.9 

.07 

1 

2.1 
.05 


2.2 

.06 

1 

1.8 

.05 

1 

1.3 

.03 

1 


.6 
.02 


235 

3.85 

58 


224 

3.67 

50 


82 

1.71 

26 


.0    273    125 

.00   4.47   2.60 

54    31 


118 

2.46 

33 


.0    189  91 

.00   3.10  1.89 

S3  32 

10    331  275 

.33   5.43  5.73 

2    38  40 


.0    236 

.00   3.87 

46 

.0    158 

.00   2.59 

50 

.0    185 

.00   3.03 

54 


202 
3.31 


213 

3.49 

61 

220 

3.61 

66 


.0    198 

.00   3.25 

63 


135 

2.81 

33 


82 

1.71 

31 

128 

2.66 

36 


1.46 
26 

55 

1.15 

21 

57 

1.19 

23 


37 

1.04 

16 

42 

1.18 

14 

42 

1.18 

16 

28 

.79 

14 

92 

2.59 

18 

60 

1.69 

20 

28 

.79 

15 

29 

.82 

15 

51 

1.44 

19 

25 

.71 

12 

26 

.73 

13 


1.9 
.03 


2.6 
.04 


4.6 

.07 

1 

2.8 

.05 

1 

4.8 

.08 

1 

3.2 

.05 

1 

1.7 

.03 

1 

2.7 

.04 

1 

2.7 

.04 

1 

2.8 

.05 

1 

1.2 
.02 


24   2.2 
.68   .04 


360 
362 

188 
3 

lOOE 
2.0 

387 
459 

218 

4 

45E 

2.5 

403 
419 

190 

6 

150e 
2.6 

341 
329 

152 
3 

S50E 
2.2 

780 
818 

322 
33 

60E 
4.2 

507 
480 

200 

4 

360E 
3.2 

305 
285 

141 
11 

140E 
l.B 

331 
313 

150 

2 

13E 
2.1 

430 
422 

193 
27 

70E 
2.S 

241 
314 

164 
10 

2SE 
2.0 

294 
290 

156 
26 

60E 
1.7 

301 
276 

161 

1 

4E 
I. 5 

04/12/71 
15<.5 


AO   3220.01 


5050 
5050 


9.6 
500    99 


AO   3460.00 


THOMES  CREEK  AT  RICHFIELD 


7.8 
7.9 


22 

182   1.10 


7.0 

.58 

32 


3.0 
.13 


RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


1.3 
.03 


92 

1.51 

84 


12 
.25 

14 


1.2    .0 
.03   .00 
2 


110 
92 


84    90E 
9    0.1 


05/1P/71 
0745 


5050 
5050 


10.0 
4.4   100 


59. 9F   8.0  52     28     17 

15. 5C   8.4    509   2.59   2.30    .74 

46     41     13 


.6 
.02 


4.0    265 

.13   4.34 

2     78 


7.4 
.21 


.0 
.00 


294     246     IE 
283     21    O.S 


10/07/70 
1415 


AO   3520.50 


5050 
5050 


11.1 
115   110 


59. OF 
15. OC 


COTTONWOOD  CREEK  AT  COTTONWOOD 
146 


7.4 
7.5 


6.1 

.27 

18 


.0     82 

.00   1.34 

92 


3.7 
.10 

7 


11/12/70 
1445 


12/10/70 
0945 


Ol/n/71 
1320 


02/08/71 
1415 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


10.6 
558   100 


11.6 
2780    93 


13.3 
1130   101 


11.8 
1160   104 


55. 4F   7.8 
13. OC   8.3 


42. 8F   7.3 
6.0C   7.7 


306 


39. 2F 
4.0C 


7.6 
8.2 


29 
1.45 


24 
1.20 


13 

1.07 
34 


11 

.90 
37 


14 

.61 

19 

7.0 

.30 

15 

7.8 

.34 

14 

7.2 
.31 


1.1 

.03 

1 


27 

.56 

18 


118 

1.93 

63 

98 

1.61 

79 


117     18 

1.92    .37 

77     15 

122 

2.00 


18 

.51 

17 

5.0 

.14 

7 

6.3 
.18 


6.7 

.19 

8 


2.8 

.05 

2 


.5 
.01 


164 
163 


126    SC 

30   O.S 


143     106    40E 
126      9    0.3 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H. 
LAB      0 

DEPTH 


00 
SAT 


TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUREACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  8  F  TOS  TH 
CA     MO     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 
SAR 


AO   3520.50 


03/09/71 
1030 


04/18/71 
1450 


05/24/71 
0920 


06/09/71 
0910 


07/14/71 
0920 


08/10/71 
0755 


09/27/71 
0755 


11/12/70 
1400 


01/18/71 
1530 


03/09/71 

0950 


05/24/71 
1045 


07/14/71 
0955 


09/27/71 
0925 


11/12/70 
1315 


01/13/71 
1445 


03/09/71 
1100 


05/24/71 
0835 


07/14/71 
0820 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


12.8 
498   112 


10.3 
936   110 


10.0 
480   107 


9.6 
418   105 


9.8 
148   115 


6.5 
68    75 


9.0 
92    89 


COTTONWOOD  CREEK  AT  COTTONWOOD 
252 


8.0 
8.2 


AO   3540.00 


10.8 
300    99 


11.4 
5030   103 


12.1 
230   100 


10.1 
220   110 


8.6 
55   100 


8.8 
16    90 


AO   3595.00 


2.96   10.7 
117   101 


3.30   13.4 
370   101 


2.66   12.1 
102   103 


2.82   10.6 
164   110 


2.00    9.5 
27   108 


.3F 
.5C 


7.8 
7.7 


7.4 
8.0 


7.4 
7.6 


7.4 
7.6 


7.0 
7.4 


7.1 
7.5 


8.1 
8.3 


7.6 
8.0 


7.8 
8.1 


7.9 
8.2 


7.6 
7.7 


7.2 
7.6 


8.2 

8.3 


7.6 
8.1 


8.0 
8.6 


7.7 
8.1 


7.8 

8.0 


232 


8.6 

.37 

15 

.0 
.00 

130 

2.13 

85 

7.9 

.22 

9 

~~ 

"~ 

6.4 

.28 

12 

— 

.0 
.00 

123 

2.02 

87 

— 

5.2 

.15 

6 

~" 

~ 

-~ 

7.0 

.30 

14 

— 

.0 
.00 

109 

1.79 

84 

— 

5.0 
.14 

7 

~~ 

~~ 

~~ 

7.5 

.33 

16 

~~ 

.0 
.00 

113 

1.85 

87 

•■ 

5.3 
.15 

7 

"" 

~~ 

~~ 

7.6 

.33 

13 

~" 

.0 
.00 

131 

2.15 

86 

~~ 

6.7 
.19 

8 

~~ 

"~ 

"" 

7.6 

.33 

14 

"" 

.0 
.00 

128 

2.10 

91 

"* 

6.6 
.19 

8 

~" 

"~ 

~~ 

7.5 

.33 

18 

— 

.0 
.00 

97 

1.59 

87 

~~ 

4.1 
.12 

7 

"~ 

EK  BELOW  NORTH  FORK  COTTONWOOD  CREEK 

26 

1.30 

43 

15 

1.23 

40 

11 

.48 
16 

1.6 
.04 

1 

.0 
.00 

123 

2.02 
68 

26 

.54 

18 

12 

.34 

12 

3.0 

.05 

2 

" 

— 

3.0 

.13 

8 

— 

.0 
.00 

83 

1.36 

89 

— 

1.5 

.04 
3 

*~ 

— 

— 

6.0 

.26 

12 

— 

.0 
.00 

112 

1.84 

86 

— 

5.1 

.14 

7 

"" 

20 

1.00 

45 

12 
.99 

44 

5.3 

.23 

10 

.9 
.02 

1 

.0 
.00 

115 

1.88 

86 

9.6 

.20 

9 

3.4 
.10 

5 

.0 
.00 

— 

— 

7.2 

.31 

12 

— 

.0 
.00 

145 

2.38 

90 

~~ 

7.3 

.21 

8 

~" 

— 

— 

10 

.44 

14 

*"" 

.0 
.00 

170 

2.79 

87 

"~ 

15 

.42 

13 

"■" 

EK  SOUTH  FORK  NEAf 

1  COTTONWOOD 

35 
1.75 

54 

8.4 
.69 
21 

18 

.78 

24 

1.1 

.03 

1 

.0 
.00 

120 

1.97 

61 

20 

.42 

13 

30 

.85 

26 

.0 
.00 

~~ 

— 

8.2 

.36 

15 

"~ 

.0 
.00 

112 

1.84 
76 

~" 

9.2 

.26 

11 

"~ 

34 

1.70 
53 

12 

.99 
31 

11 

.48 
15 

.8 
.02 

1 

22 

.73 

23 

104 

1.70 

53 

21 

.44 

14 

11 

.31 

10 

.0 
.00 

"" 

"* 

7.5 
.33 

16 

~~ 

.0 
.00 

101 

1.66 

81 

■■ 

7.0 

.20 

10 

■~ 

~ 

~ 

10 

.44 

16 

— 

.0 
.00 

128 

2.10 

76 

— 

14 

.39 

14 

— 

162     128    70E 
155      26    0.4 


108     100     IE 
108       6    0.2 


184     122    25E 
172      24    0.7 


154     135     4E 
163      13    0.4 


AO   4321.01 


05/18/71 
1350 


06/08/71 
1155 


07/09/71 
1240 


08/09/71 
1040 


09/24/71 
1225 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


11.2 
520   114 


10.0 
2Jfi       110 


9.6 
190   118 


10.5 
130   135 


12.3 

106   145 


DEER  CREEK  AT  HWY  99E  NEAR  VINA 

,7F   7.2 
,5C   7.7 


7.4 
7.5 


7.7 

7.8 


8.1 
7.8 


8.4 
8.2 


201 


3.7 

4.8 

4.3 

.7 

.0 

45 

.0 

.0 

.0 

.18 

.39 

.19 

.02 

.00 

.74 

.00 

.00 

.00 

23 

50 

24 

3 

100 

~" 

~~ 

5.7 
.25 
27 

"" 

.0 
.00 

53 
.87 
93 

*~ 

1.0 

.03 

3 

■■" 

~" 

*" 

7.2 

.31 

22 

"" 

.0 
.00 

82 

1.34 

94 

"~ 

1.7 

.05 
4 

"" 

~ 

" 

9.0 

.39 

19 

— 

.0 
.00 

123 

2.02 

97 

"" 

4.6 

.13 

6 

~~ 

14 

11 

12 

2.1 

.0 

118 

.0 

4.8 

.0 

.70 

.90 

.52 

.05 

.00 

1.93 

.00 

.14 

.00 

32 

41 

24 

2 

93 

7 

63      29     OE 
36       9    0.3 


140      80     IE 
102      17    0.6 


AO   4420. SO 


11/10/70 
1400 


01/12/71 
1140 


5050 
5050 


5050 
5050 


11.2 
463   101 


13.4 
291   106 


MILL  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  LOS  MOLINOS 

.8F   7.1 

•OC   7.3    130 


7.5 
7.8 


143 


8.4 
.37 


28 


10 

.44 


.0 

32 

.00 

.52 

40 

.0 

49 

.00 

.80 

56 

11 

.31 

24 

14 

.39 

27 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE    SAMPLER   6.H.    00  TEMP   FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

flEPTH  PH    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B    F    TOS    TH   TURB 

CA  MG  NA  K    C03   HC03  S0<»    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

AO   «<>?0.50  MILL  CkFEK  NEAR  MOUTH  NEAR  LOS  MOLINOS  CONTINUED 

03/10/71   5050          11.6  50   F   7.6          --  --  13  --    .0     53  —     15   —     .50    --            47    2E 

1400     5050      178   102  10   C   7.8    163  .57  .00    .87  .42 

35  53  26 

05/18/71   5050          11.0  59. 9F   7.3         7.1  2.6  6.6  1.3    .0     32  9,7    5.1    .0    .20    --     79     28     IE 

1420     5050      449   110  15. 5C   7.5     98    .35  .21  .29  .03   .00    .52  .20    .14   .00          —      48       2    0.5 

40  24  33  3         60  23     16 

07/09/71   5050           9.8  70   F   7.7          —  —  7.8  —    .0     33  —    7.0   —     .20    ~            36    3E 

1305     5050      312   109  21   C   7.7    119  .34  .00    .54  .20 

29  45  17 

09/24/71   5050           11.7  68   F   7.4           14  8.3  14  2.9    .0     82  12     16    .0    .40    —     150      69     IE 

1250     5050      115   128  20   C   7.8    218    .70  .68  .61  .07   .00   1.34  .25    .45   .00         —     108       2   0.7 

34  33  30  3         66  12    22 

AO   4520.50  ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  RED  BLUFF 

10/08/70   5050           10.2  54. 5F   7.4           22  4.9  16  4.1    .0     82  10     22    .0    .60    —     155      75    30E 

0915     5050       43    95  12. 5C   8.0    220   1. 10  .40  .70  .10   .00   1.34  .21    .62   .00          —     120       8    0.8 

48  17  30  4          62  10     29 

02/08/71   5050          12.5  46   F   7.3          12  5.8  6.8  .8    .0     73  .8    5.4    .0    .00    —     89     54    2E 

1230     5050      121   105  8   C   8.2    137    .60  .48  .30  .02   .00   1.20  .02    .15   .00         —     67      6    0.4 

43  34  21  1          88  1     11 

AO   5103.00  FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

10/07/70   5050          10.0  59. 4F   7.3    86    8.8  3.2  3.6  —    .0    45  1.3     .3  —     .00    .1      64     35 

0900     5050     5530    99  15. 2C   7.8    82    .44  .26  .16  .00    .74  .03    .01              —     39      2    0.3 

54  32  20  90  4      1 

10/20/70   5050     3.97   10.3  58   F   7.3    80     —  —  —  —   —    --  —    —   —     ~   ~                  6£ 

1100     5050     5500   100  14   C          84  ~ 

11/05/70   5050          10.6  56. OF   7.3    88    8.8  3.4  3.0  —    .0    46  3.1    1.3   —     .00    .0     54     36 

1020     5050     6200   101  13. 3C   7.6    84    .44  .28  .13  .00    .75  .06    .04              —     42      2    0.2 

2  52  33  15  89  7     5 

11/17/70   5050     4.47   11.1  Su.OF   7.2     85     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    "•-                   TE 

1315     5050     6220   103  12. 2C          84 

12/09/70   5050           10.6  50. 4F   7.3     96    8.1  3.6  3.8  —    .0     41  3.6    2.9   —     .10    .0      65      35 

1010     5050    14800    94  10.20   7.4     88    .40  .30  .17  .00    .67  .07    .08               —      42       2    0.3 

2  45  34  19  76  8      9 

12/21/70   5050     2.90   11.2  47   F   7.3     89     --  —  —  --    --     —  --     --   —      —    —                  ISE 

1040     5050    11500    95  8   C         88 

03/17/71   5050     0.44   11.9  49   F   7.3     88     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    ~                  2SC 

0830     5050    13800   104  9   C          85 

04/21/71   5050     8.68   11.0  52. OF   7.4     85     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    •—                  !•€ 

0930     5050    13860   100  U.IC          81  — 

05/19/71   5050     6.43    9.4  59. OF   7,5     80     —  —  —  —    ~     —  --     —   ~      --    ~                  lOE 

0715     5050     9240    93  15. OC          80 

06/16/71   5050     7.01    8.3  78   F   7.6     84     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    —                  2SC 

1040     5050    10520   101  26   C         74 

07/21/71   5050     5.17    8.5  75   F   7.3     70     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    —                  ItC 

1220     5050     7289   100  24   C          74  ~ 

08/18/71   5050     6,75    9,0  70   F   7,3     75     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    ~                   7E 

1200     5050    10050   100  21   C         77 

09/15/71   5050     7,92    9.4  64   F   7,3     75     —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    —                  !•£ 

1140     5050    12320    98  18   C          78 

AO   5111,01  FEATHER  RIVER  BELOW  STAR  BEND 

10/13/70   5403  58   F   7,3           --  —  —  —    —     —  —     —   ~      ~    ~                   «£ 

0910     5050  14   C          82 

10/24/70   5403  50. OF   7.2           --  —  —  —    —     —  --     —   —      —    —                   5C 

0910     5050  10. OC          88 

11/10/70   5403  51   F   7.1           —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    ~                  !•£ 

0915     5050  11   C          85  ~ 

11/24/70   5403  46. OF   7.1           —  —  —  —    —     —  —     —   —      —    ~                   SC 

0900     5050  7.8C          86 

12/08/70   5403  44. OF   7.0           --  —  --  --    —     —  —     —   —      —    —                  3S€ 

0930     5050  6.7C          83 

12/22/70   5403  3H.0F   7.0           —  —  —  —    —     —  —     —   ~      —    ~                  15C 

0910     5050  3.3C          89  ~ 
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TABLE  D-2  CCONTINUEO) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.M.    DO  TEMP  FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      Q  SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TH    TUHB 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02     SUM    NCH     SAR 

AO   5120.00  FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND 

10/07/70   5050     5.97  10.3  57. 6F  7.3     87     --     --     --    —    --     —     —     —   --      —    —                    7E 

0815     5050     4857  100  l-t.ZC  83 

10/20/70   5050     6.03  10.5  56   F  7.2     80     —     --     —    --    —     —     —     —   —      —    —                    6E 

0950     5050     5067  100  13   C  85 

11/04/70   5050     6.18  10.7  54. 8F  7.3     89     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                    7E 

1630     5050     5432  100  12..7C  84 
2 

11/17/70   5050     6.44  11.0  52. OF  7.2     85     --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                    8E 

1120     5050     5959  100  11. IC  83 

12/08/70   5050     0.40  11.1  51. OF  7.3     90     —     —     —    --    --     —     —     —   —      —    —                   40E 

1415     5050    12680  99  10. 5C  84 

2 

12/21/70   5050     9.16  11.7  46   F  7.3     90     --     —     --    --    --     —     —     —   --      —    —                  15E 

1130     5050    10690  98  8   C  88 

01/06/71   5050     9.14  12.6  43. 5F  7.3     95     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                    7E 

1020     5050    10710  102  6.4C  87 
2 

AO   5125.00  FEATHER  RIVER  AT  SHANGHAI  BEND 

10/27/70   5213     6.15  53. OF  7.3  --     --     --    --    —     —     --     —   —      --    --                   8E 

0825     5050     5309  11. 7C  93 

11/10/70   5213     6.75  11.0  56   F  7.7           ~     --     ~    —    --     --     --     --   --      --    --                  15E 

0725     5050     6385  105  13   C  91 

11/24/70   5213     6.28  12.0  53. OF  7.4           --     --     --    --    —     —     —     —   —      —    —                   8E 

0845     5050     5787  110  11. 7C  92                                                             ~ 

12/08/70   5213     0.32  11.0  50. OF  7.5           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  15E 

0820     5050    12530  97  10. OC  90 

AO   5134.01  FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA  CITY 

10/27/70   5212     1.23  54. OF  7.9  —     —     —    —    --     —     —     —   —      —    —                   8E 

1315     5050  12. 2C  95 

11/10/70   5212  9.8  57. OF  7.6           —     —     —    —    --     --     —     —   —      —    —                    7E 

1115     5050  95  13. 9C  91                                                          ' 

11/24/70   5212     1.23  10.5  53. 2F  7.8           —     --     —    —    --     —     —     —   --      —    --                   9E 

0930     5050  97  11. 8C  96 

12/08/70   5212  9.9  50. 7F  7.6           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   lOE 

1315     5050  88  10. 4C  90 

12/22/70   5212  10.2  45. 3F  7.9           --     ~     —    --    --     —     --     --   --      —    --                  25E 

1240     5050  85  7.4C  91 

AO   5136.01  FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION 

10/27/70   5212     9.00  10.7  54. OF  7.9           --     ~     --    —    --     —     —     —   —      --    --                    6E 

1345     5050  99  12. 2C  91 

11/10/70   5212     9.50  10.1  56. 5F  7.8           --     ~     ~    ~    --     --     —     --   --      —    —                   7E 

1145     5050  97  13. 6C  88 

11/24/70   5212     9.50  10.7  52. 9F  7.9           --     --     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   2E 

1005     5050  98  11.6C  110 

12/08/70   5212  11.0  50. 5F  7.7           --     --     ~    —    —     —     —     —   —      —    —                   15E 

1345     5050  98  10. 3C  90 

12/22/70   5212  11.3  45. IF  fl.O           ~     --     —    ~    —     —     —     --   —      --    --                  15E 

1220     5050  94  7.3C  91 

AO   516S.00  FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 

10/07/70   5050     6.42  9.8  57. 5F  7.3     88    8.1    3.4    2.8    --    .0     45    1.2     .7   —     .00    .1      59      34 

0645     5050     3034  95  14. 2C  7.7     82    .40    .28    .12        .00    .74    .02    .02                --      38       3    0.2 

49     34     15  90  2      2 

10/20/70   5050     6.42  10.1  57   F  7.3     83     --     —     —    --    —     —     —     —   —      —    —                    5E 

0840     5050     3054  97  14   C  93 

11/05/70   5050     6.49  10.3  55. 8F  7.3     91    8.9    3.4    3.2    —    .0     49    2.6    1.4   --     .10    .0      50      36 

0830     5050     3199  98  13. 2C  7.5     86    .44    .28    .14        .00    .80    .05    .04                —      44       4    0.2 

4.5  51     33     16  93  6      5 

11/17/70   5050     6.41  10.6  56. OF  7.4     92     --     —     —    ~    ~     —     —     —   —      —    —                    *E 

1020     5050     3034  101  13. 3C  89 
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TABLE  0-2  CCONTINUEO) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  MATER 

OATE     SAMPtEW  C.H.    DO    TEHP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB  0     SAT         LABORATORY    MINERAL  CONSTITUEi^TS  IN   MILLIEOlilVALENTS  PER  LITER 

nEPTH  PM    EC                            PERCENT  RfACTANCE  VALUE     B    F     TOS     TM    TURB 

CA     N6     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SIW*^    SUM    NCH     SAR 

«0  S165.00         FEATHER  RIVER  NEAR  GRIOLEY                          CONTINUED 

IZ/O/TO   5050  8.16   11.5   50. 4F   7.3     96    9.0    3.5    3.6    —    .0     49     .6    1. 8   —     .00    .0      55      37 

On<>0     5050  7208   102    10. 2C   7.5    88    .<>5    .29    .16       .00    .80    .01    .05              —     43      3    0.3 

51     33     18  91      1      6 

12/21/70   5050  7.32   11.8   46   F   7.4     89     --     --     --    --    --     —     —     —   —      —    —                   AC 

1230     5050  5214    99     8   C          88                                                              — 

05/18/71   5050  8.03    7.4   64   F   7.4     78     --     —     —    —    —     —     —     --   — 

1700  7090    77    18   C 

AO  5191.00         FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 

05/20/71   5050  0.59    8.3   62   F   7.3     76    --    —    —    —    —    —    —    —   — 

0725  342    85    17   C 

AO  5660.00          JACK  SLOUGH  AT  MARYSVILLE 

10/13/70   5401  58   F   7.2           --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~                  HE 

0935  5050  14   C          87                                                              ~ 

10/27/70   5401  1      60. OF   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  3»C 

1115    5050  15. 5C        126 

11/10/70   5401  5a   F   6.7          —    —    —    —    —    —    —    —   —     —    —                 2SE 

0907     5050  14   C         134 

12/08/70   5401  52. OF   6.5           —     —     —    —    ~     —     —     —   —      —    ~                  39€ 

0936  5050  ll.lC          99                                                              ~ 

12/22/70   5401  43. OF   6.7          —    —    —    —   —    —    —    —  —     ~   —                 35E 

1045     5050  6.1C          90 

AO  5710.01          NORTH  HONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY  70 

10/27/70   5401  60. OF   7.3           --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   7E 

1042    5050  15. 5C        224 

11/10/70   5401  59   F   7.0           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~                   7C 

0836     5050  50         15   C         186 

12/08/70   5401  53. OF   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  ISE 

0907     5050  11. 7C        125                                                          ~ 

12/22/70   5401  48. OF   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  3»t 

0839     5050  8.9C          96 

AO  6120.00          YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 

10/01/70   5050  10.2   60. 9F   7.3     80     —     —     ~    —    —     —     —     —   — 

1000  103    16. OC 

10/27/70   5213  49. OF   7.3           --     —     —    —    —     —     —     --   —      —    —                   *€ 

0«45     5050  9.4C          80 

11/04/70   5050  10.5   50. 5F   7.2     76     —     —     --    —    —     —     —     —   — 

1040  93    10. 3C 

11/10/70   5213  12.0   49   F   7.3           —     —     —    —    —     —     —     ~   —      —    —                  I»C 

0800     5050  105     9   C          72                                                              ~ 

11/24/70   5213  12.0   47. OF   7.1           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   X 

0955     5050  102     B.3C          75 

12/0'./70   5050  11.7   49   F   7.3     62     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1200  102     9   C 

12/08/70   5213  49. OF                —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  35C 

0850     5050  9.4C          69                                                              ~ 

01/07/71   5050  13.0   45. 5F   7.3     84     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1450  108     7.5C 

02/02/71   5050  12.6   44. OF   7.2     84     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

0935  103     6.7C 

03/02/71   5050  13.5   47. 5F   7.3     83     --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1400  115     «.6C 

04/05/71   5050  10.8   56   F   7.3     75     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1400  105    14   C 

05/04/71   5050  11.2   54. OF   7.3    78    —    ~    --    "    --    --     —     "   " 

1230  1560   104    12. 2C 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER  G.H.    00  TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB  Q      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TURB 

CA     H6     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02     SUM    NCH     SAR 

AO  6120.00  YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE                              CONTINUED 

05/04/71   5050  11.2  54   F   7.3     78    8.1    3.1    2.3    —    .0     41     —     .8   —      —    —             33     IE 

1230     5050  1560   104  12   C   7.8     78    .40    .25    .10        .00    .67          .02               —              1    0.2 

51     32     13  86            3 

05/20/71   5050  9.0  67   F   7.0     76     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

0630  97  19   C                                                                         ~ 

07/09/71   5050  10.6  58   F   7.2     58     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

0845  103  14   C 

08/04/71   5050  9.5  72   F   7.3     62     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1330  108  22   C 

09/01/71   5050  9.8  65   F   7.4     65     —     —     —    —    —     —     --     --   — 

1230  104  18   C                                                                         — 

AO  6150.00  YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE 

10/13/70   5402  14.4  60. 8F   7.4          --    --    --    —    —    —    —    —   --     —    —                  2E 

1030     5050  2100   145  16. OC         75 

10/27/70   5402  52. OF   7.5  —    —    —    —    —    —    —    —   —     —    —                  X 

1045     5050  2360  11. IC          79                                                              ~ 

11/10/70   5402  14.0  50   F   7.4           —     —     --    --    --     --     —     —   —      —    --                  lOE 

1040     5050  3240   124  10   C         72 

11/24/70   5402  14.0  49. OF   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   X 

1140    5050  2800   122  9.4C         72 

12/08/70   5402  12.0  50. OF   7.3           —     —     —    —    —     —     --     —   —      —    —                  45C 

1105     5050  4130   106  10. OC          69 

12/22/70   5402  16.2  52. OF   7.4           --     —     —    —    --     --     —     —   —      —    —                  |«E 

1045     5050  4320   147  ll.lC          80 

AO  6512.01  BEAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO 

10/20/70   5050  9.1  58   F   7.3    135    —    —    —   —   —    —    —    —   —     —   —                 156 

0730     5050  89  14   C        136 

11/17/70   5050  10.4  53. SF   7.4    160     —     —     —    —    —     —     --     —   —      —    —                  30E 

0920     5050  40    96  11.9C         158 

12/08/70   5050  7.7  53. 8F   7.1    128     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  2SC 

1510    5050  71  12. IC        118 

0.5 

12/21/70   5050  11.5  47   F   7.3     94     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  35C 

1330     5050  98  8   C          94 

01/06/71   5050  12.7  37. OF   7.3    144    —    —    —    —    —    —    —    —   —     —    —                 20E 

0755     5050  93  2.8C         129 
0.5 

AO  6535.01  BEAR  RIVER  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  KHEATLAND 

12/08/70   5405  8.50   11.0  52. OF   7.0           --     —     —    —    —     --     --     —   —      —    —                  35E 

1330     5050  100  11. IC          75 

12/22/70   5405  8.30   11.0  50. OF   7.3          —    —    —    —    —    —    —     —   —     —    —                 SOE 

1330     5050  97  10. OC          70 

AO  6550.00  BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 

10/01/70   5050  4.51    9.0  65   F   7.5    175     16    8.5    5.9    --    .0     79     --    6.2   --      —    —             75     2E 

0745     5050  95  18   C   7.9    177    .80    .70    .26        .00   1.29          .17               —             11    0.3 

45     40     15  73           10 

10/27/70   5405  62. OF  —     —     --    --    --     —     —     --   --      —    —                  lOE 

1330     5050  16. 7C  189                                        ^                      ~ 

11/04/70   5050  9.5  59   F   7.3    130     —    —    —   —   —    —    —    —   — 

0940  94  15   C 

12/04/70   5050  5.35   12.0  53   F   7.3    86    8.0    3.4    2.8    —    .0     36    —    4.3   —     —    —            34  220E 

1320     5050  110  12   C   7.5     88    .40    .28    .12        .00    .59          .12               —              5    0.2 

45     32     14  67           14 

12/08/70   5405  8.25  52. OF   7,0          —    —    —    —    —    —    —    —   —     —   —                 35E 

1300     5050  1670  11. IC          75                                                              ~ 

12/22/70   5405  8.13   11.0  50. OF   7.2           --     —     —    --    —     —     —     --   —      —    —                  20E 

1300     5050  1570    97  10. OC          71 

01/07/71   5050  12.4  46. 5F   7.3     81     —     —     —    —    —     —     --     —   -- 

1340  304   105  H.OC 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLEhi   CM.    00     TEMP    FIELD  MILLIGHAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIMF      LAB      Q      -.AT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUE-^TS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

OE^-TH               PM    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    F     TOS    TH    T0B8 

CA           M6  NA           K         C03      MC03         SO*        CL         N03                  SI02           SUM        NCH           SAR 

•    •»••••••••••••••••*••♦•••  ^^ 

AO   6S50.00          BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND  CONTINUED 

02/0P/71   5050           12.*   *6   F   7.2     80     —     —  --    "    --     —     —     —   — 
0830              852   104     8   C 

01/02/71   5050           13.1   51   F   7.9     86     ~     --  ~    —    —     —     —     "   " 
1500              138   117    11   C 

04/05/71   5050     7.38   10.5   61. 5F   7.5     72    8.5    2.1  2.8    —    .0     32    —    3.*   —     —    —            30    25E 

1520     5050     1030   107    16. 4C   7.4     72    .42    .17  .12        .00    .52          .10               —              4    0.2 

58     24  17               72           14 

05/04/71   5050     6.31   10.4   58. 5F   7.3    73   5.9    3.0  2.8    --    .0     30     —    3.4   --     —    —            27    7E 

1045    5050      455   102    14. 7C   7.5     73    .29    .25  .12       .00    .49         .10              ~             3    0.2 

40     34  16               67           14 

07/09/71   5050            8.8   72   F   7.3     84     --     —  --    "    —     —     —     —   " 
0745              41   100    22   C 

08/04/71   5050            9.0   83   F   8.0    140     16    5.1  4.2    --    .0     63     —    4.9   --      —    —             61     IE 

1445     5050       21   114    28   C   7.9    144    .80    .42  .18        .00   1.03          .14               —             10    0.2 

56     29  12              72          10 

09/01/71   5050            9.5   71   F   7.4     75     —     —  --    —    —     —     —     —   — 

1340  83   107    ZZ      C 

AO   6620.01         DRY  CREEK  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  RIO  OSO 

12/08/70   540S     6.00                7.5           —     —  —    ~    ~     —     —     ~   ~      —    —                  iSC 
5050      3.5                     165 

12/22/70   5405     6.50   10.0   45. OF   7.0           —     —  —    —    —     —     —     —   ~      —                       ** 

1345     5050      4.5    83     7.2C         139 

AO   7140.10  AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  WATER  PLANT 

10/30/70   5050                58   F         50     —    —  —    —    —    —    —    —  — 

1330  14   C 

11/13/70   5050           10.3   60   F   7.2     54     ~     --  --    --    —     --     —     —   " 

1330  103    16   C 

12/23/70   5050           11.7   50   F   7.3     62     --     —  —    —    —     —     —     —   ~ 

1315  103    10   C 

01/15/71   5060           11.9   48   F   7.2     76     —     —  —    —    —     —     —     —   — 

1430  102     9   C 

02/26/71   5050           12.1   48   F   7.3     70     —     —  —    —    —     —     "     —   — 

1330  104     9   C 

03/30/71   5050          10.6   55   F   7.3     76    —    —  —    —   —    —    —    —   — 

1130  100    13   C 

04/15/71   5050           11.4   56   F   7.3     64     —     —  —    —    —     —     —     —   — 

1130  109    13   C 

05/06/71   5050     9.01   10.8   66   F   7.4     68    6.1    2.1  2.6    --    .0     31     —    2.0   —      —    --             2«     IC 

1330     5050     3780   115    19   C   7.4     64    .30    .17  .11        .00    .51          .06               ~              2    0.2 

47     27  17               80            9 

06/08/71   5050           10.8   61   F   7.2     59     —     —  —    —    —     —     ~     —   — 

1230  109    16   C 

07/15/71   5050            9.9   64   F   7.2     51     —     —  —    —    --     —     —     —  — 

1400                   104    18   C  "~ 

08/05/71   5050            8.9   66   F   7.1     53     --     --  --    --    --     —     —     "  " 

95    19   C 

09/0^/71   5050            9.6   66   F   7.2     46     —     —  —    —    —     —     —     —   — 

1400  103    19   C 

Al   1020.00          PIT  RIVE><  NEAR  MONTGOMERY  CREEK 

11/17/70   5050           11.3   46. 4F   7.2           —     --  8.7    --    .0     68     —    3.1   —     .10    —             53     7E 

0930     5050     5250    95     H.OC   8.0    140  .38        .00   1.11          .09 

27  79  6 

01/13/71   5050           12.9   39   F   7.1           --     —  6.8    --    .0     73     —    4.3   --     .10    —             54    lOE 

1200     5050     5740    98    4   C   7.8    133  .30       .00   1.20         .12              •— 

23  90  9 

03/16/71   5050           11.7   44   F   7.4           --     ~  7.2    --    .0     71     --    2.3   --     .10    —             50    13E 

0850     5050     7960    95     7   C   8.1    126  .31        .00   1.16          .06 

25  92  5 

05/11/71   5050           12.6   5<.   F   7.3          9.5    4.2  7.2   1.4    .0     65    1.2    1.0    .1    .00    —      90      41     4E 

0905     5050    10300   117    12   C   7.8    116    .47    .35  .31   .04   .00   1.07    .02    .03   .00          --      57      13    0.5 

40     30  26     3          96      2      3 

07/07/71   5050           10.0   63. 5F   7.5           --     "  8.9    "    .0     76     —    2.4   —     .00    --             53     7E 

0955     5050     5120   104    17. 5C   7.7    144  .39        .00   1.25          .07 

27  87  5 
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DATE 
TIMF 

SAMPLER 
LAB 

6.H. 
Q 
DEPTH 

DO 
SAT 

TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 

Al 

1020. 

,00 

PIT  RIVER  NEI 

09/22/71 
0910 

5050 
5050 

7240 

10.0 
99 

59 
15 

F   7.4 

C   7.8    141 

TABLE  D-2  CCONTINUEO) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQIJI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02  SUM  NCH 


TURB 
SAR 


9.1 

6.2 

9.3 

1.8 

.0 

80 

.45 

.51 

.40 

.05 

.00 

1.31 

32 

36 

28 

4 

92 

3.9 
.11 


.1 

.00 


104      48     IE 
70      18    0.6 


Al   1680. UO 


PIT  RIVER  NEAR  CANBY 


10/07/70 
0815 

5050 
5050 

2.63 
76 

9.8 
83 

47 
8 

F 
C 

8.1 
8.1 

280 

21 

1.05 

37 

6.2 

.51 

18 

26 
1.13 

40 

6.2 

.16 

6 

.0 
.00 

154 

2.52 

87 

8.1 

.17 

6 

7.1 
.20 

7 

.1 
.00 

11/17/70 
1145 

5050 
5050 

2.94 
169 

10.8 
84 

41. 
5. 

.OF 
.OC 

7.5 
7.8 

274 

— 

— 

26 

1.13 

41 

"~ 

.0 
.00 

145 

2.38 

87 

— 

7.9 
.22 

8 

-~ 

12/15/70 
1200 

5050 
5050 

3.06 
225 

12.5 
87 

33. 
1. 

,8F 
,0C 

7.5 
7.6 

289 

~~ 

— 

26 

1.13 

39 

"~ 

.0 
.00 

140 

2.29 

79 

~~ 

9.0 

.25 

9 

~" 

01/13/71 
1515 

5050 
5050 

3.04 
217 

11.2 
76 

32 

0 

F 
C 

7.1 
7.7 

263 



" 

25 

1.09 

41 

" 

.0 
.00 

132 

2.16 
82 

— 

8.2 

.23 

9 

— 

02/17/71 
1635 

5050 
5050 

3.32 
329 

11.6 
90 

40. 
4. 

,6F 
.8C 

7.7 

8.0 

195 

~~ 

— 

16 
.70 
36 

— 

.0 
.00 

98 

1.61 

83 

" 

6.1 

.17 

9 

" 

03/16/71 
1120 

5050 
5050 

4.46 
959 

10.5 
78 

38 
3 

F 
C 

7.4 
7.7 

241 

*" 

"*~ 

27 

1.17 

49 

~~ 

.0 
.00 

107 

1.75 

73 

•" 

9.3 

.26 

11 

"~ 

04/13/71 
1600 

5050 
5050 

4.41 
926 

9.5 
83 

49 
9 

F 
C 

7.5 
7.6 

142 

~~ 

"~ 

8.7 
.38 
27 

"~ 

.0 
.00 

76 

1.25 

88 

■~ 

2.8 

.08 

6 

-" 

05/11/71 
1155 

5050 
5050 

1680 

9.6 
95 

59 
15 

F 
C 

7.5 
7.7 

154 

~~ 

~~ 

10 
.44 
29 

~~ 

.0 
.00 

81 

1.33 

86 

~~ 

1.7 

.05 

3 

~" 

06/03/71 
i615 

5050 
5050 

8.17 
3660 

8.3 

83 

59. 
15. 

9F 
5C 

7.2 
7.3 

148 

11 

.55 

35 

4.5 

.37 

24 

13 

.57 

37 

2.7 
.07 

4 

.0 
.00 

73 

1.20 
85 

6.6 

.14 

10 

2.2 

.06 

4 

1.4 
.02 

1 

07/07/71 
1220 

5050 
5050 

3.69 
490 

8.3 
91 

68 
20 

F 
C 

7.5 
7.5 

182 

— 

~ 

14 
.61 
34 

— 

.0 
.00 

89 

1.46 

80 

-~ 

3.8 

.11 

6 

~ 

08/05/71 
1500 

5050 
5050 

2.89 
150 

8.2 
97 

75 

24 

F 
C 

8.4 
7.8 

187 

"" 

~~ 

13 

.57 

30 

""■ 

.0 
.00 

104 

1.70 

91 

~~ 

3.7 

.10 

5 

"~ 

09/22/71 
1110 

5050 
5050 

2.73 
105 

9.8 
95 

57 
14 

F 
C 

7.9 
7.9 

240 

— 

~ 

21 

.91 

38 

— 

.0 
.00 

135 

2.21 

92 

" 

4.8 

.14 

6 

— 

182      78   120E 
151      48    1.3 


119      46    80E 
77      14    0.8 


Al   4400.00 


PIT  RIVER  SOUTH  FORK  NEAR  LIKELY 


10/07/70 
0930 

5050 
5050 

2.14 
38 

11.5 
95 

45   F 
7   C 

8.0 
8.1 

126 

11 
.55 
42 

4.5 

.37 

28 

7.4 
.32 

24 

3.3 

.08 
6 

.0 
.00 

69 

1.13 

93 

1.6 

.03 
? 

1.9 
.05 

4 

.1 

.00 

06/04/71 
0840 

5050 
5050 

5.43. 
1020 

10.7 
96 

50.  9F 
10. 5C 

7.4 
7.5 

98 

8.4 
.42 
40 

4.1 

.34 

33 

5.0 

.22 

21 

2.2 

.06 

6 

.0 
.00 

56 
.92 
100 

.0 
.00 

.0 
.00 

.3 
.00 

A2 

1010. 

00 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

KESWICK 

10/13/70 
1325 

5050 
5050 

7100 

8.9 

83 

54   F 
12   C 

7.1 

8.0 

103 

"~ 

— 

5.0 
.22 
21 

— 

.0 
.00 

53 
.87 

84 

5.1 

.11 

11 

3.3 

.09 
9 

— 

11/18/70 
UlS 

5050 
5050 

14000 

7.8 
72 

53   F 
12   C 

7.1 
7.8 

120 

— 

— 

6.7 
.29 
24 

— 

.0 
.00 

56 
.92 
77 

3.1 

.06 

5 

2.0 

.06 

5 

~~ 

12/16/70 
1400 

5050 
5050 

20000 

11.0 
96 

49. OF 
9.4C 

7.0 
7.4 

115 

"" 

~" 

6.3 

.27 

23 

"" 

.0 
.00 

55 

.90 

78 

7.2 

.15 

13 

2.4 

.07 

6 

" 

01/18/71 
1420 

5050 
5050 

25000 

11.5 
99 

48. OF 
8.9C 

7.1 

111 

8.9 
.44 
41 

4.4 

.36 

34 

5.2 

.23 

21 

1.5 

.04 

4 

.0 
.00 

54 

.89 

85 

4.9 

.10 

10 

1.9 
.05 

5 

.5 
.01 

1 

02/22/71 
1135 

5050 
5050 

7000 

13.1 
108 

45   F 
7   C 

7.1 
7.6 

105 

"* 

~~ 

5.2 
.23 
22 

" 

.0 
.00 

56 
.92 

88 

4.1 

.09 

9 

2.2 

.06 

6 

~" 

03/23/71 
1340 

5050 
5050 

5000 

12.1 
103 

47   F 

8   C 

7.1 
7.4 

103 

"~ 

— 

4.1 

.18 

17 

— 

.0 
.00 

53 
.87 

84 

6.6 

.14 

14 

2.5 
.07 

7 

"~ 

04/19/71 
1400 

5050 
5050 

13500 

11.2 

95 

47   F 
8   C 

7.1 
7.3 

112 

~ 

~ 

4.3 

.19 

17 

~" 

.0 
.00 

58 

.95 

85 

5.3 

.11 

10 

2.3 

.06 

5 

"~ 

05/24/71 
1300 

5050 
5050 

14100 

12.2 

105 

48.  2F 
9.0C 

7.2 
7.8 

109 

~" 

"" 

5.2 
.23 
21 

"" 

.0 
.00 

53 

.87 

80 

4.1 

.09 

8 

1.2 

.03 
3 

"~ 

06/09/71 
1040 

5050 
5050 

13000 

12.1 

104 

48   F 
9   C 

7.1 
7.3 

109 

"~ 

~" 

5.8 

.25 

23 

"" 

.0 
.00 

56 
.92 
84 

12 

.25 

23 

1.7 

.05 

5 

~" 

07/14/71 
1105 

5050 
5050 

12500 

11.4 
100 

49. IF 
9.5C 

7.1 
7.4 

102 

— 

— 

4.4 

.19 

19 

— 

.0 
.00 

57 
.93 
91 

4.0 
.08 

8 

2.4 
.07 

7 

" 

08/10/71 
0900 

5050 
5050 

13000 

10.5 
94 

50. 9F 
10. 5C 

7.1 
7.3 

108 

~ 

~ 

5.3 

.23 

21 

~ 

.0 
.00 

60 

.98 

91 

1.6 

.03 

3 

2.1 

.06 

6 

— 

100      46    55E 
64      11    0.5 


86      38    25E 
48       8    0.4 


78      40    40E 
54       5    0.4 

43    lOE 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUBFACE  WATER 


DATE 
TIMF 


SAMPLER   G.H. 
LAB      3 

DE>'TH 


00 

«;at 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH    EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B    F  TDS     TH   TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SIW  SUM    NCH     SAR 


09/P7/71 
1115 


10/06/70 
0750 


5050 
5050 


1010. 
10500 


5050 
5050 


10.0 
92 


A2   1300.00 


3.54 
175 


9.8 
91 


SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK 

F 


7.1 
7.2 


9.1    4.b 

.AS    .37 

42     34 


111 

SACRAMENTO  RIVER  AT  DELTA 

9.0    7.4 

154    .45    .61 

29    39 


7.8 
8.0 


5.4 
.23 
21 


11 

.48 

31 


1.0 

.03 

3 


1.2 
.03 

2 


.0 
.00 


58 
.95 


.23 
82 


.0    1.0    .4 

.00    .03   .01 

3    1 


2.1 

.04 
3 


6.0 

.23 

IS 


109 
76 


41     4e 

7    0.4 


53   7e 

9   0.7 


11/16/70 
0930 


01/12/71 
09<.5 


03/15/71 
0950 


05/10/71 
1010 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


4.76 
640 


5.36 
1020 


6.47 
1990 


.6F 
.OC 


12.8   40. OF 


12.6 
101 


12.5 
110 


7.3 
7.8 


7.1 

8.0 


7.3 
7.5 


7.1 
7.7 


122 


5.6    5.8 

.28    .48 

31     53 


5.6 

.24 

20 

3.6 

.16 

16 

3.0 

.13 

14 

2.2 

.10 

13 


.02 

2 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


62 
1.02 


53 

.87 
86 

47 
.77 

89 


.72 
95 


1.2 
.02 

2 


5.2 

.15 

12 

4.1 

.12 

12 

2.8 

.08 

9 

.8 

.02 

3 


.0 
.00 


S3 
42 


38   UE 
1    0.2 


07/06/71 
0945 


09/21/71 
0930 


5050 
5050 


5050 
5050 


11/16/70 

5050 

0800 

5050 

01/12/71 

5050 

0900 

5050 

03/15/71 

5050 

0840 

5050 

05/10/71 

5050 

0820 

5050 

07/06/71 

5050 

0810 

5050 

09/21/71 

5050 

0805 

5050 

4.28 
412 


3.63 
202 


10.5 
109 


11.1 
105 


A2   2150.00 


7.9 
8.1 


8.1 
7.8 


5.7 
.25 
21 

9.6 

.42 

29 


11.3 

46 

4F 

7.1 

95 

a 

OC 

7.9 

11.1 

41 

OF 

7.4 

87 

5 

OC 

7.9 

12.6 

43 

F 

7.3 

101 

6 

C 

7.4 

10.8 

50 

F 

7.3 

95 

10 

C 

7.8 

10.1 

59 

F 

7.7 

100 

15 

C 

7.9 

10.6 

52. 

7F 

8.0 

97 

11 

5C 

7.6 

HCCLOUO  RIVER  ABOVE  SHASTA  LAKE 


3.8 

.17 

15 

2.4 

.10 

10 

11    2.8    2.4    .5 

.55    .23    .10   .01 

62     26     II     1 

3.2 

.14 

IS 

13  2.8  3.6  .9 
.65  .23  .16  .02 
61     22     15    2 

5.1 
.22 

20 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


61 

1.00 

83 


1.21 
83 


62 

1.02 

89 

55 
.90 
88 

48 

.79 

95 

56 
.92 


60 
.98 


61 
1.00 


2.1 

.04 


2.6 
.05 

5 


3.8 
.11 

9 

7.6 
.21 

14 


2.3 

.06 

5 

2.1 
.06 


.0 
.00 


1.1 

.03 

3 

.9 
.03 


1.4 
.04 


.0 
.00 


.0 


S3 
.42 


74 
53 


39    4E 
1    0.2 


44     IE 
5   0.2 


&3   1110.00 


STONY  CREEK  BELOW  BLACK  BUTTE  DAM 


11/10/70 
1240 

5050 
5050 

2.40 
32 

12.6 
120 

56.  3F 
n.5C 

8.4 
8.3 

429 

43 

2.15 

45 

23 

1.89 
39 

17 

.74 

15 

01/12/71 
1440 

5050 
5050 

2.39 
35 

13.1 

104 

41. 9F 
5.5C 

8.1 
6.0 

303 

" 

— 

15 

.65 

21 

03/10/71 
1300 

5050 
5050 

3.00 
98 

13. H 
122 

50   F 
10   C 

8.3 

8.5 

251 

31 

1.55 

57 

7.9 

.65 

24 

11 

.48 
18 

05/1B/71 
1030 

5050 
5050 

166 

11.8 
120 

61. 7F 
16. 5C 

8.1 
8.3 

260 

"- 

— 

10 

.44 

17 

07/09/71 
1125 

5050 
5050 

4.03 
338 

10.7 
124 

73   F 
23   C 

7.9 
7.3 

276 

" 

— 

9.6 

.42 

IS 

09/24/71 
1100 

5050 
5050 

3.77 
242 

10.4 
115 

6«.9F 
20. 5C 

8.1 
7.8 

338 

" 

" 

14 

.61 

18 

A3 

1250. 

00 

STONY  CREEK  NEAR  FRUTO 

10/07/70 
0910 

5050 
5050 

30 

10.8 
100 

53. 6F 
12. OC 

8.4 
7.9 

454 

"~ 

"~ 

19 

.83 

18 

11/10/70 
1200 

5050 
5050 

142 

11.0 
102 

53. 6F 
12. OC 

8.0 
7.8 

447 

— 

~" 

21 

.91 

20 

12/10/70 
1?<.5 

50S0 
5050 

1500 

12.5 

104 

45. 5F 
7.5C 

7.8 
8.1 

233 

25 

1.25 

54 

7.4 

.61 
26 

10 

.44 

19 

01/12/71 

1400 

5050 
5050 

495 

13.3 
101 

39.  2F 
4.0C 

7.6 

8.0 

204 

— 

— 

6.3 

.27 

13 

02/0H/71 
1115 

5050 
5050 

763 

12.6 
in<, 

45   F 
7   C 

7.9 
8.1 

228 

" 

"■ 

8.6 

.37 

16 

1.7 

.04 

1 


.9 

.02 

1 


.0 
.00 


.0 
.00 


3.0 
.10 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


237 

3.88 

82 

127 

2.08 

69 

109 

1.79 

69 

131 

2.15 

83 

135 
2.21 

80 

169 

2.77 

82 


247 

4.05 

89 

110 
1.80 


1.54 
68 

88 

1.44 

71 

102 

1.67 

73 


18 

.37 

14 


16 

.33 

15 


14 
.39 


21 

.59 

19 

12 

.34 

13 

11 

.31 

12 

11 

.31 

11 

13 

.37 

11 


19 

.54 

12 


1.33 
30 

13 

.37 

16 

8.5 

.24 

12 

10 

.28 

12 


.0 
.00 


1.5 

.02 

1 

.2 

.00 


.5 

.01 


.4 
.01 


.3 

.00 


.0 
.00 


.6 

.01 


202    203   40E 
237      8    O.S 


1S3    110    7E 
138     16    O.S 


117 
120 


93   240E 
16    O.S 
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DATE     SAMPLER   G.H.    DO 
TIME      LAB      0      SAT 
DEPTH 


TABLE  D-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILL lEOUIVALENTS  PER  LITER 
PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TQS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 


A3   1250.00 


03/10/71 
1300 


04/12/71 
14<fO 


05/18/71 
0940 


06/08/71 
0930 


07/09/71 
1030 


08/09/71 
0845 


09/24/71 
1005 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


11.7 
196   101 


10.0 
674   100 


11.6 
300   111 


10.9 
265   112 


10.6 
104   118 


9.2 
425   102 


9.8 
201   105 


STONY  CREEK  NEAR  FRUTO 


F   8.0 

C   8.1    288 


F   8.0 

C   8.2    226 


56, 3F   7.9  26    7.7 

13. 5C   8.3    228   1.30    .63 

56   '  27 

63   F   8.0 

17   C   8.3    246 


70   F   8.1 

21   C   7.9    276 


70   F   8.0 

21   C   8.0    289 


66   F   8.2 

19   C   7.9    353 


CONTINUED 

12 

.52 

18 

"~ 

.0 
.00 

121 

1.98 

69 

~~ 

14 

.39 

14 

.0 
.00 

7.5 

.33 

15 

— 

.0 
.00 

106 

1.74 

77 

"" 

6.8 

.19 

8 

.0 
.00 

8.9 

.39 

17 

.4 
.01 

.0 
.00 

105 

1.72 

75 

17 

.35 

15 

7.5 

.21 

9 

.0 
.00 

9.8 

.43 

17 

"~ 

.0 
.00 

118 

1.93 

78 

"■ 

8.6 

.24 

10 

.5 
.01 

10 

.44 

16 

— 

.0 
.00 

138 

2.26 

82 

~" 

12 

.34 

12 

.0 
.00 

12 

.52 

18 

~~ 

.0 
.00 

152 

2.49 
86 

~~ 

14 

.39 

13 

.2 

.00 

15 

.65 

18 

~ 

.0 
.00 

180 

2.95 

84 

— 

14 

.39 

11 

.1 

.00 

132      96     4E 
119      11    0.4 


A3   1302.00 


GRINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 


11/10/70 
1130 


01/12/71 
1335 


03/10/71 
1150 


05/18/71 
0925 


07/09/71 
1000 


09/24/71 
0945 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


9.82   10.9 
184    99 


13.4 
310   102 


9.60   11.6 
93    97 


11.9 
121   110 


9.65    9.1 
24   108 


9.40    9.7 
22   108 


8F   7.5 

OC   7.7    305 


.2F   7.6 

.OC   8.0    176 


F   7.7 

C   8.0    247 


54   F   7.6  25    1.1 

12   C   7.9    177   1.25    .09 


76. IF   8.1 

24. 5C   7.7    306 


70   F   8.0  60    8.9 

21   C   7.3    440   2.99    .73 

66     16 


8.6 

— 

.0 

92 

— 

10 

.6 

.37 

.00 

1.51 

.28 

.01 

12 

50 

9 

4.6 



.0 

77 

__ 

5.2 

.1 

.20 

.00 

1.26 

.15 

.00 

11 

72 

9 

8.1 

— 

.0 

101 

.- 

6.5 

.0 

.35 

.00 

1.66 

.18 

.00 

14 

67 

7 

5.3 

.4 

.0 

75 

20 

2.3 

.0 

.23 

.01 

.00 

1.23 

.42 

.06 

.00 

15 

1 

72 

25 

4 

9.1 



.0 

128 



8.4 

.0 

.40 

.00 

2.10 

.24 

.00 

13 

69 

8 

17 

1.4 

.0 

155 

67 

18 

.2 

.74 

.04 

.00 

2.54 

1.39 

.51 

.00 

16 

1 

57 

31 

11 

100      67     2E 
91       6    0.3 


274     186     IE 
249      59    0.5 


A3   2120.00 


THOMES  CREEK  AT  PASKENTA 


10/07/70 
1030 


11/10/70 
1030 


12/10/70 
1125 


01/12/71 
1240 


02/08/71 
1015 


03/10/71 
1045 


04/12/71 
1400 


05/18/71 
0835 


06/08/71 
0830 


07/09/71 
0840 


08/09/71 
0755 


09/24/71 
0845 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


2.S6   10.8 
2.8   104 


4.63   10.6 
305    91 


5.46   13.0 
693   103 


5.63   13.3 
731   100 


5.21   12.8 
540   100 


4.33   12.1 
180    99 


5.31   10.5 
554    99 


12.1 
360   108 


4.18   10.3 
244   103 


3.24    9.4 
51   105 


2.78    8.5 
14   100 


2.54   10.5 
4.5   109 


2F   8.4 

OC   8.0    474 


48. 2F   7.5  25    4.7 

9.0C   7.6    182   1.25    .39 

66     21 

41. 9F   7.4 
5.5C   7.9    148 


38. 3F   7.7 
3.5C   7.9    152 


41   F   8.1 
5   C   8.0    162 


F   7.8 

C   7.9    202 


,0F   8.1 

,8C   7.7    162 


9F   7.4 

5C   8.0    192 


9F   7.6  19    4.4 

5C   7.8    145    .95    .36 

65     25 

F   8.0 

C   7.9    254 


F   7.9 

C   7.9    308 


5F   8.2 

5C   7.5    388 


16 

.70 

15 

.0 
.00 

135 

2.21 

47 

33 
.93 

20 

.0 
.00 

4.8 

.21 

11 

1.2 

.03 

2 

.0 
.00 

68 

1.11 

63 

23 

.48 
27 

5.5 

.16 

9 

.4 
.01 

1 

3.5 

.15 

10 

~~ 

.0 
.00 

72 

1.18 

80 

— 

1.5 

.04 

3 

.2 
.00 

2.5 



.0 

75 



2.5 

.1 

.11 

7 

.00 

1.23 
81 

.07 

5 

.00 

3.6 

.16 

10 

"~ 

.0 
.00 

79 
1.29 

80 

"" 

2.8 
.08 

5 

2.2 

.04 
2 

4.7 

.20 

10 

*~ 

.0 
.00 

99 
1.62 

80 

"" 

3.0 
.08 

4 

.0 
.00 

2.6 

.11 

7 

— 

.0 
.00 

80 

1.31 

81 

— 

1.8 

.05 

3 

~ 

3.4 

.15 

8 

""" 

.0 
.00 

76 
1.25 

65 

~~ 

3.0 

.08 

4 

.0 
.00 

2.9 
.13 

9 

.8 
.02 

1 

.0 
.00 

70 

1.15 

79 

12 

.25 
17 

1.4 

.04 

3 

.6 
.01 

I 

5.8 

.25 

10 

*"■" 

.0 
.00 

118 

1.93 

76 

~~ 

6.3 
.18 

7 

.0 
.00 

8.5 

.37 

12 

~~ 

.0 
.00 

113 

1.85 

60 

— 

14 

.39 

13 

.2 

.00 

13 

.57 

15 

— 

.0 
.00 

116 

1.90 

49 

— 

22 

.62 

16 

.1 

.00 

108      87   500E 
98      27    0.2 


91      66    14E 
76       8    0.2 
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DATE 
TIMF 


SAMPLER   G.H. 
LAB      0 

nEOTH 


TABLE  0-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRANS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  8  F  TOS  TM 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SIQg  >   SUM    NCH 


TURB 
SAR 


A3   3110.00 


ELDER  CREEK  NEAR  PASKENTA 


0*/12/71 
1330 


09/2<./71 
0800 


0*/19/71 
1315 


09/?7/71 
1015 


11/18/70 
1010 


01/1'»/71 
1210 


03/17/71 
1125 


05/18/71 

1305 


07/0«/7l 
1255 


09/23/71 
1130 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


2.10    9.6 
125    96 


1.06   10.0 
2.5    97 


A3   6130.00 


2.62   U.5 
81   107 


2.<»6   11.6 
45   107 


AA   1110.00 


l.f7   12.7 
194   104 


2.81   14.2 
464   109 


4.40   12.3 
690   102 


12.5 
578   114 


1.68   10.3 
249   111 


1.38   11.3 
135   110 


8.3 
8.2 


8.0 
8.1 


20 

1.00 

38 


923   2.00 
23 


16 

1.32 

51 

32 

2.63 

30 


CLEAR  CREEK  NEAR  IGO 


7.5 
7.5 


7.4 
7.4 


6.2 
.31 

40 

4.3 
.21 
24 


3.8 
.31 

40 

6.7 
.55 
63 


6.2 

.27 

10 

92 

4.00 

46 


3.2 

.14 

18 

2.4 

.10 

11 


BUTTE  CREEK  NEAR  CHICO 


7.3 
7.9 


.IF 
.5C 


7.1 

7.8 


7.1 
7.5 


7.3 
7.6 


7.5 
7.6 


7,8 
7.7 


.7 

.02 

1 

1.2 
.03 


.6 
.02 

3 

.6 
.02 

2 


133 

2.18 

87 

187 

3.06 

36 


43 

.70 

89 

49 
.80 


6.7 
.14 


3.8 

.08 

1 


.8 

.02 

3 

.0 
.00 


7.1 

.20 

8 

194 

5.47 

64 


2.4 

.07 

9 

1.8 

.05 

6 


110 


10 

5.6 

3.6 

1.0 

.0 

61 

2.6 

1.6 

.0 

.50 

.46 

.16 

.03 

.00 

1.00 

.05 

.05 

.00 

43 

40 

14 

3 

91 

5 

5 

" 

■" 

1.8 

.08 

10 

"" 

.0 
.00 

47 

.77 

92 

~~ 

2.0 
.06 

7 

■'" 

— 

~ 

2.4 

.10 

15 

*■ 

.0 
.00 

39 

.64 
96 

~" 

1.4 

.04 

6 

"~ 

6.1 

2.4 

2.2 

.6 

.0 

34 

.2 

.0 

.0 

.30 

.20 

.10 

.02 

.00 

.56 

.00 

.00 

.00 

48 

32 

16 

3 

100 

*" 

"~ 

2.8 

.12 

12 

"*" 

.0 
.00 

48 

.79 

81 

~* 

.0 
.00 

"~ 

~ 

— 

3.9 

.17 

15 

— 

.0 
.00 

65 

1.07 

97 

" 

.0 
.00 

~ 

136 
122 


60 
38 


SB 
40 


82 
54 


115    5E 

7    0.3 


530     234     IE 
455     79   2.6 


31     4E 

4    0.3 


38     IE 
2   0.2 


46    IE 
2   0.2 


25    IE 

3   0.2 


A4   2110.00 


11/18/70 
0930 


01/14/71 
1250 


03/17/71 

1205 


05/18/71 
1230 


07/08/71 
1335 


09/23/71 
1210 


5050 
5050 


5050 
50S0 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


2.29   11.8 
41   102 


3.45   13.6 
257   110 


3.50   12.6 
278   106 


11.7 
62   113 


2.10    9.6 
32   109 


1.97   10.2 
24   107 


BIG  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 
178 


7.7 

8.2 


7.3 
7.9 


7.1 
7.1 


7.8 

8.0 


8.2 
8.3 


8.1 
8.1 


85 


14 

8.8 

11 

.8 

.0 

92 

4.8 

8.5 

.0 

.70 

.72 

.48 

.02 

.00 

1.51 

.10 

.24 

.00 

36 

38 

25 

1 

82 

5 

13 

— 

~ 

3.6 

.16 

19 

— 

.0 
.00 

44 

.72 

85 

"" 

4.3 

.12 

1* 

~~ 

6.6 

4.2 

3.4 

.6 

.0 

49 

.0 

3.0 

.0 

.33 

.35 

.15 

.02 

.00 

.80 

.00 

.08 

.00 

39 

41 

18 

2 

91 

9 

— 

~ 

7.5 
•  33 

22 

■" 

.0 
.00 

82 

1.34 

91 

~~ 

5.9 

.17 

11 

~~ 

— 

"" 

12 

.52 

28 

"" 

.0 
.00 

94 

1.54 

82 

~~ 

7.6 

.21 

11 

"* 

— 

~ 

14 
.61 
29 

~ 

.0 
.00 

107 
1.75 

84 

— 

9.6 

.27 

13 

— 

113 
93 


60 
42 


71    IE 
5    0.6 


34    4E 
6    0.3 


A4   5110.50 


ANTELOPE  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


10/08/70 
0950 


02/08/71 
1330 


10/07/70 
1330 


02/08/71 
1445 


05/24/71 
1335 


09/27/71 
1240 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


10.7 
43   101 


12.7 
121   107 


A4   7110.00 


2.00   11.6 
305   107 


2.47   12.3 
546   106 


A4   bllO.OO 


3.81   10.5 
476   115 


2.78   12.3 
91   128 


7.3 
7.5 


7.6 
7.9 


108 


11 

.55 

34 

9.0 

.45 

41 


7.2 

.59 

37 

4.7 

.39 

35 


9.9 

.43 

27 

5.8 

.25 

23 


BATTLE  CREEK  NEAR  COTTONMOOD 
146 


6F 


OC 


8.3 
8.3 


9.8 

.49 

31 


8.1 
.67 
42 


7.8 
8.1 


11 
.55 


4.7 

.39 

31 


120 

COM  CREEK  NEAR  MILLVILLE 
100 


F   7.2 
C   7.7 


.5F   7.4 
,5C   7.8 


B.9    3.1 
.44    .25 

49    28 


164 


13   6.7 

.65    .55 

40     34 


8.2 
.36 
23 


6.0 
.26 
21 


4.1 
.18 
20 

8.7 

.38 

24 


1.3 
.03 


.8 
.02 

2 


2.2 
.06 


1.5 

.04 

3 


.7 
.02 

2 

1.2 
.03 

2 


80 

1.31 

87 

60 

.98 

85 


83 

1.36 

93 

71 

1.16 

93 


51 

.84 

92 

86 

1.41 

87 


.0 
.00 


1.6 

.03 

3 


1.5 

.03 

2 

1.6 
.03 

2 


1.6 

.03 

3 

.0 
.00 


7.2 

.20 

13 

4.9 

.14 

12 


2.4 
.07 


2.1 

.06 

5 


1.4 

.04 


7.7 

,22 

13 


lis 

76 


74 
56 


116 
73 


86 
62 


72 
45 


116 
80 


57     3E 
9    0.6 


42    2E 
7    0.4 


SB    7E 
10    0.5 


47    3E 
11    0.4 


35     IE 
8    0.3 


60     IE 
11    O.S 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00  TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQllIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PH     EC                             PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TUR8 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    504    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

AS  R  953.0  028.6     LAKE  DAVIS  NEAR  DAM  (STATION  11 

04/28/71   5050     4.16  40. 3F   7.2     78     —     --     —    —    —     —     —     —   ~ 

1700  4.6C 
75 

04/28/71   5050     4.16  42. OF          79     —     --     —    --    --     —     —     —   — 

1710  5.6C 
38 

04/28/71   5050  46<0F   7.3     78     —     —     —    —    .0     47     —     .9   —      —    ~              32 

1715     5050  7.8C   7.8     78                          .00    .77          .03 

1  ■                         99            4 

A5  R  954.9  030.3     LAKE  DAVIS  MID-LAKE  (STATION  2) 

04/28/71   5050  42. 3F   7.3     79     —     —     --    --    —     —     —     —   — 

1515  5.7C 
1 

04/28/71   5050  42. OF   7.3     79     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1540  5.6C 
19 

04/28/71   5050  40. 4F   7.1     79     --     —     —    --    --     —     —     —   -- 

1555  4.7C 
35 

A5  R  954.9  032.1     LAKE  DAVIS  IN  COW  CREEK  CHANNEL 

04/28/71   5050            8.3  56.  IF   7.1     44     --     --     --    --    .0     32     —     .3   --      —    --             20 

1440     5050            79  13. 4C   7.7     51                          .00    .52          .01 

1  102            2 

A5  R  955.3  033.0     LAKE  DAVIS  IN  FREEMAN  CREEK  CHANNEL 

04/28/71   5050            9.9  45. 4F   7.1     50     --     —     —    —    .0     31     —     .1   —      —    —             20 

1100     5050            82  7.4C   7.7     51                          .00    .51          .00 

1  100 

AS  P  955.7  033.7     LAKE  DAVIS  IN  BIG  GRIZZLY  CREEK  CHANNEL 

04/28/71   5050  36. 6F   7.0     46     —     —     —    --    .0     28     —     .3   —      —    —             18 

0845     5050  2.6C   7.6     48                            .00    .46           .01 

1  96            2 

AS  R  955.9  031.3     LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END  (STATION  3) 

04/28/71   5050           10.2  42. IF   7.3     77     --     --     --    --    .0     46     --     .1   --      —    —             33 

1245     5050             81  S.6C   7.9     78                            .00    .75          .00 

8  96 

AS   2250.00  FEATHER  RIVERf  WEST  BRANCH.  NEAR  PARADISE 

05/18/71   5050     6.22    9.0  53   F   7.2     35     --     ~     --    --    --     —     —     —   -- 

1525              608    83  12   C                                                                ^ 

AS   3140.10  FEATHER  RIVER.  NORTH  FORK.  ABOVE  FLEA  VALLEY  CREEK 

05/18/71   5050     4.04.   9.6  59   F   7.2     68     —     —     —    --    —     --     —     —   — 

1355              115    95  15   C 

AS   4200.00  SPANISH  CREEK  ABOVE  BLACKHAWK  CREEK 

05/18/71   5050     3.66    9.3  56   F   7.4     45     —     —     —    "    —     —     —     —   — 

1200              608    89  13   C 

AS   4320.00  INDIAN  CREEK  NEAR  CRESENT  MILLS 

05/18/71   5050     6.51    9.2  58   F   7.2     73     --     ~     --    --    --     --     —     —   -- 

1235             1980    90  14   C 

AS   5100.00  FEATHER  RIVER.  MIDDLE  FORK.  NEAR  MERRIMAC 

05/20/71   5050             9.1  61. 5F   7.6     74     --     ~     --    --    —     --     --     --   " 

1000              4580    92  16. 4C 

AS   5420.00  FEATHER  RIVER.  MIDDLE  FORK.  NEAR  PORTOLA 

05/18/71   5050     S.05    7.0  60. OF   7.4    124     --     —     —    —    —     —     —     —   — 

1005              1090*'   70  15. 5C 

AS   5486.41  LAKE  DAVIS  TRIBUTARY.  NORTH  OF  COW  CREEK 

04/28/71   5050  56. OF   6.7     20     —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1400     50S0      1.0  13. 3C          21                                                                 ~ 

A5   5486.53  FREEMAN  CREEK  TRIBUTARY  OF  TRIBUTARY.  AT  LAKE  DAVIS 

04/28/71   5050  40. OF   6.6     19     —     ~     —    —    —     —     —     —   — 

1135     50S0       .5  4.4C          18 

AS   60S0.00  FEATHER  RIVER.  SOUTH  FORK.  BELOW  PONOEROSA  DAM 

05/20/71   50S0     5. OS    9.6  65   F   7.1     30     —     —     --    —    —     —     —     —   — 

1205               612   102  18   C                                                                            ~ 


f 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATEH 

DATE    SAMPLER   G.H.    00    TEHP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIHF      LAB      0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONbTITUtNTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

nEt'TM               PM    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  fl    F     TDS     TM    TURB 

CA     MG     NA  K    C03   HC03  S04    CL  N03        SI02  ^   SUM    NCH     SAR 

A6   I<>30.00  YUBA  RIVER  AT  ENGLEBRIGHT  DAM 

05/20/71   5050     5.76    9.8   66   F   7.2     65     —     —     —  —    —     —  —     —  — 

1430  1970   105    19   C 

A6   4350.00  SOUTH  YUBA  RIVER  NEAR  MASHINGTON 

05/15/71   5050     2.27   10.7   56. 5F   7.0     35    --    —    --  —    --     —  --    —  — 
14?0             247   103    13. 6C 

A6   4700.00  SOUTH  YUBA  RIVER  NEAR  CISCO 

05/18/71   5050     4.97   10.4   43. OF   7.6     42     —     —     —  —    —     —  —     —  — 

0730              692    84     6.1C  .-- 

A7   2190.01          AMERICAN  RIVER  N  F  ABOVE  MIDDLE  FORK  AT  AUBURN 

05/20/71   5050     2.25    9.9   62   F   7.2     41     --     —     —  —    —     —  —     —  — 

1545  1880   101    17   C 

A7   3100.00          AMEt»ICAN  RIVER  MIDDLE  FORK  NEAR  AUBURN 

05/20/71   5050     7.01    9.2   69   F   7.3     41     —     —     --  --    —     —  —     —  — 
1605              917   102    21   C 

A8  L  857.0  239.6  1   CLEARLAKE  NEAR  CLEARLAKE  HIGHLANDS 

11/12/70   5050           9.1   58. OF   7.3          --    --    8.9  --    .0    142  —   5.5  3.4    .90    —           109    lOE 

1130     5050            89    14. 4C   7.6    257                .39  .00   2.33  .16  .05 

15  91  6  2 

12/10/70   5050           8.4   50. OF   7.1          —    —    9.0  --    .0    139  —    6.6  2.7    .90    —           113    15 

1110     5050            74    10. OC   7.9    247                .39  .00   2.28  .19  .04 

16  92  8  2 

02/04/71   5050           9.8   47   F   7.1          —    —    8.6  --    .0    138  —    4.8  3.7    .80    —  •          111    25C 

1045     5050            83     8   C   7.5    244                .37  .00   2.26  .14  .06 

15  93  6  2 

03/04/71   5050          11.0   47   F   7.3          --     —    7.3  —    .0    138  —    5.8  3.1    .80    —           123    40E 

1025     5050            93     8   C   7.8    247                .32  .00   2.26  .16  .05 

13  91  6  2 

04/08/71   5050            9.5   54   F   7.2           26     10    8.7  1.6    .0    132  6.1    6.0  3.0    .80    ~     154     108 

1035    5050           88    12   C   7.6    240   1.30    .82    .38  .04   .00   2.16  .13    .17  .05         —     127       2    0.4 

51     32     15  2         86  5     7  2 

A8  L  902.7  254.7  1   CLEAR  LAKE  AT  LAKEPORT 

10/22/70   5050            8.1   56. 3F   8.1           —     —    9.0  —    .0    136  —    6.0  .2    .80    —            110    2SE 

0730     5050            77    13. 5C   8.1    244                .39  .00   2.23  .17  .00 

16  91  7 

11/12/70   5050            8.2   56. OF   7.4           20     14    9.6  1.9    .0    138  5.6    5.4  3.3    .70    --     148     106    40E 

0925     5050            78    13. 3C   8.2    243   1.00   1.15    .42  .05   .00   2.26  .12    .15  .05          —     128       6    0.4 

38     44     16  2          88  5      6  2 

12/10/70   5050            9.0   48. OF   7.4           —     —    7.5  —    .0    121  —    5.4  2.4    .70    ~            107    60 

0915     5050            77     8.9C   7.8    219                ,33  .00   1.98  .15  .04 

IS  90  7  2 

01/07/71   5050          10.6   42. 8F   7.0          —    —    7.0  —    .0    118  —    5.0  2.8    .60    —           102    55 

1230     5050            85     6.0C   7.7    218                .30  .00   1.93  .14  .05 

14  89  6  2 

02/04/71   5050            9.0   45   F   7.1           —     —    6.3  —    —    103  —    3.2  2.8    .40    —             85   lOOE 

0840     5050            74     7   C   7.8    190                .27  1.69  .09  .05 

14  89  5  3 

03/04/71   5050           10.7   47   F   7.5           —     —    5.8  —    .0    114  —    4.0  2.6    .50    —             96    BOE 

0845    5050           91     8   C   7.6    208               .25  .00   1.87  .11  .04 

12  90  5  2 

04/08/71   5050            9.2   51   F   7.4           21    9.8    7.1  2.0    .0    113  6.1    3.8  2.7    .50    —     134      93    45€ 

0830     5050           o2    11   C   7.7    206   1.05    .81    .31  .05   .00   1.85  .13    .11  .04         —   .  109       1    0.3 

47     36     14  2          87  6      5  2 

05/05/71   5050            9.0   57   F   7.5           —     —    8.5  —    .0    119  —    3.8  2.5    .40    —             93    30E 

0730     5050            87    14   C   7.6    211                .37  .00   1.95  .11  .04 

18  92  5  2 

06/24/71   5050            9.7   66   F   8.1           —     —    8.7  —    .0    128  —    5.5  .1    .50    —            103    20E 

0755     5050           104    19   C   8.3    226                .38  .00   2.10  .16  .00 

17  93  7 

07/22/71   5050            8.6   76. IF   8.3           —     —    9.1  —    .0    134  —    4.8  .0    .60    —            108    14E 

0935     5050           102    24. 5C   8.3    231                .40  .00   2.20  .14  .00 

17  95  6 

08/19/71   5050           10.5   76. IF   8.4           —     —    9.6  —    .0    135  —    5.4  .7    .90    —            110     7E 

0O40     5050           125    24. 5C   8.0    241                .42  .00   2.21  .15  .01 

17  92  6 

09/16/71   5050          11.2   72   F   8.4          --    —    9.6  —   4.0    128  —    5.5  .1    .70    —           115    5E 

0855    5050          127    22   C   8.6    245               .42  .13   2.10  .16  .00 

17  5    86  7 
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TABLE  D-2  CCONTINUEO) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH                 PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TH    TURB 

CA  MG  NA  K    C03   HC03  S04    CL    N03        SIOS     SUM    NCH     SAR 

A8   1120.00  CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 

U/13/70   5050     1.95   11.5   56   F   8.2    650     18  41  56  —    .0    264  --     75   --    2.50    —            216 

1230     5050       50   110    13   C   7.4    694    .90  3.42  2.44  .00   4.33  2.12                —               1    1.7 

13  49  35  62  31 

12/05/70   5050     7.04         53   F   8.1    260     —  --  —  —    —     —  —     --   — 
1530             3288         12   C 

12/08/70   5050     5.33   10.3   54-  F   8.2    380     10  26  25  --    .0    165  —     28   --    1.10    —            133   140E 

1040     5050     1400    96    12   C   8.0    390    .50  2.16  1.09  .00   2.70  .79               --              2    0.9 

13  55  28  69  20 

12/17/70   5050     5.09   11.3   48   F   8.1    390     —  —  —  —    —     —  --     —   — 

0930  1211    97     9   C 

12/30/70   5050     6.45   11.5   49   F   7.9    275     20  15  14  —    .0    138  —     13   —     .70    —            114 

1315     5050     2520   100     9   C   7.9    279   1.00  1.28  .61  .00   2.26  .37               —              I         0.6 

36  46  22  81  13 

09/08/71   5050     3.17    9.0   66   F   8.1    280     —  —  --  --    —     —  —     —   — 

0830               334    96    19   C  — 

01/14/71   5050     5.57   12.3   46   F   8.0    380     --  —  —  —    --     —  —     --   —      —    — 

1600             1607   103     8   C  — 


02/02/71 
1315 

5050 
5050 

4.69 
946 

11.2 
100 

51 
11 

F 
C 

8.0 
8.3 

03/02/71 
1015 

5050 
5050 

2.90 
168 

12.8 
107 

46 

8 

F 
C 

8.2 
8.4 

04/05/71 
1130 

5050 

3.58 
464 

9.1 
92 

61 
16 

F 
C 

7.9 

390     27  26  21 

381   1.35  2.21  .91 

35  58  24 

725     42  41  53 

712   2.10  3.38  2.31 

29  47  32 


.0 
.00 


6.0 

.20 

3 


190 
3.11 

82 

293 

4.80 
67 


20 

.56 

15 

60 

1.69 

24 


178    50E 
23    0.7 


274     3E 
24    1.4 


04/15/71   5050 
0945     5050 


3.12   10.0   61 
310   101    16 


8.1 
8.4 


540     34     30     42 

544   1.70   2.54   1.83 

31     47     34 


4.0    236 

.13   3.87 

2     71 


1.24 
23 


212     4E 
12    1.3 


04/30/71   5050 
1130 


3.62    9.9 
476   101 


05/12/71   5050 
1045     5050 


3.19    9.1   70. OF   8.1    450     27     26     33    —   4.0    210 
331   102    21. IC   8.5    464   1.35   2.17   1.44        .13   3.44 

29     47     31  3     74 


31 

.87 

19 


176     4e 
3    1.1 


06/16/71   5050 
0830     5050 


3.61 
512 


7.6   73 
88    23 


7.9 

8.0 


270 
325 


25     17 

1.25   1.45 

38     45 


13 

.57 

18 


168 

2.75 

85 


135    55E 
3    0.5 


07/07/71   5050 
1400 


3.46    9.0   81 
460   112    27 


08/04/71 
0945 


5050 
5050 


3.54    8.7 
476   104 


77   F   8. 
25   C   8, 


2    270 

2    279   1 , 


14 

1.20 

43 


13 

.57 


.0 
.00 


151 

2.47 

89 


10 

.28 

10 


120    15E 

4    0.5 


09/28/71 
0945 


5050 
5050 


2.65    9.8 
202   100 


62   F   8, 
17   C   8. 


2    330 

4    353   1 , 


18 
1.54 


16 

.70 

20 


182 

2.98 

84 


19 

.54 

15 


137     6E 
14    0.6 


10/22/70 
1015 


A8   1250.00 


5050 
5050 


0.92   11.8 
2.8   112 


55. 4F   8 
13. OC   8 


CREEK  NEAR 

,4 

.5   4160   1. 


25    128    713    35    74    821 

25  10.53  31.02   .90  2.47  13.46 

3     24     71     2     6     30 


63 
1.31 

3 


949 

26.76 

60 


20.0   11.0 
.32 
1 


2470     591    lOE 
2422     208   12.8 


11/12/70 
1245 


5050 
5050 


0.94   12.2 
3.1   116 


56. OF   8. 
13. 3C   8, 


3   4560 


760 

33.06 

72 


.0    950 

.00  15.57 

34 


1080 

30.46 

67 


25.0   32.0 
.40 
1 


12/10/70 
1225 


5050 
5050 


1.81   11.9 
46   100 


46. OF   8. 
7.8C   e. 


153 

6.66 

49 


439 

7.20 

53 


222 
6.26 


6.7   4.90 
.11 
1 


01/07/71 
1600 


5050 
5050 


1.78   12.5 
4S    99 


41. 9F   8. 
5.5C   8. 


152 
i..61 


13 

.43 

3 


488 

8.00 

57 


200 
5.64 


5.6   4.50 
.09 
1 


02/04/71 
1200 


5050 
5050 


1.81   12.5 
46   106 


47   F   8. 
8   C   8. 


141 
6.13 


.0 
.00 


547 

8.97 

67 


170 

4.79 

36 


6.4   3.90 
.10 
1 


03/04/71 
1140 


5050 
5050 


1.49   12.1 
22   107 


50   F   8. 
10   C   8, 


7   1720   1 


101    220 

8.31   9.57 

43     49 


9.5    36 

.24  1.20 

1     6 


548 
8.98 


1.50 

6 


255 
7.19 

38 


7.6   6.30 
.12 
1 


1040     485     2E 
1004      26    4.4 


04/08/71 
1210 


5050 
5050 


1.55   10.9 
25   108 


59   F   8. 
15   C   8. 


162 
7.05 


514 

8.42 

56 


209 

5.89 

39 


7.1   4.40 
.11 
1 


05/05/71 
1000 


5050 
5050 


1.30   10.2 
13   104 


62   F   8. 
17   C   8. 


238 

10. 3S 

53 


25    623 

.83  10.21 

4     52 


317 

8.94 


8.6   6.40 
.14 
1 


06/24/71 
1120 


5050 
5050 


0.84   10.0 
3.6   119 


76. IF   8. 
24. 5C   8. 


366 

15.92 

63 


42    716 

1.40  11.74 

6     46 


495 

13.96 

55 


2.4   1.10 
.04 


07/22/71 
1330 


5050 
5050 


0.60       12.5 
.9       158 


82      F      8. 
28      C      8. 


538 

23.40 

73 


42         768 

.40    12.59 

4  39 


676 
19.06 


314 


CONTINUED 

669 

__ 

77 

760 

935 

.0 

21.0 

29.10 

2. 

.57 

12.46 

26.37 

.00 

71 

6 

30 

64 

874 



83 

820 

—   1120 

.8 

26.0 

38.02 

2. 

.77 

13.44 

31.58 

.01 

82 

6 

29 

68 

9.7 

.. 

.0 

148 

6.4 

.2 

1.00 

.42 

.00 

2.43 

.18 

.00 

16 

92 

7 

8.5 

.37 

19 

.0 
.00 

86 

1.41 

73 

6.4 

.18 

9 

9.6 

.42 

17 

.0 
.00 

135 
2.21 

89 

6.7 
.19 

8 

-" 

10 

.44 

17 

.0 
.00 

139 

2.28 

89 

6.6 

.19 

7 

~ 

9.6 

.42 

14 

.0 
.00 

146 

2.39 

82 

5.5 
.16 

5 

" 

9.8 

.43 

17 

.0 
.00 

138 

2.26 

91 

5.1 

.14 
6 

"*" 

7.7 

.33 

13 

.0 
.00 

134 

2.20 

88 

3.9 
.11 

4 

"" 

9.6 

.42 

17 

.0 
.00 

134 

2.20 

88 

5.6 

.16 

6 

— 

TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINfPAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  WATER 

DATE     SAMPLEP   O.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLlEOlII VALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI 02     SUM    NCH     SAR 

•  •- 
A8   1250.00  BtiA>4  CREEK  NEAR  RUMSEY 

08/19/71   5050     0.49   10.1  Ti      F   8.1 

mo     5050       .2   119    24   C   B.7   4110 

09/16/71   5050  11.4   73   F   8.4 

1135     5050       .4   132    23   C   8.7   4650 

A8   1350.00  CACHE  CHEEK  NEAR  LOWER  LAKE 

10/22/70   5050     1.14   10.1   58. IF   7.8 

0ft35     5050       21    99    14. 5C   7.8    265 

11/12/70   5050     0.53   11.3   51. OF   7.3  22     18     14   2.7    .0    153     11     15   3.2   1.20  .—     194     130     4E 

1050     5050      2.8   101    10.5C   8.1    311   1.10   1.48    .61   .07   .00   2.51    .23    .42   .05  —     162       4    0.5 

34     45     19     2  78      7     13     2 

12/10/70   5050     0.48   10.9   48. OF   7.3 

1030     5050      2.2         94     8.9C   7.7    194 

01/07/71   5050     0.56   10.1   44. 6F   7.1 

1345     5050      3.2    83     7.0C   7.7    247 

02/04/71   5050     0.72   11.5   47   F   7.6 

1000     5050      6.2    98     8   C   7.7    256 

03/04/71   5050     0.70   11.4   47   F   7.8 

0945     5050      5.8    97     8   C   7.6    292 

04/08/71   5050     0.60   10.3   59   F   8.0 

0945     5050      3.9   102    15   C   7.8    248 

05/05/71   5050     2.56    9.5   58   F   7.4 

0830     5050      180    93    14   C   7.4    250 

06/24/71   5  5      6.93    8.8   74. 3F   7.6 

0825     5050     3060   103    23. 5C   8.0    250 

07/22/71   5050     4.09    7.9   81   F   7.8  20     13    8.4   1.8    .0    129    7.1    4.5    .2    .70    —     148     105     4E 

1115     5050      650    98    27   C   7.9    240   1.00   1.07    .37   .05   .00   2.11    .15    .13   .00  —     119       2    0.4 

40     43     15     2  88      6      5 

08/19/71   5050     3.58    9.0   79   F   8.4  —     —    9.8    —    .0    138     —    5.6   —    1.00    —  112    20E 

0945     5050      490   110    26   C   8.1    247  .43        .00   2.26  .16 

17  91  6 

09/16/71   5050     3.04    8.2   77   F   8.2  —     —     11    —    .0    144     —    6.7   —     .80    —  117    20E 

0910     5050      335    98    25   C   8.1    258  .48        .00   2.36  .19 

19  91  7 

»8   2050.00  CACHE  CREEK  NORTH  FORK  NEAR  LOWES  LAKE 

10/22/70   5050     1.70   11.5   56. 3F   8.0  —     —     38    —    .0    222     —     72   —    4.30    —  228     IE 

0925     5050      5.6   110    13. 5C   8.3    607  1.65        .00   3.64         2.03 

27  60  33 

11/12/70   5050     2.64   12.5   59. OF   8.2  43     42     62   2.3    .0    278     23    114   2.2   7.90    —     444     282     IE 

1215     5050       32   123    15. OC   8.2    789   2.15   3.45   2.70   .06   .00   4.56    .48   3.21   .04  —     433      52    1.6 

26     41     32     1  55      6     39 

12/10/70   5050     4.12   11.2   47. OF   7.7  --     —     10    —    .0    118     —     12   —    1.00    —  100    30E 

1145     5050      580    95     8.3C   8.0    232  .44        .00   1.93  .34 

19  83  15 

01/07/71   5050     3.25   11.9   44. 6F   8.0  —     —     12    —    .0    151     —     13   —     .90    —  124     ♦€ 

1500     5050      258    98     7.0C   8.1    283  .52        .00   2.47  .37 

18  87  13 

02/04/71   5050     2.99   12.0   47   F   8.0  —     —     14    --    .0    178     —     12   —    1.00    —  145     6E 

1115     5050      193   102     8   C   8.3    322  .61         .00   2.92  .34 

19  91  11 

03/04/71   5050     2.53   12.0   47   F   8.2  27     26     20    .8   4.0    206     12     20    .9   1.70    —     231     174     2E 

1050     5050      105   102     8   C   8.4    407   1.35   2.14    .87   .02   .13   3.38    .25    .56   .01  —     214       1    0.7 

31     49     20  3     78      6     13 

04/08/71   5050     ?.72   10.6   56   F   8.2 

1105     5050      203   101    13   C   8.0    300 

05/05/71   5050     2.26   10.3   57   F   8.1 

0915     5050      103    99    14   C   8.1    369 

06/24/71   5050     1.53   10,8   73   F   8.3 

1030     5050       16   125    23   C   8.3    429 

07/22/71   5050     1.31   10.3   83. 3F   8.2 

1245     5050      6.3   131    28. 5C   8.3    478 

08/19/71   5050     1.55   10.4   77   F   H.l 

1030     5050      2.9   125    25   C   8.4    492 

09/16/71   5050     l.'.J   in. 5   74, 3F   8.2 

1050     5050      2.2   123    23. 5C   8,3    504 


13 

.57 

19 

.0 
.00 

167 

2.74 

91 

9.9   - 
.28 
9 

15 

,65 
18 

.0 
.00 

197 
3.23 

88 

16   - 
.45 
12 

29 

1.26 

29 

.0 
.00 

224 

3.67 

86 

34   - 
.96 
22 

32 

1.39 

29 

.0 
.00 

222 

3.64 

76 

42   - 
1.18 
25 

34 

1.48 
30 

-   3.0 
.10 

2 

208 

3.41 

69 

52   -. 
1.47 
30 

33 

1.44 

29 

.0 
.00 

216 

3.54 

70 

51   - 
1.44 
29 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


DATE 

SAMPLER 

G.H. 

00 

TEMP    FIELD 

TIME 

LAB 

Q 
DEPTH 

SAT 

LABORATORY 
PM     EC 

MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  8     F  TOS     TH 

CA     HG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02  SUM    NCH 


TURB 
SAR 


10/23/70 
1315 

5050 
5050 

11/18/70 
1145 

5050 
5050 

12/17/70 
1100 

5050 
5050 

01/14/71 
1600 

5050 
5050 

02/02/71 
U30 

5050 
5050 

03/02/71 
0900 

5050 
5050 

04/15/71 
1050 

5050 
5050 

05/12/71 
1210 

5050 
5050 

06/16/71 
0930 

5050 
5050 

07/09/71 
1200 

5050 
5050 

08/04/71 
0830 

5050 
5050 

09/08/71 
0950 

5050 
5050 

06/04/71 
1100 


10/22/70 
0900 


11/12/70   5050 
1400 


12/09/70   5050 
1445 


12/29/70   5050 
0930 


01/18/71   5050 
1545 


02/04/71   5050 
0825 


02/18/71   5050 
0930     5050 


03/08/71   5050 
1030 


03/31/71   5050 
1300 


04/14/71   5050 
1500 


05/04/71   5050 
0830     5050 


05/20/71   5050 
1330 


06/07/71   5050 
1215 


1250.00  PUTAH  CREEK  NEAR  WINTERS 

6.48   10.9   56   F   7.9    280     16  23  7.9  —   5.0    153  —    5.0   — 

302   104    13   C   8.4    285    .80  1.94  .34  .17   2.51           .14 

28  68  12  6     88            5 

5.24   10.5   58   F   7.9    295     14  ZZ  7.8  —    .0    165  —    5.1   — 

107   102    14   C   7.8    288    .70  1.84  .34  .00   2.70           .14 

24  64  12  94            5 

4.74  10.1   52   F   7.7    320     17  19  14  --    .0    140  —     U   -- 
50    92    11   C   7.7    307    .85  1.59  .61  .00   2.29          .31 

28  52  20  7b           10 

5.02   11.7   4fl   F   7.8    344     24  24  14  —    .0    176  —     11   — 

75   101     9   C   7.9    351   1.20  2.00  .61  .00   2.88           .31 

34  57  17  82            9 

7.33   12.2   51   F   8.0    300     17  2b  8.2  —    .0    166  —    5.8   — 

508   109    11   C   8.1    298    .85  2.07  .36  .00   2.72           .16 

29  69  12  91             5 

5.75  11.6   50   F   8.2    305     17  23  8.2  ~    .0    163  —    4.1   — 
178   102    10   C   8.3    294    .85  1.95  .36  .00   2.67          .12 

29  66  12  91             4 

7.02  10.4   62   F   8.1    290     20  23  7.7  --   2.0    161  --    5.7   -- 
427   106    17   C   8.4    294   1.00  1.90  .33  .07   2.64          .16 

34  65  11  2     90             5 

6.68   12.5   56   F   8.1    290     15  24  8.3  —    .0    166  —    4.4   — 

364   119    13   C   8,3    293    .75  2.03  .36  .00   2.72          .12 

26  69  12  93            4 

7.68   10.8   60   F   7.9    240     15  26  6.8  —    .0    164  —    4.8   — 

617   108    16   C   8.1    292    .75  2.21  .30  .00   2.69          .14 

26  76  10  92            5 

7.78   12.4   55   F   8.1    290     17  25  7.8  —    .0    161  —    4.8   — 

653   117    13   C   8.3    292    .85  2.07  .34  .00   2.64          .14 

29  71  12  90            5 

7.86    9.2   53   F   8.0    285     18  23  8.1  --    .0    165  —    6.4   — 

677    84    12   C   8.2    294    .90  1.92  .35  .00   2.70          .18 

31  65  12  92            6 

7.15   11.4   55   F   8.2    275     21  22  8.1  --    .0    166  --    6.1   -- 

482   107    13   C   8.2    298   1.05  1.85  .35  .00   2.72          .17 

35  62  12  91            6 

5010.00  POPE  CREEK  NEAR  POPE  VALLEY 

2.88   11.5   69   F   8.1     50     —  --  —  —    —     —  —     —   — 

7.5   127    21   C  - 

2105.00  MOKELUMNE  RIVER  AT  W0006RIDGE 

7.58   10.5   57   F   7.0     47     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

544   101    14   C 

6.62         58   F          46     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

392         14   C 

2.12   10.5   55   F   7.3     42     —  —  --  --    —     —  --     —   -- 
1438    99    13   C 

8.71         51   F          38     —  —  --  --    —     —  --     —   — 
763         11   C 

8.15   11.7   50   F   7.0     45     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

653   103    10   C 

9.03  12.0   42   F   6.9     42     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

816    95     6   C 

9.09   11.5   48. OF   7.1     41    5.3  1.4  2.0  --    .0     Ifl  —    Z,2      — 

828    99     8.9C   7.5     47    .26  .12  .09  .00    .30           .06 

55  26  19  64           13 

11.3   50   F   7.4     48     --  --  —  —    ~     —  --     —   — 
45S*'  100    10   C 

6.88   10.9   58   F   7.2     47     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

440   106    14   C 

5.75   10.3   60   F   7.1     47     --  —  —  ~    —     —  --     —   -- 
288   103    16   C 

5.52   10.6   57   F   7.1     45    3.7  1.6  2.1  ~    .0     18  —     .8   -- 

244   102    14   C   7.3     45    .18  .13  .09  .00    .30           ,02 

40  29  20  67            4 

5.36    9.5   65   F   7.2     48     —  —  —  —    —     —  —     —   — 

226   100    18   C 

5.39    9.6   65   F   7.2     46     --  --  —  —    --     —  —     —   — 
234   102    18   C 


137 
3 

4E 
0.3 

127 

8 

0.3 

122 

8 

75E 
0.6 

160 
16 

15E 
0.5 

146 
10 

lOE 
0.3 

140 

7 

7E 
0.3 

145 
10 

4E 
0.3 

139 
3 

IE 
0.3 

148 
14 

7E 
0.2 

146 
14 

5E 

0.3 

141 
6 

IE 
0.3 

145 
9 

IE 
0.3 

5E 

0.2 


IE 

0,2 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIElO  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      L»B      0      «»T          LABOKATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH                Ph     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     M6     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

BO   2106.00  HOKELUMNE  RIVER  AT  WOOOBRIOGE  CONTINUED  . 


07/15/71   5050     6.83    9.9   65   F   7.1     '►S 
1030  *30   105    18   C 


08/06/71   5050     3.77    8.3   73   F   7.1 
1000  35    96    23   C 


09/08/71   5050     6.22    9.3   68   F   7.3 
13<>0  358   102    20   C 


09/29/71   5050     7.32   10.6   56   F   7.1 
1200  561   101    13   C 


BO   2515.01  CALAVERAS  RIVER  AT  STOCKTON 


05/19/71   5050     3.35    8.5   71   F   8.0    185 
1530  2.6    96    22   C 


80   2580.00  STOCKTON  DIVERTING  CANAL  AT  STOCKTON 


12/09/70   5050     5.25   10.2   53   F   7.<»    170     13    6.9    6.5    --    .0     83     —    8.3   —      —    —  61    50E 

1030     5050      187    94    12   C   7.0    168    .65    .57    .28        .00   1.36  .23  — •  7    0.4 

39     34     17 


.0 

83 

— 

8.3 

.00 

1.36 

.23 

81 

14 

01/18/71   5050     6.11   11.4   50   F   7.6    190 
1330  1304   101    10   C 


02/04/71   5050  13.6   43   F   8.4    180 

0945  8.2   109     6   C 


02/18/71   5050     3.05   U.7   53. OF   8.1    195     23    9.9    7.6    —    .0    100     —    7.3   —      ~    —  98     4E 

1215     5050      2.4   107    11. 7C   7.8    221   1.15    .81    .33        .00   1.64  .21  —  16    0.3 

52     37     15  74  10 


05/20/71   5050     2.86    7.9   64   F   7.8    235     --  —  —    —    —     —     —     —   — 

0830  .9    83    18   C 

06/28/71   5050     3.22    8.5   62   F   7.5    210     —  —  —    —    —     —     —     —   — 

1040               8.5    87    17   C  —  , 

08/06/71   5050     3.73    6.7   79   F   7.3    190     —  —  —    —    —     —     —     —   — 

1200                32    82    26   C  ~ 

09/08/71   5050     4.10    3.3   75   F   7.5    185     --  —  —    —    --     —     —     —   —      —    __ 
1230                57    98    24   C 

09/29/71   5050     3.27   ,6.6   61   F   7.3    185     19  8.6  6.4    —    .0     99     —    4.8   —      —    ~    ~         83     5E 

1035     5050       10    67    16   C   8.1    202    .95  .71  .28        .00   1.62          .14               —      •         2    0.3 

47  35  14                80             7 

SAN  JOAOUIN  RIVER  NR  VERNALIS 


80 

7020. 

,00 

SAN  JOi 

10/06/70 
0920 

5050 

1.55 
1670 

10/08/70 
1200 

5001 
5006 

2 

9.4 
99 

64 
18 

F   7.7 

C 

10/20/70 

5050 

1.14 
1450 

01/11/71 
1420 

5001 
5006 

48 

9 

F  8.0 
C 

02/08/71 
1200 

5001 
5006 

55 
13 

F  7.5 
C 

.0     88 

.00   1.44 

34 

.0     82 

.00   1.34 

31 


03/05/71   5001  10.5   52   F   7.8 

1000     5006  95    11   C 


03/08/71   5001  54   F   7.5  --     --     —    ~    .0    100 

1120     5006  12   C         584  .00   1.64 

28 


04/06/71   5001  8.6   64  F   7.5 

0945     5006  90    IS  C         860 
3 

04/12/71   5001  57  F 

1430     5006  14  C         695 

05/0<./71   5001  9.7   63  F   7.7 

mo     5006  100    17  C         789 
3 

05/10/71   SOOl  61  F   7.6           —     —     —    —    .0    HI 

mo     5006  16  C         530                            .00   1.82 

34 

06/0^/71   5001  10.6   66  F   7.4 

1030     5006  114    19  C         699 
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DATE 
TIME 

SAMPLER 
LAB 

G.H. 
0 
DEPTH 

00 
SAT 

TEMP 

FIELD 

LABORATORY 

PH     EC 

80 

7020. 

,00 

SAN  JOAQUIN  1 

06/07/71 

1400 

5001 
5006 

66 
19 

F 
C 

776 

06/30/71 
1015 

5001 
5006 

3 

9.0 
102 

72 
22 

F 
C 

7.6 

597 

07/12/71 
1350 

5001 
5006 

72 
22 

F 
C 

905 

08/03/71 
1400 

5001 
5006 

3 

12.0 
154 

84 
29 

F 
C 

8.2 

892 

08/09/71 
1440 

5001 
5006 

82 
28 

F 
C 

7.9 

937 

08/31/71 
1500 

5001 
5006 

3 

10.5 
121 

73 
23 

F 
C 

7.9 

831 

09/07/71 
1350 

5001 
5006 

73 
23 

F 
C 

836 

TABLE  0-2  CCONTINUEO) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQdl VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


TURB 
SAR 


.0    179 

.00   2.93 

31 


09/28/71   5001 


10/08/70   5050 
0930 


8.3   66   F   7.7 


3 
1150.00 


2.20 
16 


19   C         686 

COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 


7.4 


70 


11/10/70   5050 
1515     5050 


12/09/70   5050 
1340     5050 


01/15/71   5050 
1130     5050 


03/10/71   5050 
0830     5050 


2.76   11.2   59 
72   111    15 


4.46   12.6 
884   106 


3.50   12.2   47 
247   104     8 


7.5 
7.5 


4.67   11.6   52. OF   7.3 
1090   105    11. IC   7.5 


46   F   7.4 
8   C   7.8 


7.7 
7.5 


78 
107 


115 
99 


120 
115 


9.0  4.0 
.45  .33 
42     31 


7.3  3.8 
.36  .31 
43     37 


6.3 
.27 


8.9  3.3  3.8 

.44  .27  .17 

44  27  17 

12  6.8  4.1 

.60  .56  .18 

52  49  16 


3.2 

.14 

17 


.0 

50 

00 

.82 

77 

.0 

46 

00 

.75 

76 

.0 

56 

00 

.92 

80 

.0 

43 

00 

.70 

83 

5.8 

.16 

15 

3.6 
.10 


2.8 
.08 

7 

2.0 
.06 


39 

2 

0.4 

36 

2 

30E 

0.3 

58 
12 

15E 
0.2 

34 
2 

7E 
0.2 

04/16/71 
1000 


4.57 
632 


55 
13 


05/18/71 
0700 


5050 
5050 


07/19/71   5050 
1230     5050 


4.24 
692- 


10.5 
100 


7.8   82   F   7.3 


3.8 
.19 


08/05/71   5050     2.45    7.5   77   F   7.5     73 
0730  32    90    25   C 


2.1 
.17 


2.4 
.10 


62    5.9    3.0    3.6 


64    98    28   C   7.5     66    .29    .25    .16 
44     38     24 


.n 

25 

.00 

.41 

82 

.0 

33 

.00 

.54 

82 

.7 

.02 


1.0 
.03 


18     IE 
3    0.2 


27     9E 
0    0.3 


09/03/71 
0830 


5050 
5050 


2.25    7.6 
18    85 


7.4 
7.5 


8.4 

2.4 

4.8 

— 

.0 

42 

— 

2.4 

.42 

.20 

.21 

.00 

.69 

.07 

53 

25 

26 

86 

9 

31     IE 
4    0.4 


Bl   2100.00 


COSUMNES  RIVERf  NORTH  FORK.  NEAR  EL  DORADO 


11/10/70 
1500 


01/15/71 

1500 


03/10/71 
1345 


05/18/71 
1145 


07/19/71 
0840 


09/03/71 
1130 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


2.55   10.5 
34   102 


3.40   12.8 
241   103 


2.79*'  12.2 
93   104 


3.62   10.9 
319   104 


2.25    7.5 
37    87 


7.2 
7.6 


7.0 
7.6 


7.3 
7.3 


7.0 
7.5 


7.3 
7.4 


78 
70 


62 
62 


7.1 

.35 

50 

9.4 

.47 

55 


4.9 

.24 

35 


2.0 

.16 

23 

2.6 
.21 

24 


5.7  2.4 

.28  .20 

45  32 

3.3  1.2 

.16  .10 

43  27 


3.8 
.31 


9.1 
100 


6.3  1.0 
.31  .06 
53     14 


3.1 

.13 

19 

3.8 

.17 

20 

2.8 
.12 


2.0 
.09 


3.0 

.13 

19 

4.4 
.19 


.0 

28 

.00 

.46 

66 

.0 

38 

.00 

.62 

72 

.0 

28 

.00 

.46 

74 

.0 

20 

.00 

.33 

89 

.0 

26 

.00 

.43 

62 

.0 

30 

.00 

.49 

3.6 

.10 

14 

8.8 
.25 
29 

1.5 
.04 


.3 

.01 
3 

1.0 
.03 


2.0 

.06 

10 


26 
3 

0.3 

34 
3 

9E 

0.3 

24 
1 

3E 
0.2 

13 

4 

IE 
0.2 

28 
6 

6E 

0.2 

20 

5 

IE 
0.4 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  WATER 


DATE 

SAMPLES 

G.H. 

00 

TEMP    FIELD 

TIME 

LAS 

0 
nEt^FH 

SAT 

LABORATORY 
"H           EC 

MILLIGRAMS  PER  LITER  NILLIORAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MtLLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  » R.  TDS  TH 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        5102     SUM    NCH 


TURB 
SAR 


Bl   3150.00 


COSUMNES  RIVER*  MIDDLE  FORK<  NEAR  SOMERSET 


11/10/70 
1620 


01/15/71 
1320 


03/10/71 
1230 


05/18/71 
10<»0 


07/19/71 
1120 


09/03/71 
1000 


11/10/70 
1225 


01/15/71 
1230 


03/10/71 
1015 


05/lfl/71 

0«20 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


11/10/70 
1550 

5050 
5050 

01/15/71 
1230 

5050 
5050 

03/10/71 
1130 

5050 
5050 

05/l«/71 

5050 

0930 

5050 

07/19/71 
1000 

5050 
5050 

09/03/71 
0930 

5050 
5050 

5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


3.6<> 
34 


4.80 
124 


4.71 
112 


5.74 
323 


4.20 
55 


3.54 
12 


7.9 
73 


12.1 
101 


11.4 
101 


7.6 
92 


SI   4110.01 


9.9 
93 


12.0 
101 


10.2 
97 


7.7 
91 


6.9 
71 


82   1150.00 


2.81 
3.7 


4.36 
159 


3.20 
17 


3.10 
12 


11.9 
100 


11.8 
103 


65 
18 


7.1 
7.7 


7.0 
7.6 


7.0 
7.5 


7.2 
7.5 


7.3 
7.5 


5.9 

.29 

54 

5.3 
.26 

54 


1.3 
.11 

20 


2.6 
.11 
20 


1.4    2.2 

.12    .10 

25     21 


43 
43 


47 
49 


3.6  1.5 
.18  .12 
42     28 


2.3 

.10 

23 


2.5    1.2    2.2 

.12    .10    .10 
40     33     33 


7.1 
.35 
61 


1.7 
.14 
29 

1.0 

.08 

14 


2.6 

.11 

22 

3.8 

.17 

30 


COSUMNES  RIVER*  SOUTH  FORKt 


55   F   7.5 
13   C   7.8 


7.1 
7.5 


*6   F 
8   C 


7.5 
7.8 


56   F   7.3 
13   C   8.0 


F   7.3 
C   7.5 


63   F   7.3 
17   C   7.5 


120 
118 


80 
79 


92 

90 


110 
104 


126 
127 


145 
151 


11 
.55 


8.6 
.43 
48 

9.3 
.46 


15 
.75 

50 


6.0 
.49 
42 

2.9 

.24 
30 

3.5 

.29 

32 

4.6 

.38 

37 

6.1 

.50 

39 

6.7 

.55 

36 


DRY  CREEK  NEAR  lONE 


7.5 
7.7 


7.4 
7.6 


7.9 
8.1 


7.8 
8.6 


470 
493 


53 

2.64 

54 


155     16    6.6 

152    .80    .54 

53     36 


4.3 

.19 

16 

3.1 

.13 

16 

3.2 

.14 

16 

3.8 
.17 

16 

5.3 

.23 

18 

4.6 

.20 

13 


12 

.52 

11 

4.9 
.21 


310     33     15    7.8 

305   1.65   1.27    .34 

54     42     11 


315 
331 


35 
1.75 


8.5 

.37 

11 


.0 
.00 

26 

.43 

80 

.0 
.00 

25 

.41 

85 

.0 
.00 

23 
.38 
88 

.0 
.00 

17 

.28 
93 

.0 
.00 

25 

.41 

84 

.0 
.00 

31 
.51 

89 

PINES 

.0 
.00 

56 

.92 

78 

.0 
.00 

41 

.67 

85 

.0 
.00 

47 
.77 
86 

.0 

58 

.00 

.95 
91 

.0 
.00 

69 

1.13 

89 

.0 
.00 

81 

1.33 

88 

.0 
.00 

180 

2.95 

60 

.0 
.00 

63 

1.03 

68 

.0 
.00 

136 

2.23 

73 

7.0 
.23 

149 

2.44 

2.7 

.08 

15 

1.8 

.05 

10 

.0 
.00 


.0 
.00 


.0 
.00 


1.5 
.04 

7 


5.3 

.15 

13 

2.5 

.07 
9 

2.0 
.06 

7 

1.8 
.05 

5 

2.0 
.06 

5 

4.4 

.12 

8 


14 

.39 
8 

4.3 
.12 


5.1 
.14 

5 


20 

2 

0.3 

19 

2 

5E 

0.2 

15 

4 

2£ 

0.3 

u 

3 

OE 
0.3 

19 
2 

4E 
0.3 

22 

4 

IE 
0.4 

52 
6 

0.3 

35 
2 

7E 
0.2 

36 
3 

3£ 
0.2 

42 

IE 

6 

0.3 

55 
2 

4E 
0.3 

65 

2 

IE 
0.2 

2*r 

93 

0.3 

67 
16 

5E 

0.3 

146 
35 

2E 

0.3 

157 
24 

IE 

0.3 

06/02/71 
1145 


1375. 
4.40 


00 
10.6 


MOKELUMNE  RIVER  NEAR  MOKELUMNE  HILL 
52 


50   F   7.0 
10   C 


89  0  747.2  118.4 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSOALE  BRIDGE 


10/06/70 

08<.7 

5050 

6 

9.3 

10/22/70 
11<*0 

5050 
5050 

2 

00 

e.3 

85 

62 
17 

11/09/70 
1430 

5050 
5050 

2 

73 

7.8 
81 

63 
17 

12/09/70 
1315 

5050 
5050 

4 

53 

9.1 
85 

54 
12 

01/05/71 
1415 

5050 
5050 

5 

21 

11.9 
98 

45 

7 

02/18/71 
1415 

5050 
5050 

4 

31 

10.8 
>^9 

53 
12 

03/0H/71 
1245 

5050 
5050 

2 

00 

10.3 
96 

54 
12 

04/14/71 
1200 

5050 
5050 

2 

75 

12.1 
127 

64 
18 

F   7.4    800 
C   8.3    844 


F   7.6    820 
C   7.6    858 


F   7.3    410 
C   7.8    419 


F   7.4    320 
C   7.9    351 


F   7.5    375 
C   7.7    436 


OF   7.7    580 
,2C   8.1    645 


F   8.0    750 
C   8.2    770 


2.15 
27 

42 

2.10 

25 

18 

.90 

22 

18 
.90 
27 

21 

1.05 

25 

38 

1.90 

30 


21 

1.73 

22 

21 

1.73 

21 

12 

.99 
24 

9.0 
.74 
22 

11 

.90 
22 

14 
1.15 

18 

20 
1.64 


92 

4.00 

SO 

100 

4.35 

52 


2.13 
52 

38 

1.65 

50 

50 

2.18 

52 

73 

3.18 

51 

87 
3.78 


5.0 

.13 

2 

2.5 

.06 

1 


.05 
1 

2.1 

.05 

1 


.08 
1 


.0    162 

.00   2.66 

34 

.0    168 

.00   2.75 

33 


85 

1.39 

35 

74 

1.21 

37 

75 

1.23 

30 

120 

1.97 

31 

141 

2.31 

30 


72 

1.50 

19 


1.64 
19 


.96 
24 

36 
.75 
23 

52 

1.08 

26 


1.62 
26 


1.75 
23 


129   7.4 
3.64   .12 


139   8.3 
3.92   .13 


53 

1.49 

38 


5.6 

.09 

2 


44   3.5 
1.24   .06 


1.72   .05 
42     1 


92   4.8 
2.59   .08 


126   4.1 
3.55   .07 


449 

194 

30E 

448 

61 

2.9 

498 

192 

lOE 

477 

54 

3.1 

244 

94 

45C 

228 

25 

2.2 

201 

82 

8E 

187 

22 

1.8 

242 

98 

6C 

237 

36 

2.2 

380 

151 

20E 

361 

54 

2.6 

445 

198 

8E 

440 

82 

2.7 
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TIME 


TABLE  D-2  CCONTINUED) 

MINEKAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  WATER 

SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD                               MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOIJIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH                 PH     EC                                PERCENT  RFACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TH 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 

B9  0  747.2  118.4     SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE  CONTINUED 

5050     1.80   12.0   68. OF   8.2    600     —     —     —    --    --     —     —     —   — 
131    20. OC 

5050     1.10   12.1   78   F   8.3    825     45     24     97   3.4    .0    161     80    146   6.4    .30    —     502     210 
5050  147    26   C   7.8    878   2.25   1.97   4.22   .09   .00   2.64   1.67   4.12   .10  —     481      79 

26     23     49     1  31     20     48     1 

5050  8.6   65   F   7.9    650     34    2.0     76   3.5    .0    150     54    110   6.1    .20    —     434     161 

5050  91    18   C   7.7    709   1.70    .16   3.31   .09   .00   2.46   1.12   3.10   .10  —     360      30 

32      3     63     2  36     17     46     1 

B9  D  748.3  126.9     OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BIDGE 

5001  9.4   66   F   7.8  47     21     93   5.8    .0    188     65    131   4.4    .30    —     522     204 

5006  101    19   C         826   2.35   1.73   4.05   .15   .00   3.08   1.35   3.69   .07        19.0     479      50 

3  28     21     49     2  38     16     45     1 

5001  7.7   61   F  —     --     —    --    --     —     —     —   — 

78    16   C 
3 

5001  8.3   57. 2F  --     --     --    --    --     —     —     —   — 

80    14. OC 

5001  9.7   59   F   7.8  --     —     —    —    —     --     —     —   — 

5006  96    15   C        1000 

3 

5001  11.0   54   F   7.4  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

5006  102    12   C         577 

3 

5001  9.2   63   F   7.7  --     --     --    —    --     —     —     --   -- 

5006  95    17   C         660 

3 

5001  14.4   63   F   8.6  50     22    100   4.2   8.0    137    100    147   3.5    .40    —     553     216 

5006  148    17   C         900   2.50   1.81   4.35   .11   .27   2.25   2.08   4.15   .06        14.0     516      90 

3  29     21     50     1     3     26     24     47     1 

5001  16.5   68   F   7.6  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

5006  180    20   C         762  ~ 

3 

5001  ~     —     —    ~    ~     —     —     —   — 

5006  769 

3 

5001  12.7   68   F   8.9  --     —     —    —    —     —     —     —   — 

5006  '         139    20   C         785 
3 

5001  15.0   79   F   8.8  50     25    106   4.8    14    148     95    160    .4    .30    --     560     228 

5006  183    26   C         936   2.50   2.06   4.61   .12   .47   2.43   1.98   4.51   .01         6.8     535      83 

3  27     22     50     1     5     26     21     48 

5001  11.0   79   F   8.6  --     --     --    --    —     --     —     —   3.5 

5006  134    26   C        1030  .06 

3  1 

5001  10.3   77   F   8.2  —     —     —    —    —     —     —     —   2.2 

5006  123    25   C        1014  .04 

3 

B9  D  748.5  120.0     OLD  RIVER  BELOW  HEAD 

5001  9.0   61   F  —     —     —    --    —     —     —     —   — 

91    16   C 

5001  9.1   59. OF  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

90    15. OC  — 

B9  0  749.3  122.5     OLD  RIVER  AT  JUNCTION  WITH  MIDDLE  RIVER 

5001  8.7   61   F  --     ~     ~    --    ~     —     —     --   -- 

88    16   C 
3 

5001  9.0   59. OF  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

••   89    15. OC 

89  D  749.5  133.1     OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 

5050     4.50    9.2   68. OF   7.9    260     —     —     —    --    —     —     —     —   -- 
101    20. OC 

B9  0  751.9  119.3  SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 

5050  8.7  ______    __    __     __     __     __   __ 

11 

B9  0  752.6  122.9  MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 

5001  10.7   66   F   8.4  39     17     25   4.0    .0    146     50    120    .0    .00    --     428     168 

5006  115    19   C         683   1.95   1.40   1.09   .10   .00   2.39   1.04   3.38   .00  .       11.0     338      48 

3  43     31     24     2  35     15     50 

5001  10.8   57   F   7.9  --     —     --    --    —     --     --     —   _- 

5006  104    14   C         950 


TURB 
SAR 


05/14/71 
1315 


07/15/71 
0830 


09/29/71 
0930 


10/13/70 
1250 


10/20/70 
OSOO 


11/05/70 
0730 


11/17/70 
1230 


02/17/71 
1415 


03/22/71 
1220 


04/28/71 
1450 


05/18/71 
1500 


06/03/71 
1305 


06/09/71 
X528 


07/15/71 
1510 


08/09/71 
1305 


09/13/71 
1425 


10/20/70 
0610 


11/05/70 
0905 


10/20/70 
0540 


11/05/70 
0805 


05/14/71 
1200 


10/06/70 
0748 


10/13/70 
1215 


U/17/70 
1140 


35E 
2.9 


57E 
3.4 


33A 

2.8 


22A 

3.0 


25A 
3.1 


58A 

0.8 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SaRFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   &.H.  no     TEMP    FIELD                               MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      L Aa      a  SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MTLLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

nE>'TH  PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE      B    ■/ .          TOS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    003   HC03    S0<>    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

R9  D  752.6  122.9     MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT  CONTINUED 

02/17/71   5001  10.8   54   F   7.5           --     —     —    --    --     —     —     --   —      —    —                   21A 

1350     5006  100    12   C         599 
3 

03/22/71   5001  10.4   61   F   7.7           --     --     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  24A 

1110     5006  105    16   C         700 
3 

04/28/71   5001  9.4   64   F   7.6           41     17     67   3.7    .0    104     60    US   5.8    .20    —     455     173    35A 

1415     5006  99    18   C         765   2.05   1.40   2.91   .09   .00   1.70   1.25   3.33   .09        14.0     378      68    2.2 

3  32     22     45     1          27     20     52     I 

05/18/71   5001  8.8   66   F   7.1            --     —     —    —    —     --     —     —   —      —  -  ~                   SOA 

1425     5006  94    19   C         511 
3 

06/03/71   5001  —     --     —    —    —     —     —     —   — 

1320     5006  762 
3 

06/09/71   5001  10.2   70   F   8.6           —     —     —    —    —     —     —     —   ~      —    ~                   40A 

1445     5006  114    21   C         685                                                                 — 
3 

07/15/71   5001  7.1   79   F   7.1           19    7.5     IB   1.9    .0     67     27     26   1.8    .00    —     170      79    60* 

1405     5006  87    26   C         242    .95    .62    .78   .05   .00   1.10    .56    .73   .03        14.0     148      24    0.9 

3  40     26     33     2          45     23     30     1 

08/09/71   5001  6.8   81   F   7.5           --     --     --    --    —     —     —     —   1.1     —    --                   39A 

1340     5006  84    27   C         236                                                    .02 

2  1 

09/1.3/71   5001  8.8   77   F   7.5           --     --     —    —    —     —     —     —    .4     —    —                   65A 

1500     5006  106    25   C         233                                                 .01 
3 

B9  0  753.5  129.3     MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 

10/13/70   5001  a.O   66   F   7.3           17    8.6     23   2.4    .0     88     17     29   1.8     ~    ~     180      78    3*A 

1135     5006       '  ft6    19   C         263    .85    .71   1.00   .06   .00   1.44    .35    .82   .03          —     142       6    1.1 

3  32     27     38     2  55     13     31     1 

11/17/70   5001  8.8   59   F   7.3           --     --     --    —    --     --     —     --   --      —    —                  20A 

1050     5006  87    15   C         425 
3 

01/11/71   5001  46   F                 --     --     47    --    —     --     --     67   —      —    —     341 

1200     5006  8   C         484                2.04                          1.89 

42  39 

02/08/71   5001  50   F                —     —     69    —    —     —     —     86   —      —    —     387 

1135     5006  10   C         604                3.00                          2.43 

50  40 

02/17/71   5001  9.9   54   F   7.0           —     --     —    --    --     —     —     —   —      —    —                   33A 

1300     5006  92    12   C         719 

3  •  .  . 

03/08/71   5001  54   F                 —     —     41    —    —     —     —     50   —      ~    —     256 

0915     5006  12   C         390                1.78                          1.41 

46  36 

03/22/71   5001  10.2   59   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  20A 

1030     5006  101    15   C         300 
3 

04/28/71   5001  9.8   64   F   7.8           18    7.8     25   2.3    .0     74     28     29    .0     —    —     185      77    SOA 

1335     5006  103    IB   C         275    .90    .64   1.09   .06   .00   1.21    .58    .82   .00          —     146      17    1.2 

3  33     24     41     2          46     22     31 

05/10/71   5001  61   F                —     —     22    --    ~     --     --     28   --      —    —     170 

0930     5006  16   C         258                 .96                           .79 

37  31 

05/18/71   5001  10.2   66   F   7.2           --     --     —    —    --     —     —     —   —      —    —                  33A 

1340     5006  109    19   C         243 
3 

06/03/71   5001  --     --     --    —    --     —     —     —   -- 

1250     5006  265 
1 

06/09/71   5001  10.0   68   F   7.8           --     —     —    --    —     —     —     —   —      —    —                   35A 

1350     5006  109    20   C         247                                                                 ~ 
3 

07/1S/71   5001  7.2   77   F   7.5           15    6.4     13   1.5    .0     63     19     15    .9     —    —     127      64    28A 

1330     5006  86    25   C         182    .75    .53    .57   .04   .00   1.03    .40    .42   .01          —     102      13    0.7 

3  40     28     30     2          55     ZZ           23     1 

08/09/71   5001  79   F                 —     --     1 1    —    —     —     —     10   —      —    —     105 

1210     5006  26   C         157                 .48                           .28 

31  18 

08/09/71   5001  8.0   79   F   7.6           —     —     —    --    —     —     —     --    .4     —    —                   30A 

1230     5006  98    26   C         164                                                    .01          — 

?  1 

09/13/71   5001  8.8   75   F   7.3           —     —     --    —    —     —     —     —    .0     —    ~                   19A 

1350     5006  104    24   C         181                                                    .00 
3 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 

NINERM.  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   6.M.    00     TEMP    FIELD                                  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLI6RAMS  PER  LITER 

TINE      LAB      a      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

OEPTH                 PH     EC                                PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TH    TUR8 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SOA    CL    N03  SI02     SUM    NCH     SAR 

B9  D  756.1  I2S.8     MHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 

ie/13/7t   5001  6.4   66   F   7.1  22  II     40   3.2    .0     98     34     58   1.3    .00    —     236     100    27A 

1050     5006  69    19   C         394   1.10    .90   1.74   .08   .00   1.61    .71   1.64   .02         8.0     226      20    1.7 

3  29     24     46     2  40     18     41     1 


11/17/70   5001  6.3  57  F   7.2 

1005     5006  61  14  C 
3 

02/17/71   5001  9.2  54-  F   7.0 

1210     5006  85  12  C 


03/22/71   5001  11.0   61   F   7.7 

0950     5006  111    16   C        9500 

3 


04/28/71   5001  12.0   66   F   9.1  34     15     68   3.6   8.0     82     70    100    .0    .30    ~     377     147    18A 

1250     5006  129    19   C         630   1.70   1.23   2.96   .09   .27   1.34   1.46   2.82   .00         1.1     340      66    2.4 


•5/18/71   SOOl  7.9   68   F   7.2  —     —     _    —    _____-_.___  23A 

1315     5006  86    20   C         636  — 

3 

•6/03/71   SOOl  —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1230     5006  649  _ 

3 

•6/09/71   5001  7.0   68   F   7.4  —     —     ~    —    —     —     —     ____      —    —  18* 

1314     5006  76    20   C         510  — 

3 

•7/15/71   5001  10.4   79   F   8.4  27     11     44   2.9    .0     87     50     58    .0    .00    ~     272     113    20A 

1255     5006  127    26   C         426   1.35    .90   1.91   .07   .00   1.43   1.04   1.64   .00         1.2     237      41    1.8 

3  32     21     45     2  35     25     40 

•8/09/71   5001  6.5   81   F   7.8  —     --     __    _    _-     __     _     „    .q     —    _  25^ 

1145     5006  81    27   C         338  .00  — 

3 

•9/13/71   5001  7.8   79   F   7.1  —     --     —    —    —     —     —     _    .2     —    _  134 

1310     5006  95    26   C         325  .00  ~ 

3 

89  D  757.8  121.9     STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 

10/06/70   5050  3.7  —     —     —    —    —     —     —     —   —      ~    — 

0633  ~~ 

16 

B9  0  758.7  122.9     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

lO/12/T^   S^^l  7.7   68   F   7.7  37     17     80   6.0    .0    166     60    106   5.3    .30    —     436     163    30A 

1330     S^0«  84    20   C         687   1.85   1.40   3.48   .15   .00   2.72   1.25   2.99   .09   *>     19.0     412      27    2.7 

2  27     20     51     2  39     16     42     1 


11/16/70   5001  7.0   61   F   7.5  —     _—    —    —     _-__     —   —      —    —  19^ 

1245     5006  71    16   C         906  — 

•2/17/71   5001  10.7   54   F   7.2  _______     —     __«_„      —    _  15^ 

1135     5006  99    12   C         420  _ 

3 

•  3/22/71   5001  8.6   59   F   7.2  —     —     ~    --    —     —     —     _-   —      ^    __  94 

1305     5006  85    15   C         587  ~ 

3 

•4/28/71   5001  13.0   64   F   8.5  35     14     65   4.5    .0    123     55     89   4.4    .30    —     373     145    14A 

1135     5006  137    18   C         610   1.75   1.15   2.83   .12   .00   2.02   1.15   2.51   .07         6.0     334      44    2.3 
3  30     20     48     2  35     20     44     1 

•5/18/71   5801  10.7   66   F   7.2  ___    —    _.___„„      _    „  22A 

1220     5006  115    19   C         592  — 

3 

•6/03/71   5001  _     __     _    —    —     ________      __    — 

1115     5006  667  — 

1 

•6/09/71   5001  8.3   70   F   8.1  ~     —     —    --    —     —     ______      __    __  g^^ 

1230     5006  92    21   C         566  ~ 

1 

•> 

•7/15/71   5001  6.9   77   F   7.7  30     12     43   3.5    .0     99     40     69   1.2    .00    —     286     125    21A 

1215     5006  83    25   C         460   1.50    .99   1.87   .09   .00   1.62    .83   1.95   .02         2.1     249      44    1.7 
2  34     22     42     2  37     19     44 

•8/09/71   5001  8.0   79   F   7.7  ________    __     __     __     __    .7     __    —  glk 

1100     5006  98    26   C         289  .01  — 

2 

•9/13/71   5001  4.7   77   F   7.3  --     —     ~    --    —     --     —     —   4.3     ~    ~  12* 

1200     5006  56    25   C         538  .07  — 

?  1 

B9  D  759.8  125.1     SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  RINOGE  PUMP 

06/02/71   5050     0.71  9.5   66   F   8.0    540     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1015  102    19   C  — 
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TABLE  D-2  CCONTINUED> 

MINEI^AL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

OATF     SAMPLER   G.H.  00    TEMP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TiMf      L»B     a  SAT         LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

OE>'TH  PM    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    F  TOS    TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO'*    CL    N03        SI^2     SUM    NCH     SAR 

R9  0  7S9.9  126.6  SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  LIGHT  NO  2<t 

10/06/70   5050  ♦.O                      —    —    --    "    "     —    —    —   —     —    — 

0605 

16 

B9  0  «00.S  13*. 8  OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 

10/08/70   SOOl  8.7   66  F   7.6           --     —     —    —    —     —     —     —   --      —    —                  2^* 

1430     5006  93    19  C         112 
3 

01/11/71   5001  45  F                --     "     --    "    --     —     —     —   -- 

1115     5006  7  C         496 

02/08/71   5001  50  F                —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1100     5006  10  C        530                                                          ~ 

03/05/71   5001  11.9   50  F   7.9          —    —    —    --    —    --    —    —   —     —   —                 25A 

11»S     5006  105    10  C         284                                                            17.0 
3 

03/08/71   5001  50  F               —    ~    —    ~   ~    —    —    ~   ~ 

1225    5006  10  C        258 

04/06/71   5001  9.7   59  F   6.9           ~     —     ~    —    —     —     —     —   ~      ~    —                  40A 

1215     5006  96    15  C         181                                                              — 
3 

05/04/71   5001  10.4   63  F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —   —      _-    —                  25A 

1400     5006  107    17  C         148                                                            l*.0 
3 

05/10/71   5001  72  F                                     --          --          —        —        —    —    —    "   " 

0910     5006  22  C        163 

06/02/71   5001      ,  9.3   66  F   7.5           —     —     —    —    —     —     —     —   —      ~    ~'                 26A 

1330     5006  100    19  C         145                                                            »2.0' 
3 

06/30/71   5001  8.9   73  F   7.7           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  22A 

1225    5006  103    23  C        143                                                        13.0 
3 

08/03/71   5001  8.3   79  F   7.0          --    —    —    —    —    —    —    —   "     —   —                 2*A 

1520     5006  101    26  C        148                                                        12.0 
3 

08/09/71   5001  75  F                --     —     —    —    —     —     —     --   — 

1125    5006  24  C        152                                                          ""        . 

08/31/71   5001  9.0   72  F   7.1          —    —    —    —    —    —    —    —   ~     ~   —                 22A 

1600     5006  102    22  C                     169                                                        12.0 
3 

09/28/71   5001  9.6   66  F   7.7           —     —     —    —    —     —     --     —   —      —    —                  23A 

I2S0    5006  103    19  C        152                                                         8.3 
3 

89  D  800.7  138.4  DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

10/08/70   5001  8.6   64  F   7.7           —     —     —    —    —     —     —     —   —      ~    —                  30A 

1330     5006  90    18  C         230                                                              — 

3 

01/11/71   5001  43  F                —     —     --    —    —     --     --     —   — 

1045     5006  6  C         484 

02/08/71   5001  50  F                —     —     ~    —    ~     —     —     —   — 

1035    5006  10  C        508                                                            ~ 

03/05/71   5001  11.9   50  F   B.O          --    --    —    —   --    —    —    —   —     —   —                 31* 

1250    5006  105    10  C        310                                                        17.0   , 
3 

03/08/71   5001  50  F               —    ~    —    —    —    —    —    —   ~     ~    ~ 

0845    5006  10  C        312 

04/06/71   5001  9.6   59  F   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  *5A 

1300     5006  95    15  C         250 
3 

05/04/71   5001  10.1   63  F   7.6           --     —     —    —    --     —     —     —   —      —    —                  2*A 

1440     5006  104    17  C         186                                                            1*«0 
3 

05/10/71   5001  64  F               _■    —     —    —    —    --    —    --   -- 

0945     5006  18  C         190 

06/0P/71   5001  10.1   66  F   7.5           --     --     —    ~    —     —     —     —   "      "    —                  I** 

1410     5006  108    19  C         190                                                            10.0 
3 

06/30/71   5001  8.1   73  F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  23A 

1300     5006  94    23  C         173                                                            12.0 
3 

08/03/71   5001  t.8   81  F   7.3           --     --     —    "    --     —     —     —   —      "    —                  23A 

1600     5006  97    27  C         201                                                            ll.O 
3 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H. 
LAB      0 

DEPTH 


00 
SAT 


TABLE  0-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  HATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  8     F  TOS     TM 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03  SIOZ  SUM    NCH 


TURB 
SAR 


08/09/71 
1050 


5001 
5006 


89  0  800.7  138.4     DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

73   F 

23   C         204 


08/31/71 
1630 


5001 
5006 


9.1 
103 


72   F   7.7 

22      C         265 


09/28/71 
1400 


5001 
5006 


9.6 
103 


66   F   7.6 

19  •  C         194 


89  D  801.1  142.6     BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 


10/07/70 
1305 


5001 
5006 


9.6 
101 


64   F   7.8 

18   C         164 


.3 
.00 


11/23/70 
1210 


03/03/71 
0940 


03/24/71 
1515 


04/06/71 
1440 


04/21/71 
1415 


5001 
5006 


SOOl 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.8 
95 


11.5 
102 


10.7 
103 


10.3 
102 


10.9 
108 


57   F   7.5 

14   C         183 


50   F   6.8 

10   C         255 


57   F   7.7 

14   C         192 


59   F   7.5 

15   C         151 


59   F   7.8 

15   C         142 


.0 

74 

.00 

1.21 

47 

.0 

71 

.00 

1.16 

60 

.0 

60 

.00 

.98 

65 

--   1.6 
.03 

2 

--   1.3 

.02 

1 


.4 

.01 

1 


05/05/71 
1425 


5001 
5006 


12.1 
122 


61   F   7.8 

16   C         143 


.0     61 

.00   1.00 

70 


.0 
.00 


05/19/71 
1510 


5001 
5006 


10.4 
111 


66   F   7.7 

19   C         158 


06/03/71 
1450 


06/16/71 
1340 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.3 
110 


10.4 
120 


66   F   7.7 

19   C         151 


73   F   7.4 

23   C         133 


.0     68 

.00   1.11 

74 


.1 
.00 


07/01/71 
1315 


5001 
5006 


10.3 
117 


72   F   7.7 

22   C         141 


.0     60 
.00    .98 


.0 
.00 


07/15/71 
1330 


5001 
5006 


9.6 
111 


73   F   7.9 

25   C         161 


08/04/71 
1605 


08/17/71 
1725 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.2 
110 


9.2 
110 


77   F   8.0 

25   C         179 


77   F   7.9 

25   C         217 


.0     60 

.00    .98 

55 


.8 

.01 

1 


09/01/71 
1620 


09/15/71 
1600 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.0 
116 


9.8 
115 


73   F   8.2 

23   C         169 


75   F   8.2 

24   C         160 


.0     65 

.00   1.07 

63 


.0 
.00 


09/29/71 
1430 


05/14/71 
0745 


5001 
5006 


89  0  801. 
5050     1.30« 


10.6 
114 


66   F   7.5 

19   C         158 


1  148.1     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 


8.7 
91 


64. OF   7.6    110 
17. 8C 


.0     69 

.00   1.13 

72 


.0 
.00 


89  0  801.2  148.5     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 


10/07/70 
1230 


5001 
5006 


9.5 
100 


64   F   7.5 

1 8   C         396 


.0 
.00 


11/20/70 
1205 


01/12/71 
1015 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.5 
101 


57   F   7.2 

14   C         196 


45   F 
7   C 


1.4 

.02 

1 


02/09/71 
1120 


5001 
5006 


50   F 
10   C 


03/03/71 
0835 


5001 
5006 


11.4 
101 


50   F   6.9 

10   C         265 


.0     66 

.00   1.08 

41 


1.3 

.02 

1 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF    SURFACE  KATEh 

DATE    SAMPLER   G.M.    00    TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITE* 

TIMF      LAB     0     SAT         LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH               PH    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    F     TOS    TH    TU«B 

CA    MG    NA    K  C03   HC03    S04    CL    N03       SI02    SUM    NCH     SAR 

B9  n  aOl.2  146.5     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANT lOCH  SHIP  CHANNEL  CONTINUED 


03/09/71   5001  50  F 

1030     5006  10  C  278 

03/24/71   5001  10.2   57  F  7.5           --     --     —    —    .0     69 

1415     5006  99    14  C  187                          .00   1.13 

3  60 

04/06/71   5001  10.0   59  F  7.5           —     —     —    —    .0     64 

1320     5006  99    15  C  157                          .00   1.05 

3  67 


04/21/71   5O01  10.3  57  F  7.6          --    --    —    —    —    —    —    —   — 

1315     5006  100  14  C         156 

3 

05/05/71   5001  11.8  61  F  7.8           --     --     —    --    .0     64     —     —    .0 

1340     5006  119  16  C         161                          .00   1.05               .00 
3                                                          65 


05/11/71   5001  63   F 

1000     5006  17   C 


05/19/71   5001  9.8   66   F   7.7 

1410     5006  105    19   C 


06/03/71   5001  10.4   64   F   7.6  —     —     —    —    .0    152     —     —    .0 

1410     5006  109    18   C         170  .00   2.49  .00 

3  146 


06/16/71   5001  10.0  72  F  7.3  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1225    5006  113  2?  C        150 
3 

07/01/71   5001  8.8  72  F  7.7  —     —     —    —    .0     63     —     —    .0 

1225    5006  100  22  C        187  .00   1.03  .00 

.3  55 


07/15/71   5001  8.7  72  F   7.8  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1235    5006  99  22  C        337 
3 

08/04/71   5001  8.6  75  F   7.7  —     —     --    —    .0     64     —     —    .0 

1515     5006  101  24  C         464  .00   1.05  .00 


23 


08/10/71   5001  75   F 

1015    5006  24   C 


08/17/71   5001  8.6   75   F   7.7 

1650     5006  101    24   C 


09/01/71   5001  8.9   72   F   7.9  --     —     —    —    .0     68     —     —    .1 

1540     5006  101    22   C        279  .00   1.11  .00 


09/15/71   5001  8.2   75   F   7.5 

1530     5006  97    24   C 


09/29/71   5001  9.5  66  F  7.8           —     —     —    —    .0     71     —     —    .1 

1340     5006  102  19  C  166                          .00   1.16               .00 

3  70 

89  0  801.6  145.2  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  (AT  LIGHT  12) 

10/09/70   5001  9.2  66  F  7.5           —     --     —    —    —     —     ~     —    .2 

1430     5006  99  19  C  286                                                  .00 
3 

11/20/70   5001  9.6  59  F  7.2           —     —     —    —    —     —     —     —   1.1 

1315     5006  95  15  C  206                                                  .02 

3  1 

03/03/71   5001  12.0  50  F  6.7           —     —     --    —    .0     74     —     —   1.3 

0920     5006  106  10  C  275                         .00   1.21              .02 

3  ,  44  1 

03/24/71   5001  10.2  57  F  7.5           —     —     —    —    .0     71     —     —   — 

1430     5006  99  14  C  208                          .00   1.16 

3  56 

04/06/71   5001  9.7  61  F  7.4           —     —     —    —    .0     63     —     —    .4 

1420     5006  9B  16  C  164                          .00   1.03               .01 

3  63  1 

04/21/71   5001  10.4  59  F  7.6           —     —     —    —    --     —     —     —   — 

1330     5006  103  15  C  163 
3 

05/05/71   5001  11.6  61  F  7.9           --     —     --    —    .0     62     —     —    .0 

1400     5006  117  16  C  155                          .00   1.02               .00 

3  66 

05/19/71   5001  9.6  66  F  7.7           ~     ~     —    "    --     —     —     —   — 

1430     5006  113  19  C  173 
3 

06/03/71   5001  9.8  64  F  7.7           —     —     —    —    .0     68     —     —    .0 

1430     5006  103  18  C  164                          .00   1.11               .00 

3  68 

06/16/71   5001  10.1  70  F  7.4           ~     —     —    —    —     —     —     —   — 

IP'.S    5006  112  21  C  153 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H. 
LAB     Q 

DEPTH 


TABLE  D-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

00    TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUE>(TS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM 

CA     MG     NA     K    003   HC03    S04    CL    N03        SI  02     SUM    NCH 


TUR8 
SAR 


B9  0  801.6  145.2 


SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  (AT  LIGHT  12) 


07/01/71 
1250 

5001 
5006 

3 

9.1 
103 

72 
22 

F 
C 

7.6 

07/15/71 
1250 

5001 
5006 

3 

8.5 
98 

73 
23 

F 
C 

7.7 

08/04/71 
1535 

5001 
5006 

3 

8.6 
101 

75 

24 

F 
C 

7.7 

08/17/71 
1705 

5001 
5006 

3 

8.1 
95 

75 
24 

F 
C 

7.5 

09/01/71 
1600 

5001 
5006 

3 

8.6 
98 

72 
22 

F 
C 

7.9 

09/15/71 

1540 

5001 
5006 

3 

8.0 
96 

77 
25 

F 
C 

7.7 

09/29/71 
1405 

5001 
5006 

3 

9.4 
101 

66 
19 

F 
C 

7.6 

B9 

0  801. 

9  143. 

,2 

SAN  JO/ 

10/09/70 
1115 

5050 
5050 

64. 
17. 

,9C 

05/03/71 
1105 

5050 
5050 

3 

59. 
15. 

,9F 
5C 

06/01/71 
1415 

5050 
5050 

3 

63. 
17. 

8F 
6C 

07/06/71 
1225 

5050 
5050 

3 

72. 
22. 

8F 
6C 

08/03/71 
1030 

5050 
5050 

3 

75. 

24. 

8F 
3C 

08/30/71 
1010 

5050 
5050 

3 

69. 
20. 

4F 
8C 

B9 

0  801. 

9  151. 

4 

NEW  YOF 

10/09/70 
1405 

5001 
5006 

3- 

9.3 
100 

66 
19 

F 
C 

7.4 

03/03/71 
0810 

5001 
5006 

3 

11.3 
100 

50 
10 

F 
C 

7.2 

05/05/71 
1320 

5001 
5006 

3 

11.1 
112 

61 
16 

F 
C 

7.8 

06/03/71 
1350 

5001 
5006 

3 

10.3 
108 

64 
18 

F 
C 

7.6 

07/01/71 
1200 

9001 
5006 

3 

9.3 
106 

72 
22 

F 
C 

7.7 

08/04/71 
1455 

5001 
5006 

3 

8.9 
105 

75 
24 

F 
C 

7.8 

09/01/71 
1520 

5001 
5006 

3 

•* 

8.8 
100 

72 
22 

F 
C 

7.8 

09/29/71 
1315 

5001 
5006 

3 

8.9 
93 

64 
18 

F 
C 

7.4 

B9 

D  802. 

6  136. 

8 

FRANKS 

10/07/70 
1425 

5001 
5006 

3 

9.6 
101 

64 
18 

F 
C 

7.7 

11/23/70 
1315 

5001 
5006 

3 

9.8 
95 

57 
14 

F 
C 

7.2 

03/03/71 
1055 

5001 
5006 

3 

12.3 

109 

50 
10 

F 
C 

7.0 

03/24/71 
1645 

5001 
5006 

3 

10.7 
103 

57 
14 

F 
C 

7.6 

04/06/71 
1540 

5001 
5006 

10.4 
103 

59 
15 

F 
C 

7.6 

.0     62 
.00   1.02 


.1 
.00 


.0     62 

.00   1.02 

27 


.0     68 

.00   1.11 

42 


.0     70 

.00   1.15 

67 


.0 
.00 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BLIND  POINT 


188 
185 


160 
155 


158 
152 


148 
139 


240 
237 


178 
164 


NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 
612 


14   -- 
.39 
21 

12   -- 
.34 
22 


7.7 
.22 

14 

8.4 

.24 

17 

34 
.96 
41 

16 

.45 

27 
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206 
FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 
157 


199 


.0 

72 

.00 

1.18 

48 

.0 

69 

,00 

1.13 

62 

.0 

59 

00 

.97 

66 

.5 

.01 

1 

1.6 
.03 


1.3 

.02 


.01 
1 
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DATE 

SAMPLER   G.H. 

00 

TIME 

LAB      0 

OEHTM 

SAT 

TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH 

CA     M6     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 
S*R 


89  0  ft02.b  136.8 


0<t/21/71 
1S50 

5001 
5006 

3 

10.7 
106 

59 
15 

F 
C 

7.8 

05/05/71 
1600 

5001 
5006 

3 

12.2 
126 

63 
17 

F 
C 

7.9 

05/19/71 
1655 

5001 
5006 

3 

11.0 
118 

66 
19 

F 
C 

7.9 

06/03/71 
1615 

5001 
5006 

3 

10.2 
109 

66 
19 

F 
C 

7.7 

06/16/71 
1535 

5001 
5006 

3 

10.6 
120 

72 
22 

F 
C 

7.7 

07/01/71 
1450 

5001 
5006 

3 

10.4 
120 

73 
23 

F 
C 

7.8 

07/15/71 
1505 

5001 
5006 

3 

9.5 
112 

75 
24 

F 
C 

8.0 

08/04/71 
1730 

5001 
5006 

3 

9.4 
111 

75 
24 

F 
C 

8.0 

08/16/71 
1530 

5001 
5006 

3 

8.6 
103 

77 

25 

F 
C 

7.8 

09/01/71 
1735 

5001 
5006 

•3 

9.8 
111 

72 
22 

F 
C 

8.2 

09/14/71 
1650 

5001 
5006 

3 

9.6 
113 

75 
24 

F 
C 

8.1 

09/29/71 
1550 

5001 
5006 

3 

10.3 
108 

64 
18 

F 
C 

7.8 

89  D  802. 

6  147. 

6 

SH 

ERHA^ 

10/08/70 
1300 

5001 
5006 

3 

9.4 
99 

64 
18 

F 
C 

7.4 

11/20/70 
1240 

5001 
5006 

3 

10.2 
99 

57 
14 

F 
C 

7.2 

03/03/71 
0900 

5001 
5006 

11.5 
102 

50 
10 

F 
C 

6.9 

03/23/71 

1240 

5001 
5006 

10.8 
100 

54 
12 

F 
C 

7.2 

04/06/71 
1355 

5001 
5006 

10.4 
103 

59 
15 

F 
C 

7.5 

04/20/71 
1115 

5001 
5006 

10.6 
102 

57 
14 

F 
C 

7.3 

05/04/71 
1405 

5001 
5006 

10.7 
108 

61 
16 

F 
C 

7.3 

05/18/71 
1110 

5001 
5006 

10.0 
103 

63 
17 

F 
C 

7.6 

06/02/71 
1325 

5001 
5006 

10.4 
107 

63 
17 

F 
C 

7.6 

06/15/71 
1035 

5001 
5006 

9.8 
107 

68 
20 

F 
C 

7.4 

06/30/71 
1200 

5001 
5006 

9.7 
108 

70 
21 

F 
C 

7.4 

07/14/71 
0920 

5001 
5006 

9.0 
102 

72 
22 

F 
C 

7.7 

08/03/71 
1625 

5001 
5006 

9.5 
110 

73 
23 

F 
C 

7.9 

08/16/71 
1330 

5001 
5006 

8.7 
102 

75 
24 

F 
C 

7.6 

08/31/71 
1520 

5001 
5006 

8.9 
101 

72 
22 

F 
C 

8.1 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 
42 


134 


147 
SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 
272 


186 


.0 
.00 


60 

.98 

73 


.0 
.00 


.0     68 

.00   1.11 

75 


.0 
.00 


59 

.97 

72 


.1 
.00 


.0 
.00 


59 

.97 

63 


.1 
.00 


.0     66 

.00   1.08 

72 


.0 
.00 


.0     67 

.00   1.10 

75 


.0 
.00 


.3 

.00 


.0 

78 

.00 

1.28 

48 

.0 

68 

.00 

1.11 

67 

.0 

65 

.00 

1.07 

78 

—  1.3 

.02 
1 

—  1.3 
.02 

1 


.0     62 

.00   1.02 

76 


.0     68 

.00   1.11 

69 


.0 
.00 


60 
.98 


.0     62 

.00   1.02 

32 


.0     67 

.00   1.10 

41 


.01 
1 


.0 
.00 


.4 

.01 

1 


.3 

.00 


.1 

.00 


.1 

.00 


U.O 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H. 
LAB      0 

DEPTH 


DO    TEMP   FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH 

CA     M6     NA     K  C03   MC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


TURB 
SAR 


89  D  802.6  U7.6 


09/14/71 
1415 


5001 
5006 


8.7   73  F   7.7 
101    23   C 


SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 
173 


09/28/71 
1320 


5001 
5006 


9.4   64 
99    18 


F   7.8 


166 


.0     72 
.00   1.18 


.1 
.00 


B9  D  802.7  123.3 


10/12/70 
1145 


11/16/70 
1120 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.3   66 
100    19 


7.7   59 
76    15 


DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI 


F   7.3 
C 


F   7.2 
C 


14 

•5.8 

8.3 

2.2 

.0 

74 

9.0 

9.0 

.4 

70 

.48 

.36 

.06 

.00 

1.21 

.19 

.25 

.01 

44 

30 

23 

4 

73 

11 

15 

1 

105 
99 


59 
2 


60A 
0.5 


02/17/71 
1710 


5001 
5006 


9.3   52  F   7.1 
M    11   C 


03/22/71 
1155 


5001 
5006 


8.5   59   F   7.1 
84    15   C 


04/28/71 
1010 


05/18/71 
1050 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.4   61   F   7.2 
105    16   C 


9.6   64 
101    18 


14   2.3    .0 


16    .0    .00 


.80 

.60 

.61 

.06 

.00 

1.28 

.27 

.45 

39 

29 

29 

3 

64 

14 

23 

24A 
0.7 


06/03/71 
1025 


5001 
5006 


06/09/71 
1050 


5001 
5006 


7.0 
78 


70   F   7.6 

21   C        168 


07/15/71 
1045 


08/09/71 
0955 


5001 
5006 


5001 
5006 


7.1 

84 


6.6 
81 


75   F   7.4  18   7.2     12   1.9    .0    80     14     14 

24  C        198    .90    .59    .52   .05   .00   1.31    .29    .39 

44    29    25    2         66     15    20 


.2 

.00 

— 

139 

75 

40A 

.00 

9.1 

116 

9 

0.6 

79   F   7.7 

26   C        227 


09/13/71 
1040 


5001 
5006 


7.5 

88 


75  F   7.3 

24   C        199 


.1 
.00 


B9  D  803.1  141.3 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 


10/01/70 
1300 


10/07/70 
1350 


10/15/70 
1130 


10/22/70 
1130 


10/29/70 
1115 


11/23/70 
1245 


01/11/71 

0855 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


8.8 
96 


9.4 
99 


9.6 
99 


9.5 
96 


10.1 
100 


9.5 
92 


68   F   7.3 

20   C        169 


64   F   7.7 

18   C        166 


63   F   7.4 

17   C        158 


61   F   7.3 

16   C         169 


59   F   7.3 

15   C         164 


57   F   7.2 

14   C        209 


45  F 
7   C 


21A 


.01 

1 

.9 

.01 

1 

1.3 

.02 

1 


02/08/71 
0845 


5001 
5006 


46   F 
8  C 


03/03/71 
1000 


03/08/71 
1030 


5001 
5006 


5001 
5006 


11.4 
101 


50   F   6.7 

10   C        270 


50   F 
10   C 


.0     76 
.00   1.25 


1.3 

.02 

1 


03/24/71 
1535 


5001 
5006 


10.4 
101 


57   F   7.5 

14   C         213 


.0     73 

.00   1.20 

56 


04/06/71 
1505 


04/12/71 
1030 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.4 
103 


59   F   7.5 

15   C        156 


57  F 
14  C 


.0     61 
.00   1.00 


.4 

.01 

1 


328 


TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   G.H.  00     TEMP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB     0  SAT         LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN  MILL I EQUIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PM    EC                            PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    F    TOS     TM    TURB 

CA     M6     NA     K         C03   MC03    SO*    CL    N03        SI*B-    SUM    NCH     SAR 

89  0  803.1  141.3     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT  CONTINUED 

0'./21/71   5001  10.9   59   F   7.8           —     "     —    "    "     —     —     —   "      —    "-                  MA 

U*0     5006  108    15   C        1*8                                                        1*»0 
3 

05/03/71   5050  60. IF         1*9     --     --     --    —    "     —     —    9,6   —      —    — 

1150     5050  15. 6C        1*5                                          .27 

6  19 

05/05/71   5001  11.9   61   F   7.8           —     --     —    —    .0     61     —     —    .3     —    —                  IM 

1*50     5006  120    16   C        136                         .00   1.00              .••       15.0 

3  T* 

05/10/71   5001  63   F               —    —    --    —    —    —    —    —  —     —  .  — 

1130     5006  17   C         1*0                                                              ~ 

05/19/71   5001  10.5   6*   F   7.6          —    —    —    —    —    —    —    —   ~     ~   ~                 IW 

1535    5006  110    18   C        150                                                        1*.0 
3 

06/01/71   5050  63. 3F        150     —    —    —   —   —    —    —    7.6   --     —   — 

1300    5050  17. *C        1*8                                          .21              — 

6  I* 

06/03/71   5001  10.0   6*   F   7.6           —     —     —    —    .0    1*8     —     —    .2     —    —                  13* 

1510     5006  105    18   C        1*9                         .00   2.*3              .00       13.0 

3  163 

06/07/71   5001  66   F                —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~ 

1030     5006  19   C         1*1                                                              -" 

06/16/71   5001  10.1   70   F   7.*           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  *♦* 

1*15    5006  112    21   C        127                                                        15.0 
3 

07/01/71   5001  9.8   72   F   7.6          —    --    ~    —    .0     59    —    —    .1     —   —                 1«A 

13*5    5006  111    22   C        137                         .00    .97              .00       13.0 

3.  71 

07/06/71   5050  72.*F         1*0     —     --     --    --    —     —     —    7.9   -- 

1155    5050  22. *C        136                                          .22 

6  16 

07/12/71   5001  70   F                —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1025    5006  21   C        166 

07/15/71   5001  9.2   73   F   7.9           --     --     --    —    —     —     —     —   —      —    —                  15* 

1355    5006  106    23   C        1*9                                                        i3.0 
3 

08/03/71   5050  7*. OF         165     --     —     —    —    —     —     "     iS   — 

0950     5050  23. 3C        160                                          •*2 

6  26 

0e/0*/71   5001  9.3   75   F   7.8          —    --     —   —    .0     62    —    —    .0    —   —                 18A 

1630     5006  110    2*   C        200                         .00   1.02              .00       11.0 

3  51 

08/09/71   5001  73   F                —     —     —    —    —     —     —     —   "* 

1030     5006  23   C        200 

08/17/71   5001  8.9          7.7           —     --     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  >•* 

17*5    5006  252                                                        »*.« 
3 

08/30/71   5050  69. 8F         165     —     —     —    —    —     —     —     12   — 

0935     5050  21. OC         156                                             .3* 

6  22 

09/01/71   5001  9.7   70   F   8.1           —     —     —    —    .0     66     —     —    .1     —    ~                  !•* 

16*5    5006  108    21   C        185                         .00   1.08              .00       13.0 

3  58 

09/07/71   5001  72   F                —     ~     —    ~    —     —     —     —   — 

1035    5006  22   C        1**                                                          ~" 

09/15/71   5001  9.0   75   F   7.6           --     --     --    "    --     —     —     —   —      —    "-                  *''* 

1615     5006  106    2*   C         160                                                             9.0 
3 

09/29/71   5001  9.8   6*   F   7.9           —     —     —    —    .0     68     —     —    .1     —    —                  IT* 

1*55     5006  103    18   C         151                          .00   1.11               .00        11.0 

3  7* 

B9  0  803.7  136.1     FALSE  RIVER  *T  MEBB  PUMP 

10/07/70   5001  9.3   6*   F   7.7           ~     --     —    —    --     —     "     —   —      —    —                  *•* 

1*55     5006  98    18   C         157 
3 

01/11/71   5001  *6   F                —     —     —    —    —     —     —     —   —      -"    ~ 

09*8     5006  8   C         333 

02/08/71   5001  *8   F                —     —     —    —    —     —     —     —   — 

09*5     5006  9   C         316 

03/0P/71   5001  50   F                —     —     —    —    —     —     —     —   — 

0935     5006  •     10   C         212 

05/10/71   5001  63   F                —     —     —    —    —     —     —     —   — 

10*5    5006  17   C        1*2 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.  00     TEMP  FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      Q  SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    504    CL    N03  SI02     SUM    NCH     SAR 

B9  D  803.7  136.1  FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP  CONTINUED 

08/09/71   5001  75  F  —    —    —   —    —    —    —    —   — 

0935    5006  2*  C  167 

B9  D  804.4  134.2  OLD  RIVER  AT  MOUTH 

10/07/70   5001  9.2   64  F  7.5           --     --     —    --    —     —     —     --    .7     —    —                  14A 

1525    5006  97    18  C  140                                               .01        16.0 

3  1 

11/23/70   5001  9.5   57  F  7.3          —    ~    —   —    —    —    —    —   1.7    —   —                 20A 

1340    5006  92    14  C  191                                               .03       18.0 

3  2 

03/03/71   5001  12.0   48  F  6.9          —    —    —   —    .0     71     —    —    .4    —   ~                 19A 

1120     5006  104    9  C  230                         .00   1.16              .01        18.0 

3  50 

B9  0  804.7  134.0  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  POTATO   POINT 

03/03/71   5001  12.0   48  F  7.2          —    —    —   —    .0     72    --     14    .9    --    --                 17* 

1130     5006  104     9  C  204                         .00   1.18         .39   .01        18.0 

3  58  19 

03/24/71   5001  10.8   55  F  7.4          —    —    —    —    .0     66    —    7.0   —     —   —                 29A 

1620    5006  102    13  C  156                         .00   1.08         .20            14.0 

3  69  13 

04/06/71   5001  10.6   59  F  7.5          —    —    --    --    .0     58    —    2.0    .4    —   —                 50A 

1605    5006  105    15  C  127                         .00    .95         .06   .01        16.0 

3  75  5     1 

04/21/71   5001  10.5   57  F  7.6          —    —    —   --    —    —    --    3.0   --     —    --                 21A 

1525    5006  101    14  C  148                                          .08            16.0 

3  S 

05/05/71   5001  11.0   61  F  7.5          —    —    —    --    .0     62    --    6.0    .0    —   --                 16A 

1630     5006  111    16  C  133                         .00   1.02         .17   .00       16.0 

3  77  13 

05/19/71   5001  10.2   64  F  7.5          —    —    —   --   --    —    --    6.0   --     —    —                 19A 

1625    5006  107    18  C  145                                          .17            14.0 

3  12 

06/03/71   5001  9.4   64  F  7.3          —    —    —   —    .0     66    —    —    .4    —   —                 llA 

1640     5006  99    18  C  140                         .00   1.08              .01       13.0 

3  77  1 

06/16/71   5001  9.6   70  F  7.4          —    —    —   —    —    —    —    —   —     —    —                 23A 

1510    5006  107    21  C  133                                                        15.0 

3 

07/01/71  "5001    "'  9.1   73  F  7.4          —    --    --    —   ".0     55    --    7.0    .4    —    —                 ISA 

1515    5006  105    23  C  125                         .00    .90         .20   .01        15.0 

3  72  16     1 

07/15/71   5001  8.7   73  F  7.6          —    —    —   —   —    —    —    7.0   —     ~   —                 12A 

1445    5006  101    23  C  120                                          .20            IS.O 

3  17 

08/04/71   5001  8.9   75  F  7.7          —    —    —    —    .0     63    —    6.0    .4    —    —                 17* 

1755    5006        -  105   24  C  139                         .00   1.03         .17   .01        16.0 

3  74  12     1 

08/16/71   5001  8.6   75  F  7.5          —    —    --    —    —    --    —    7.0   —     --    --                 14A 

1605    5006  101    24  C  137                                          .20            16.0 

3  15 

09/01/71   5001  9.5   72  F  8.0           —     —     —    —    .0     66     —    6.0    .4     —    —                  16* 

1800    5006  108    22  C  138                         .00   1.08         .17   .01        16.0 

.3  78  12     1 

09/14/71   5001  8.9   73  F  7.7           —     --     —    —    --     —     —    6.0   --      —    --                  14* 

1715    5006  103    23  C  146                                          .17            15.0 

09/29/71   5001  9.5   63  F  7.6          --    --    --    --    14    44    --    5.0    .4    --   —                 15* 

1620    5006  98    17  C  9.5    136                         .47    .72         .14   .01        15.0 

3  35    53  10     1 

89  D  805.1  144.3  SACRAMENTO  RIVER  AT  EHHATON 

10/28/70   5001        ,.  9.7   64  F  7.5           —     --     --    --    --     —     —     —   —      —    —                  19* 

1330    5006  102    18  C  145 
3 

01/13/71   5001  46  F  —     —     --    —    —     —     —     —   " 

1125    5006  a  C  176 

02/10/71   5001  48  F  —    --    --   —   —    —    —    ~   — 

0925    5006  9  C  171 

03/04/71   5001  11.5   50  F  6.9           --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  17A 

1045    5006  102    10  C  23?                                                        17.0 
3 

03/10/71   5001  50  F  —    --    --   --    --    —    --    —   -- 

0900     5006  10  C  190 

04/14/71   5001  54  F  __     —     ~    —    —     —     —     —   — 

0930    5006  12  C  124 

05/03/71   5050  59.  IF  138     —     —     —    —    —     —     —    5.8   — 

1335     5050  15. OC  130  .16 

6  12 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SliRFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.  DO    TEHP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER       NILLI6RAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      0  SAT          LABORATORY    MINERAL  CONST  ITUE^^TS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

OEPTH  PM     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE      8     F     TDS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SCt    CL    N03        ^'^L.  ^^'^         **^**  ^*" 

B9  0  BOS.l  144.3     SACRAMENTO  RIVER  AT  EMMATON  CONTINUED 

05/0*/71   5001  10.1   61   F   7.4           --     —     --    —    --     —     —     —   —      —    —                  m^ 

14<>0     5006  102    16   C        130                                                        16.0 
3 

05/12/71   5001  59   F                --     —     —    —    —     —     --     —   — 

09?0     5006  15   C         141 

06/01/71   5050  62. OF        155    —    —    —    --    --     —    —    6.5  —     —    — 

1140     5050  16. 7C        166                                          .IB              — 

6  11 

06/02/71   5001  10.0   63   F   7.5           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  |)A 

1405     5006  103    17   C         148                                                            13.B 

3 

06/09/71   5001  64   F                —     —     —    —    —     —     —     —   — 

0910     5006  18   C         135 

06/30/71   5001  9.9   70   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~                  17A 

1235     5006  110    21   C         129                                                            IS.O 
3 

07/06/71   5050  71. 6F         145     —     —     —    —    —     —     —    9.1   —      —    ~ 

1035     5050  22. OC         140                                             .26               ~ 

6  19 

07/14/71   5001  72   F                —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

0915     5006  22   C         155 

08/03/71   5050  71. OF         162     —     —     —    —    —     —     —     14   —      —    — 

0810     5050  21. 6C         156                                             .39 

6  25 

08/03/71   5001  9.4   73   F   7.9           —     —     —    —    —     —     —     —   ~      —    ~                  17A 

1700     5006  109    23   C        171                                                        16.B 
3 

08/05/71   5050  72. 8F         215     —     —     —    —    —     —     —     28   —      —    — 

1115     5050  22. 6C         210                                             .79               — 

6  38 

08/11/71   5001  73   F                --     —     —    --    —     —     —     —   --      —    — 

0940     5006  23   C         206                                                              ~ 

08/30/71   5050  68. 7F         160     —     —     —    —    —     —     —    9.6   —      —    ~ 

0835    5050  20. 4C        150                                          .27              ~ 

6  18 

08/31/71   5001  9.8   70   F   8.0           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    _.                  [j* 

1600     5006  109    21   C         172                                                            15.0 
3 

09/08/71   5001  70   F                —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

0915     5006  21   C         155                                                              ~ 

09/28/71   5001  9.4   64   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     --   —      —    —                  ITA 

1355     5006  99    18   C         135                                                            12.0 
3 

B9  0  805.2  124.1     WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR  LOOI 

10/12/70   5001  3.S   64   F   7.1          38     19    53    10    .0    220     22           62  15.9    .20    —    406     173   29A 

1115     5006  37    18   C         577   1.90   1.56   2.31   .26   .00   3.61    .46   1.75   .26        47.0     375       8    l.B 

3  32     26     38     4          59      8     29     4 

11/16/70   5001  4.0   57   F   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  22A 

1045     5006  39    14   C         503                                                              ~ 
3 

02/17/71   5001  7.6   54   F   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  29A 

0925     5006  70    12   C         481                                                              — 

3 

03/22/71   5001  12.9   63   F   7.7           —     --     --    ~    --     —     —     —   --      —    —                  22A 

1120     5006  133    17   C         508                                                              ~ 
3 

04/28/71   5001  9.8   61   F   7.4           16    8.0     17   3.4    .0     90     11     18   4.0    .00    —     162      73    17A 

0915     5006  99    16   C         237    .80    .66    .74   .09   .00   1.48    .23    .51   .06        21.0     143       1    0.9 

3  35    29     32    4         65     10     22    3 

05/18/71   5001  12.2   64   F   7.4           --     --     ~    --    —     —     —     —   --      —    —                  23A 

1015     5006  128    18   C         425 
3 

06/03/71   5001  —     —     —    —    —     --     --     —   — 

1000     5006  475 
3 

06/09/71   5001  5.7   68   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     --   —      —    —                  22A 

1002     5006  62    20   C         270 
3 

07/15/71   5001  4.6   77   F   7.3          30     15     38   6.9    .0    164    28    40  14.2    .30    —    300     137    3SA 

0945    5006  55    25   C        445   1.50   1.23   1.65   .18   .00   2.69    .58   1.13   .23       23.0    276      2    1.4 

3  33     27     36     4          58     13     24     5 

08/09/71   5001  4.5   79   F   7.5           —     —     —    --    —     —     —     —    .3     —    —                  17A 

0915     5006  ^    26   C         277                                                  .00 
3 

09/n/71   5001  0.0   73   F   7.0           —     —     —    —    —     —     —     —    .2     —    —                   »A 

0955    5006  23   C        588                                              .00 

3 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   G.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOOIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 


12   2.0    .0     77    8.0 

.52   .05   .00   1.26    .17 

31     3  70      9 


B9 

0 

805.2  126.0 

WHITE  SLOUGH 

NEAR  LOO  I 

10/12/70 
1045 

5001 
5006 

8.3   64 
87    18 
3 

F 
C 

7.3 

168 

12    6.5 

.60    .53 

35    31 

11/16/70 
1005 

5001 
5006 

8.2   57 
79    14 

F 
C 

6.9 

197 

~ 

12 

2.2 

.00 

103 

57 

27A 

.34 

.04 

18.0 

111 

7 

0.7 

19 

2 

06/04/71   5001 
1010    5006 


06/10/71   5001  8.7   64  F   7.3 

1000     5006  91    18   C 


07/16/71   5001  6.6   75   F   7.3  13    6.0    9.1   1.3    .0     63     12     12 

1000     5006  78    24   C         164    .65    .49    .40   .03   .00   1.03    .25    .34 

3  41     31     25    2         63     15    21 


08/10/71   5001  7.0   77   F   7.5 

0940     5006  84    25   C         180 


09/14/71   5001  6.4   75   F   7.4 

1100    S006  75    24   C        193 


10/08/70   5001 

1515    5006  105    18   C        159 


3 

B9  D  805.8  140.1 

SAN  JOi 

10.0   64 
>           105    18 
3 

F   7.4 
C 

46 

F 

,                                         8 

C 

48 
>                  9 

F 
C 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TMITCHELL  ISLAND 


01/13/71   5001 

1100     5006  8  C        249 


02/10/71   5001 
0955    5006 


03/03/71   5001  11.9   50   F   6.7 

1025    5006  105    10   C 


03/10/71   5001  50   F 

0935    5006  10   C 


05/05/71   5001  11.7   61   F   7.8 

1520     5006  118    16   C 


05/12/71   5001  59  F 

1005    5006  IS  C 


06/03/71   SOOl  9.7   64   F   7.5 

1535    5006  102    18   C 


07/01/71   5001  10.0   72   F   7.6 

1415     5006  113    Z2      C 


08/04/71   5001  9.4   75   F   7.8 

1650     5006  111    24   C 


08/11/71   5001  73  F 

1020    5006  23   C 


09/01/71   5001  9.7   70   F   8.1 

1710     5006  108    21   C 


09/29/71   5001  9.9   64   F   8.7 

1515     5006  104    18   C 


89  D  806.4  142.0     THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 


10/08/70   5001  10.3   64   F   7.4 

1350     5006  108    18   C 

3 


ISA 


02/18/71   5001  10.5  54  F   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  26A 

1015     5006  97  12  ■  C         246 
3 

03/22/71   5001  -9.7  57  F   7.1          --    —    —   ~   —    —    —    —   --     —    —                 22A 

1040     5006  94  14  C         212 

04/29/71   5001  11.6  61  F   7.5           10    4.6    6.5   1.4    .0     55    7.0    5.0    .0    .00    —      79      44    16A 

1010    5006  117  16  C        124    .50    .38    .28   .04   .00    .90    .15    .14   .00        15.0      77       1    0.4 

3  42    32    23    3  76     13     12 

05/19/71   5001  9.2  63  F   7.3          —    —    ~    —    --    —    —    —  —     —    —                 21A 

1010    5006  95  17  C        228                                                          ~ 


.9 

.00 

112 

57 

25A 

.01 
1 

16.0 

101 

6 

0.5 

.8 

.01 

1 

— 

19A 

.1 
.00 

-    -- 

20A 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

D*TF     SAMPLER   &.M.  00     TEMP    FIELD                               MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      0  SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

OEfTM  PM     EC                             PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM    TURB 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

B9  0  808. 7  141. S     SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA 

06/0?/71   5050     3.90  9.3   62   F   7.1    1*3     --     ~     --    —    —     —     —     —   — 

0815  95    17   C 

89  0  808.8  126.1     SYCAMORE  SLOUGH  NEAR  LODI 

10/12/70   5001  0.8   63   F   7.0           2«    9.0     23   8.7    —     —     10     14   —     .00    —     210      97    IZA 

1010     5006  8    17   C         308   1.20    .74   1.00  .22                                    .21    .39             20.0                  1.0 

2  38     23     32     7  7     13 

11/16/70   5001  0.7   57   F   7.1            —     --     --    —    ~     —     —     —   —      —    ~                   «l* 

0935     5006  7    14   C         513 
3 

02/18/71   5001  0.0   55   F   7.0           —     —     —    ~    —     ~     —     —   —      ~  .  —                 29A 

1040     5006  13   C         785                                                                 ~ 
3 

03/22/71   5001  0.2   59   F   6.5           —     —     —    —    —     —     —     ~   ~      ~    —                   !•* 

1005     5006  2    15   C         295 
3 

04/29/71   5001  6.5   61   F   7.3           15    5.6     15   5.5    —     —     10    5.0   —     .00    ~     133      61    14A 

1050     5006  66    16   C         199    .75    .46    .65   .14               .21    .1*              7.7                  0.8 

3  38     23     33     7  11      7 

05/19/71   5001  8.3   68   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   16* 

1050     5006  91    20   C         218 
3 

06/04/71   5001  —     —     —    --    --     —     —     —   ~ 

1025     5006  *39                                                            ~ 
1 

06/10/71   5001  4.0   72   F   6.9           —     —     —    —    —     —     —     —   —      ~    ~                   15* 

1045     5006  45    22   C         195 
3 

07/16/71   5001  6.8   77   F   7.2           14    5.2     10   3.5    --     —     10    8.0   —     .00    --     109      57    23A 

1040     5006         *  82    25   C         166    .70    .43    .44   .09               .21    .23              1.0                  0.6 

3  42     26     27     5                13     14 

08/10/71   5001  7.9   79   F   7.7           —     —     —    —    —     —     —     ~   —      -"    —                   15* 

1010     5006  96    26   C         178                                                                 ~ 
3 

09/14/71   5001  4.1   73   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   !•* 

1125     5006  47    23   C         286 
2 

B9  D  809.6  141.1     SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

10/07/70   5001  9.3   63   F   7.3           —     —     —    —    —     —     —     —    .5     —    ~                   I4A 

1240     5006  96    17   C         123                                                 -Ol        16.0 

3  1 

10/08/70   5001  9.8   64   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~                   15* 

1410     5006  103    18   C         133                                                                 — 
3 

11/23/70   5001  7.0   55   F   7.2           --     --     --    "    --     —     —     "    .6     —    —                   19* 

1450     5006  66    13   C         137                                                    .01        20.0 

3  1 

01/13/71   5001  46   F                 —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1200     5006  8   C         157 

02/10/71   5001  50   F                 —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~ 

1235     5006  10   C         158 

03/04/71   5001  12.0   48   F   6.9           —     —     —    —    .0     82     —     —    .9     ~    —                   18* 

1115     5006  104     9   C         188                            .00   1.34                .01        17.0 

3  71                 1 

03/10/71   5001  52   F                 —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — 

1240     5006  U   C         174                                                                 — 

03/23/71   5001  11.0   54   F   7.1           —     —     —    —    .0     71     —     —   —      —    _                   27A 

1340     5006  102    12   C         154                            .00   1.16                          13.0 

3  75 

04/06/71   5001  10.4   59   F   7.8           —     —     —    —    .0     76     —     —    .4     —    ~                   55* 

1715     5006  103    15   C         156                          .00   1.25               .01        17.0 

3  80                  1 

04/20/71   5001  10.8   55   F   7.3           ~     —     —    —    —     —     —     —   —      ~    ~                   21* 

1200     5006  102    13   C         124                                                          17.0 
3 

05/04/71   5001  9.6   59   F   7.1           —     —     —    —    .0     63     —     —    .3     —    ■—                   1»* 

1510     5006  "S         15   C         136                            .00   1.03                .00        17.0 

3  76 

05/12/71   5001  59   F                 —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~ 

1300     5006  15   C         175 

05/18/71   5001  9.S   61   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                   11* 

1205     5006  96    lb   C         145                                                               17.0 
3 

06/02/71   5001  9.9   61   F   7.4           —     ~     —    —    .0     64     --     —    .5     —    —                   12* 

1435     5006  100    16   C         141                            .00   1.05                .01        13.0 

3  74                 I 
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TABLE  D-2  (dONTINUEO) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.  DO     TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      0  SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH  PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TURB 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

B9  0  809.6  141.1     SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE  CONTINUED 

06/15/71   5001  9.6   66   F   7.0          —    —    —    —    —    —    —    —   —     —    —                 ISA 

1130    5006  103    19   C        132                                                        16.0 

3 

06/30/71   5001  9,1   68   F   7.3          —    —    —    —    .0     54    —    —    .4    —    —                 13A 

1310    5006  99    20      C        125                         .00    .89              .01        15.0 

3  71                1 

07/14/71   5001  9.0   72   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —                  12A 

1005    5006  102    22   C        124                                                        14.0 
3 

08/03/71   5001  9.1   73   F   7.7          —    --    —    —    .0     62    —    --    .0    —   —                 ISA 

1730    5006  105    23   C        139                         .00   1.02              .00        17.0 

3  73 

08/11/71   5001  .       75  F               —    --    —   —    --    —     --    —   — 

1450    5006  24  C        136 

08/16/71   5001  8.7   73   F   7.4          —    —    —    —    —    —    —    —   —     —    —                 12A 

1425    5006  101    23   C        128                                                        17.0 
3 

08/31/71   5001  9.6   70   F   7.7           —     —     —    --    .0     67     —     --    .4     —    —                  IDA 

1625    5006  107    21   C        140                         .00   1.10              .01       IS.O 

3  79                1 

09/14/71   5001  8.8   72  F   7.7          —    --    —   —   —    —    —    --   --     --    —                 13A 

1525    5006  100    22   C        155                                                        16.0 
3 

09/28/71   5001  9.0   64   F   7.5          —    --    --    --    12    40     —    --    .4    --    --                 llA 

1420    5006  95    18   C        127                         .40    .66              .01        12.0 

3  31     52                1 

B9  D  810.1  127.9     HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

10/14/70   5001  8.6  66  F   7.4          18     10     20   2.5    .0     82    R.O     42    .4    .00    —     184     86    18A 

1245    5006  92    19   C        288    .90    .82    .87   .06   .00   1.34    .17   1.18   .01        15.0     156      19    0.9 

3  34     31     33     2          50      6     44 

11/17/70   5001  7.3   57   F   7.3          —    —    —    --    —    —    —    —   —     —   —                 12A 

0940     5006  71    14   C         671                                                              ~ 
3 

02/18/71   5001  10.4   54   F   7.6          —    —    —    —    --    --    —    —  --     —    —                 ISA 

1135    5006  96    12   C        759 
3  . 

03/23/71   5001  10.9  61   F   7.8          --    —    —    —    --    --    --    --   --     --    —                 21A 

1135    5006  110    16   C        531 

3 

04/29/71   5001  9.5   59   F   7.7           24     13     28   2.4    .0     86    9.0     65    .4  *  .00    --     237     114    21A 

1150     5006  94    15   C         378   1.20   1.07   1.22   .06   .00   1.41    .19   1.83   .01        15.0     199      43    1.1 

3  34     30     34     2          41      6     53 

05/19/71   5001  8.5   66   F   7.3          —    --    —    --    --    —     --    —   --     —    —                 18A 

1120     5006  91    19   C        348 
3 

06/04/71   5001  —    ~    —    —    --    —    —    ~   — 

1045    5006  270 
3 

06/10/71   5001  8.6   70   F   7.1           --     --     —    --    --     —     —     --   --      --    --                  21A 

1125    5006  96    21   C        227 
3 

07/16/71   5001  7.8   79   F   7.7           26     13     26   3.0    .0     82     25     65    .0    .00    --     234     119    19A 

1120     5006  95    26   C        376   1.30   1.07   1.13   .08   .00   1.34    .52   1.83   .00        15.0     213     52    1.0 

3  36     30     32    2         36     14    50 

08/10/71   5001  5.4   79   F   7.6          —    --    --    --    —    --    —    —    .2    —    --                 21A 

1055    5006  66    26   C        281                                               .00 
3 

09/14/71   5001  2.8   75   F   7.0          --    —    —    --    —    —    —    --    .1     —   —                 12A 

1205    5006  33    24   C        218                                              .00         — 
3 

89  0  811.0  139.3     STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 

10/08/70   5001        ^  9.5   64   F   7.2          --     --    —    —    --    —    --    —   --     --    --                 12A 

1435    5006  100    18   C        128 
3 

r 

B9  0  812.3  126.8     BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

10/14/70   5001  9.8   64   F   8.1           12    3.2    3.3   7.8    .0     49    5.0    6.0    .0    .00    —      70      33    16A 

1320    5006  103    18   C         99    .60    .26    .14   .20   .00    .80    .10    .17   .00       12.0      73      3    0.2 

3  50     ZZ            12    17          75      9     16 

11/17/70   5001  5.0   57   F   6.7           —     --     —    --    --     —     —     —   —      —    —                  ISA 

1010     5006  48    14   C         177                                                              ~ 
3 

02/18/71   5001  6.8   54   F   7.2           —     --     --    —    —     —     —     —   --      —    —                  23A 

1230     5006  63    12   C         474 
3 

03/23/71   5001  9.9   59   F   7.4          --    —     --    --    --    —    —    --   --     --    --                 14A 

1205    5006  98    15   C        299 
3 

04/29/71   5001  10,6   61   F   7.6           14    7.4     14   3.0    .0     68    7.0     24    .4    .00    —     131      66    17A 

1250     S006  107    16   C         209    .70    .61    .61   .08   .00   1.11    .15    .68   ,01         5.5     109      10    0.8 

3  35    31     31     4         57      8     35     1 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
HINtRAL  ANALYSES  OF  SURFACE  HATER 

DATE     SAMPLEH   G.H.    00    TEMP    FIELD  "MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF     L»b     0     1*T         LABORATORY    MINERAL  CONSTITUE^^TS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

r>Ef>TH               PH    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B    F     TOS    TH   TURB 

CA     MG     NA     K  C03   MC03    S04    CL    N03        S102     SUM    MCM     SAR 

89  0  812.3  126.6    BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON  CONTINUED 

05/19/71   5001  9.3   66   F   7.9  --     —     —    "    —     —     —     —   —      —    —  !•* 

11<.5     5006  100    19   C         23* 

3 

06/0<t/71   5001  —     —     —    ""    —     —     —     —   ""      ""    "" 

1105     5006  177  ~ 

3 

06/10/71   5001  7.2   70   F   7.6  --     —     —    —    —     —     —     —   ""      ~    ~  *•* 

1215     5006  80    21   C         220 

3 

07/16/71   5001  8.9   77   F   7.2  13    6.0    9.2   2.0    .0     59     10     1*    .0    .00    —     104     57    19A 

1200     5006  107    25   C        376    .65    .'.9    .*0   .05   .00    .97    .21    .39   .00       12.0     95      9    0.5 

3  41     31     25    3         62     13    25 

08/10/71   5001  8.2   79   F   8.0  --     —     --    —    —     —     —     —    'O     —    —  1*A 

1130     5006  100    26   C         144  .00  ~ 

3 

09/14/71   5001  7.3   77   F   7.2  --     —     —    —    —     —     —     —    •?     —    —  *•* 

1255     5006  88    25   C         254  .00 

3 

89  D  814.5  130.8     SACRAMENTO  RIVER  AT  WALNUT  GROVE 

05/20/71   5050     2.86    9.7   62   F   7.4    120     --     —     —    —    —     —     —     —   — 

1445  99    17   C 

89  n  815.3  126.3  MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

lO/l'./TO   5001          10.6   59  F   7.0         5.0  1.5    2.0  1.1  --    23  3.0  3.0    .0    .00    —     37      19    4A 

1400     5006          105    15  C         52    .25  .12    .09  .03  .38  .06  .08   .00       11.0                 0.2 

3                           51     24     IB  6  73  12  15 

11/17/70   5001  10.7   55   F   6.7  —     ~     "    —    —     —     —     —   —      —    —  ** 

1040     5006  101    13   C  55 

3' 

02/18/71   5001  12.1   50   F   7.0  --     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ** 

1300     5006  107    10   C  62 

3 

03/23/71   5001  11.0   55   F   6.9  —     —     —    —    --     —     —     "   —      ""    —  •* 

1235     5006  104    13   C         73 

3 

04/29/71   5001  9.8   61   F   7.2         6.2    2.3    3.0   1.1    .0     33    4.0    —    .0    .00    —     55     25    6A 

1325     5006  99    16   C  63    .31    .19    .13   .03   .00    .54    .08         .00        15.0  2    0.3 

3  47    29    20    5         86     13 


05/19/71   5001  9.6   63   F   7.5 

1245     5006  99    17   C  52 

3 

06/06/71   5001 

1115     5006  57 


06/10/71   5001  8.8   68   F   7.5 

1315     5006  96    20   C 


I 


05/19/71   SOOl  7.6   64   F   7.5 

0900  5006  ctO         18      C  188 

3 

05/19/71   5001  8.5   66   F   7.5 

13^5     5006  91    19   C         130 

3 

06/0a/71   5001 

1130     5006  157 

3 


I6A 


7A 


07/16/71   5001  9.0  72   F   6.8          4.4    2.6    2.4   1.1    .0     25    4.0    2.0    .0    .00    —      37      22     7* 

1250     5006  102  ZZ      C         54    .22    .21    .10   .03   .00    .41    .08    .06   .00        9.5     38      1    0.2 

3  39     38     18     5  75     15     11 

08/10/71   5001  8.3  77   F   7.8           —     —     —    —    —     —     —     —    •<>     ""    ~~                  *** 

1215     5006  100  25   C         126                                                  '00          — 
3 

09/14/71   5001  9.9  64   F   6.8           —     —     —    —    —     —     —     —    •!     ~"    ""                   ** 

1325     5006  104  18   C          57                                                  'OO 
3 

89  n  616.6  129.8     SNOOGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  RD  BR  N  WALNUT  GROVE 

10/14/70   5001  8.4  64   F   6.8           11    6.1    7.5   1.5    .0     70    7.0    6.0    .4    .00    --      85      53    21A 

1435     5006  88  18   C         143    .55    .50    .33   .04   .00   1.15    .15    .17   .01        16.0      90       5    0.5 

3  39    35    23    3  78     10     11     1 

11/17/70   5001            7.8  57   F   6.9  --     —     —    —    —     —     —     —   ~      ""    "~                  22A 

1130     5006            75  14   C  162 
3 

02/18/71   5001            9.5  54   F   7.1  —     —     —    —    —     —     —     —   — 

1340     5006            88  12   C  294 
3 

03/23/71   5001  11.2  57   F   7.6           —     —     --    —    —     —     —     —   ~" 

1310     5006  108  14   C         309 
3 

04/29/71   5001            9.8  61   F   7.4  11    5.8    8.2   1.6    .0     59     10    7.0    .0    .00    --     105      52    16* 

1420     5006           99  16   C  145    .55    .48    .36   .04   .00    .97    .21    .20   .00       15.0     88      3    0.5 

3  38     34     25     3  70     15     14 


22A 


ISA 


2M 


2TA 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINtRAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    00 
LAB      0      SAT 
DEPTH 


TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 
PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 
SAR 


B9  0  816.6  129.8 


06/10/71 
UOO 


5001 
5006 


8.2   68 
90    20 


SNODGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  «D  BR  N  WALNUT  GROVE  CONTINUED 
F   7.6  --     —     —    —    ~     —     —     —   -- 


07/16/71 
13A5 


08/10/71 
1300 


09/14/71 
1400 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


8.3   77 
100    25 


6.5   77 
78    25 


7.3   77 
88    25 


11 

5.2 

7.8 

1.3 

.0 

62 

.55 

.43 

.34 

.03 

.00 

1.02 

41 

32 

25 

2 

72 

10    6.0    .5 

.21    .17   .01 

15     12     1 


.4 

.01 

I 

.2 
.00 


49 
2 


19A 
0.5 


89  0  819.1  130.1 


SNODGRASS  SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC  RR  BRIDGE 


10/14/70 
1505 


5001 
5006 


7.0   64 
74    18 


13 

7.5 

10 

1.7 

.0 

84 

9.0 

9.0 

.4 

.65 

.62 

.44 

.04 

.00 

1.38 

.19 

.25 

.01 

37 

35 

25 

2 

75 

10 

14 

1 

102 
108 


27A 
O.S 


11/17/70 
1200 


5001 
5006 


6.0   57 
58    14 


02/18/71 
1400 


5001 
5006 


9.1   55 
86    13 


03/23/71 
1345 


5001 
5006 


10.4   57 
101    14 


F   7.6 
C 


04/29/71 
1505 


5001 
5006 


11.9   63 
122    17 


F   8.3 
C 


24 

14 

22 

2.3 

.0 

112 

30 

32 

.0 

20 

1.15 

.96 

.06 

.00 

1.84 

.62 

.90 

.00 

36 

34 

28 

2 

55 

18 

27 

219 
199 


118 
26 


15A 
0.9 


05/19/71 
1345 


5001 
5006 


7.9   68 
86    20 


06/04/71 
1145 


5001 
5006 


06/10/71 

1430 


5001 
5006 


8.4   70 
94    21 


F   7.6 
C 


07/16/71 
1425 


08/10/71 
1335 


09/14/71 
1440 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


7.8   77 
94    25 


6.2   79 
76    26 


3.0   77 
36    25 


F   7.4 
C 


F   7.1 


15    8.0     10   1.4    .0     70     20     13   1.4 

189    .75    .66    .44   .04   .00   I.IS    .42    .37   .02 

40     35    23    2         59    21     19     !«. 


198 


1.0 

.02 

1 

.1 
.00 


119 
120 


71 
13 


20A 
0.5 


89  D  820.7  132.7 


10/07/70 
1400 


5001 
5006 


9.4   63 
97    17 


SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENES  LANDING 
120 


F   7.2 
C 


01/13/71 

1405 


02/10/71 
1145 


5001 
5006 


5001 
5006 


F   7.7 
C 


F   7.7 
C 


120 


.0 

61 

.00 

1.00 
83 

.0 
.00 

69 

1.13 

86 

03/05/71 
1430 


5001 
5006 


12.4   50 
110    10 


F   7.9 
C 


03/10/71 
1115 


04/06/71 
1425 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.7   55 
101    13 


F   7.7 
C 


F   6.9 
C 


.0     71 

.00   1.16 

79 


04/14/71 
1130 


5001 
5006 


54 
12 


05/04/71 
1640 


5001 
5006 


9.5   59   F   7.2 
94    15   C 


05/12/71 
1145 


5001 
5006 


59   F   7.7 
15   C 


.0     62 
.00   1.02 


06/02/71 
1650 


5001 
5006 


10.5   61   F   7.5 
106    16   C 


06/09/71 
1120 


5001 
5006 


64      F 
18      C 
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TABLE  0-2  CCONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 


OATF 
TIMF 


SAMPLER   O.H.    00 
LAB      Q      SAT 
OEf  TH 


TEMP    FIELD                               MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PM     EC                                PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F  TOS  TM    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO<i    CL    N03        SIO^  .  SUM  NCH     SAR 


8<>  0  820.7  13?. 7 


SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENES  LANDING 


06/16/71   5050 
1235 


S.e   68. OF   7.3 
96    20. OC 


06/30/71   5001 
1440     5006 


9.2   68   F   7.6 
101    20   C 


MA 


07/14/71   5001 
1145     5006 


72   F 
22   C 


07/21/71   5050 
1140     5000 


Oa/03/71   5001 
1835     5006 


08/11/71   5001 
1240     5006 


08/24/71   5050 
1330     5000 


08/31/71   5001 
1235     5006 


8.3   72. 3F   7.3    121    9.7    4.4    6.7   1.0    .0     57    6.5    3.5    .3    .06    .1 
95    22. 4C  H.O  114    .48    .36    .29   .03   .00    .93    .14    .10   .00        17.0 

41     31     25     3  79     12      9 


8.0 
98 

79 
26 

^ 

C 

7.1 

141 

73 
23 

F 
C 

7.7 

128 

~ 

~ 

— 

~ 

.0 
.00 

71 

1.16 

91 

8.0 
90 

70, 
21 

8F 
5C 

7.3 

7.4 

150 
142 

11 

.55 
37 

5.9 

.49 

33 

10 

.44 

29 

.7 

.02 

1 

.0 
.00 

73 

1.20 

75 

73    9.3    6.8    .5    .05    .4 
.19    .19   .01        18.0 
12     12     1 


42    20A 
5    0.4 


lOA 


52    20A 
B    0.6 


9.2   68   F   7.2 
101    20   C 


09/08/71   5001 
1215     5006 


66   F 
19   C 


09/16/71 
1140 


5050 
5000 


8.2   68. 2F   7.3 
90    20.10   7.2 


160 
148 


11 

.55 
37 


6.0    9.3   1.2 

.49    .40   .03 

33     27     2 


.0 

79 

7.5 

6.7 

.3 

.09    .1 

00 

1.29 

.16 

.19 

.00 

18.0 

79 

10 

12 

52    20A 
13    0.6 


09/2B/71 
0915 


5001 
5006 


9.7   61   F   7.0 
98    16   C 


10/07/70 

5050 

1150 

5000 

10/07/70 

5050 

1155 

5050 

10/20/70 

5050 

1245 

5050 

11/05/70 

5050 

1125 

5000 

11/05/70 

5050 

1130 

5050 

11/17/70 

5050 

0810 

5050 

12/09/70 

5050 

1225 

5000 

12/09/70 

5050 

1230 

5050 

12/21/70 

5050 

0900 

5050 

01/06/71 

5050 

1300 

5000 

01/06/71 

5050 

1305 

5050 

02/1^/71 

5050 

1200 

5000 

02/1A/71 

5050 

1205 

5050 

03/17/71 

5050 

OflOO 

5000 

03/17/71 

5050 

0805 

04/21/71 

5050 

1330 

5000 

89  0  827.3  130.0     SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 

9.5  62. IF  7.3    123  10  4.9  6.3   1.1    .0     56    5.0    3.5    .8    .11    .1 

97  16. 7C  7.1    120  .50  .40  .27   .03   .00    .95    .10    .10   .01        12.0 

42  33  23     3  82  9      9     1 

9.5  62. IF  7.3    123  —  —  —    —    —     —     —     —   —      —    — 

97  16. 7C         120  •— 

10.0  60   F  7.3    118  —  —  —    —    —     —     —     —   — 

100  16   C         124 

9.9  57. IF  7.3    123  9.2  4.7  6.2   1.3    .0     57    4.0    3.0   1.4    .00    .1 

96  13. 9C  7.4    114  .46  .39  .27   .03   .00    .93    .OB    .08   .02        28.0 

2  40  34  23     3  84  7      7     2 

9.9  57.  IF  7.3    123  ~  --  --    --    --     —     —     —   " 

96  13. 9C         118 
2 

10.1  54. OF  7.2    150  —  —  —    —    —     —     —     —   — 

94  12. 2C         137 

10.1  51. IF  7.3    123  9.3  4.5  5.9   1.4    .0     52    5.0    2.9   1.3    .00    .1 

90  10. 6C  6.9    113  .46  .37  .26   .04   .00    .85    .10    .08   .02        17.0 

2  41  33  23     4  81     10  8     2 

10.1  51. IF  7.3    123  --  --  —    "    --     --     --     —   -- 

90  10. 6C         113 
O.S 

11.0  46   F  7.5    135  —  --  --    --    --     —     —     —   — 

92  e   C         133  — 

12.1  44. OF  7.3    150  10  5.5  7.3   1.1    .0     SB    9.0    3.2   1.1    .15    .1 

101  6.7C  7.1    134  .50  .45  .32   .03   .00    .95    .19    .09   .02  18.0 
0.5  38  35  25     2  76     15  7     2 

12.1  44. OF  7.3    150  —  —  --    —    —     —     —     —   — 

99  6.7C         138 

0.5 

11.0  51. 8F  7.3    143  11  6.2  6.6   1.0    .0     63    7.0    4.1    .9    .00    .1 

99  11. OC  6.8    134  .55  .51  .29   .03   .00   1.03    .15    .12   .01        17.0 

0.5  40  37  21     2  79     1 1  9     1 

11.0  51. 8F  7.3    143  —  —  —    ~    --     —     —     —   — 

99  11. OC         134 
2 

11.0  49. 8F  7.3    122  10  4.6  5.5   1.1    —     54    6.8    3.3    .9    .05    .1 

97  9.9C  7.7    113  .50  .36  .24   .03  .89    .14    .09   .01        16.0 
2  43  33  21     3  79     12  8     1 

11.0  49. 8F  7.3    122  —  "  --    "    —     "     —     "   " 

97.  9.9C 

2 

10. S  55. OF  7.3    105  11  5.0  5.7   1.0    --     58    5.5    4.5    .9    .06    .0 

99  12. 8C  7.5    117  .55  .41  .25   .03         .95    .11    .13   .01        17.0 

1.5  44  33  20     2  81  9     11     1 
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45 

3 


12A 
0.4 


6A 
0.4 


42    5SA 
1    0.4 


46    26A 
0    O.S 


53 

65       2    0.4 


44    40A 
0.4 


48    20A 
0.4 


TABLE  0-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   6.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      Q      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH                 PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      8     F            TOS     TH    TURB 

CA     MO     NA  K    C03   HC03  S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

89  D  827.3  130.0     SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT  CONTINUED 

04/21/71   5050            10.5   55. OF   7.3    105     —     —     —  —    --     —  —     —   — 
1335                    99    12. 8C 
1.5 

05/19/71   5050            9.7   60. 2F   7.3    128     10    4.9    6.8  .6    .0     66  1.5    4.4    .8    .03    .2             45    20* 

1100     5000             97    15. 7C   8.2    118    .50    .40    .30  .02   .00   1.08  .03    .12   .01        19.0      80       9    0.4 

1                             41     33     25  2          87  2     10     1 

05/19/71   5050            9.7   60. 2F   7.3    128     --     --     --  --    --     —  —     --   -- 

1105  97    15.7C 

2 

06/16/71   5050             9.1   68. OF   7.3    118    9.6    4.5    6.6  .8    .0     58  7.0    3.5    .4    .04    .3              42     7A 

1145     5000            99    20. OC   7.0    118    .48    .37    .29  .02   .00    .95  .15    .10   .01        18.0      79       5    0.4 

1                               41     32     25  2          79  12      8     1 

06/16/71   5050             9.1   68. OF   7.3    118     --     —     —  --    —     --  --     —   -- 
1150                    99    20. OC 

G4   1590.01  SUSAN  RIVER  NEAR  LITCHFIELD 

10/07/70   5050             7.6   52   F   8.4           —     --     51  --    .0    235  --    9.0   --     .10    —            124     4E 

1115     5050       39    69    11   C   8.2    416               2.22  .00   3.85  .25 

53  93  6 

11/17/70   5050            10.0   46. 4F   8.4           —     —     48  —    .0    226  —    8.9   —     .10    —             120    256 

1500     5050       50    84     8.0C   8.3    409                2.09  .00   3.70  .25 

51  90  6 

12/15/70   5050           12.0   39. 2F   8.4           —     —     38  —    .0    190  —    8.2   —     .10    —            103    lOE 

1530     5050       90    91     4.0C   7.8    354               1.65  .00   3.11  .23 

47  88  6 

01/14/71   5050           12.2   32   F   7.4           --     —     31  ~    .0    138  --     10   —     .20    —             89    35E 

0830     5050       90    83     0   C   7.9    286                1.35  .00   2.26  .28 

47  79  10 

02/18/71   5050            11.6   37   F   8.0           —     —     32  —    .0    154  —    9.0   --     .10    —             106    20E 

1000     5050      130    85     3   C   8.2    306               1.39  .00   2.52  .25 

45  82  8 

03/16/71   5050           10.2   45   F   7.7           —     —     30  —    .0    128  —    7.7   —     .20    ~             77   llOE 

1330     5050      230    84     7   C   7.9    263               1.31  .00   2.10  .22 

50  80  8 

04/14/71   5050           10.1   46   F   7.6           —     —     13  —    .0     88  —    3.8   —     .10    ~             86    40E 

0945     5050      320    85     8   C   7.8    170                .57  .00   1.44  .11               — 

34  85  6 

05/11/71   5050           10.1   56. 3F   7.9           10    4.4     17  1.3    .0     75  10    4.2    .4    .00    —     112      44    12E 

1400     5050      610    97    13. 5C   7.9    168    .50    .36    .74  .03   .00   1.23  .21    .12   .01          —      84      19    1.1 

31     22     45  2          78  13      8     h 

06/04/71   5050             9.5   54. 5F   7.8           --     —     22  --    .0    117  —    4.8   --     .10    —              65    70E 

1005     5050      460    89    12. 5C   8.1    223                 .96  .00   1.92  .14 

43  86  6 

07/07/71   5050             7.8   77   F   8.1            —     —     70  —    .0    249  —     12   —     .20    —             115    20E 

1520     5050       96    94    25   C   8.3    495                3.05  .00   4.08  .34 

62  82  7 

08/06/71   5050            8.2   72   F   8.1           —     --     54  —    .0    223  --    9.4   --     .20    —            127     7E 

1000     5050      120    93    22   C   8.1    443                2.35  .00   3.65  .27 

53  82  6 

09/22/71   5050           11.0   63. 5F   8.3           25     14     54  6.8   2.0    237  38    9.2    .6    .10    —     301     122     6E 

1430     5050       46   114    17. 5C   8.4    477   1.25   1.15   2.35  .17   .07   3.88  .79    .26   .01          --     266      78    2.1 

25     23     48  3     1     77  16      5 

64   1600.00  SUSAN  RIVER  AT  SUSANVILLE 

10/07/70   5050     1.12   10.5   52   F   8.1           14     12    6.2  1.9    .0    111  .0    1.9    .0    .00    —     122      83     5E 

1415     5050      9.0    95    11   C   8.3    174    .70    .99    .27  .05   .00   1.82  .00    .05   .00          —      91       7    0.3 

35     49     13  2          97  3 

11/17/70   5050     1.31   11.5   41. OF   7.4           --     —    5.3  --    .0     81  --    1.2   —     .00    —              67     4E 

1540     5050       15    90     5.0C   8.0    152                 .23  .00   1.33  .03 

15  87  2 

12/15/70   5050     1.77   12.3   35. 6F   7.5           —     —    5.1  --    .0     79  --    1.3   --     .00    —              60     3E 

1610     5050       40    89     2.0C   7.6    134                 .22  .00   1.29  .04 

16  96  3 

01/14/71   5050     1.97  •'12.7   33   F   7.1           --     —    3.8  --    .0     73  —    3.5   —     .00    --             65     7E 

1015     5050       55    88     1   C   8.1    130                 .17  .00   1.20  .10 

13  92  8 

02/18/71   5050     2.21   12.9   34   F   7.5           —     —    4.0  —    .0     66  —    2.4   —     .00    —              49     5E 

1150     5050       87    90     1   C   7.8    113                 .17  .00   1.08  .07 

15  96  6 

03/16/71   5050     2.40   11.2   42   F   7.5           —     —    4.3  —    .0     64  —    1.5   —     .10    —             48    lOE 

1415     5050      116    89     6   C   7.7    111                 .19  .00   1.05  .04                ~ 

17  95  4 

04/14/71   5050     3.20   10.9   43   F   7.3           —     —    2.4  —    .0     51  --     .5   —     .00    —              39     8E 

1050     5050      281    88     6   C   7.7     86                 .10  .00    .84  .01 

12  98  1 

05/11/71   505O     4.02   10.3   54. SF   7.1            --     —    ?.Z  —    .0     35  —     .0   —     .00    —              26     9E 

1445     5050      559    96    12. 5C   7.6     63                 .10  .00    .57  .00 

16  90 

06/04/71   5050     3.35   10.8   50   F   7.3           --     —    2.5  ~    .0     43  --     .0   —     .00    —             31     7E 

1115     5050      322    95    10   C   7.3     73                 .11  .00    .70  .00                — 

IS  96 
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TABLE  D-2  (CONTINUED) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   G.M.    00    TEMP   FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIMAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      (i              SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL  lEOUIVALENTS  PER  LITER 

,1E>»TM               PM    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B    F     TOS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K  CO  3   HC03    S04    CL    N03        Sl*2     SUM    NCH     SAP 

G4   1600.00  SUSAN  RIVER  AT  SUSANVILLE  CONTINUED 

2.1A    8.2   70   F   7.8         9.3   4.1    3.2   1.2    .0    57     .5     .1    .1    .00    —     67     40 
72    91    21   C   7.9     99    .46    .34    .14   .03   .00    .93    .01    .00   .00  —      47       7 

47     35     14     3  99      1 

8.5  68   F   7.6  --     —    2.3    —    .0     41     —     .6   —     .00    —  31 
91    93    20   C   7.1     70                .10        .00    .67          .02 

14  96  3 

1.27    9.8   57   F   7.9  —     —    5.8    —    .0     99     —    1.0   —     .00    —  73 

14    95    14   C   7.8    160  .25       .00   1.62         .03  — 

16  101  2 

1705.00         LONG  VALLEY  CREEK  NEAR  HALLELUJAH  JUNCTION 

3.02    8.8   45   F   8.1  —     —     16    ~    .0    143     —    2.3   --     .10    —  93 

33    73     7   C   8.2    234  .70        .00   2.34         .06  — 

30  100  3 

11.2   45. 5F   7.7  —     —    7.8    —    .0     87     --     .0   --     .10    ~  63 

130    93    7.5C   7.7    147  .34       .00   1.43         .00 

23  97 

3.08    9.2   61   F   7.9  --     --     14    —    .0    136     --    1.7   —     .00    —  94 

23    93    16   C   7.9    246  .61        .00   2.23  .05 

25  91  2 

2.29   10.5   55   F   7.9  24     11     17   3.8    .0    171     .0    3.0    .0    .10    —     166     106 

1.4    99    13   C   8.2    283   1.20    .90    .74   .10   .00   2.80    .00    .08   .00         —     143      3S 

41     31     25     3  97  3 

L  856.4  000.6     LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS  (L-1) 

9.4   47. 7F   7.8     93     —     —     —    —    —     —     —     —   --      —    —  ••!* 

81     8.7C 

a 

l.t,      --  — 

.04  — 

a 

88  .04 

5 

7.6  68. OF   7.7     91     —     —     —    —    —     —     —    1.8   — 

83    20. OC         92  .05  ~ 

5 

L  856.5  003.3     LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK  (L-6) 

9.0  50. OF   7.7     93     —     --     —    ~    —     —     —     —   ~      —    —  ••Z* 

80  10. OC 
? 

.05 
2 

.9   — 
78  .03 

4 

L  856.5  003.4     LAKE  TAHOE  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (S-6) 

7.2   69. OF   7.3     77     --     --     —    --    —     —     —    1.4   —      —    — 
no         20. 5C  90  .04 

4 

L  857.0  958.0  2   LAKE  TAHOE  AT  SURF  AND  SANDS  PIER  (CONNOLLYS)  S-10 

7.2   69. 3F   7.5    97     --    —    —    --    --    —    —    2.8   —     —   — 
90    20. 7C         92  .08  ~ 

9 

L  900.0  000.0     LAKE  TAHOE  -  SOUTH  CENTER  (C-l> 

9.1  49. IF   7.9     93     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    — "  ••12* 

79     9.5C 

2 

9.8   43. 2F   7.5     92     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —  ••!•* 

79     6.2C 
328 

,7   — 

.02 
2 

1. 8   -- 
91  .05 

5 

7.4   68. OF   7.8     94     —     —     --    --    --     —     —    2.4   — 

81  20. OC  91  .07 

8 

G7  L  900.4  956.9     LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  PIER  (S-8J 

08/18/71   5050  7.3   67. 6F   7.5     99     --     —     --    "    --     —     —    3.1   —      — 

0740     5050  79    19. 8C  92  .09 

10 


07/07/71 
1620 


08/06/71 
1130 


09/22/71 
1545 


03/16/71 
1540 


OS/12/71 
0750 


07/08/71 
0915 


09/23/71 
0800 


11/17/70 
1300 


11/18/70 
1235 


05/12/71 
1125 


08/18/71 
1025 


11/17/70 
1325 


11/18/70 
1245 


05/12/71 
1140 


08/18/71 

1055 


08/18/71 

0810 


5050 
5050 


5050 
5050 


SOSO 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


IE 
0.2 


2E 


llOE 


3C 
0.7 


11/17/70 
1005 

5050 

11/17/70 
1010 

5050 

11/18/70 
1150 

5050 
5050 

05/12/71 
1035 

5050 
5050 

08/18/71 
0930 

5050 
5050 
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TABLE  D-2  CCONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  KATER 

DATE     SAMPLER   6.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

DEPTH                 PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TM    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCM     SAR 

67  L  900.5  956.9     LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  <L-8) 

11/17/70  9.3   49. 3F   7.8     93     —     —     —    --    —     --     —     —   —      —    —  g.lA 

1?00  81     9.6C 

2 

11/18/70   5050  —     —     —    —    —     —     —    1.4   — 

1140     5050  .04  ~ 

2 

05/12/71   5050  —     —     —    —    —     —     —    1.0   — 

1025     5050  93  .03 

3 

08/18/71   5050  7.9   68. OF   7.7     90     —     —     —    —    —     —     —    1.3   — 

0910     5050  86    20. OC  92  .04  — 

4 

G7  L  900.9  006.8     LAKE  TAHDE  AT  RUBICON  BAY  (L-21 

11/17/70   5050  9.4   49. 6F   7.7     93     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —  O.IA 

1405  -83     9.8C 

2 

11/18/70   5050  —     --     --    --    --     --     --    1.6   -- 

1305     5050  .05 

2 

05/12/71   5050  ~     —     —    —    —     --     --    1.3   — 

1215     5050  92  .04  — 

4 

08/18/71   5050  7.4   70. OF   7.7     90     —     —     —    —    --     —     —    3.3   — 

1125     5050  83    21. IC  92  .09 

10 

G7  L  900.9  006.8  2   LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY  PIER  (A.L.  GILLI  PIER)  S-2 

08/18/71   5050  7.5   68. OF   7.5     91     —     —     —    --    --     --     —    1.2   — 

1020     5050  82    20. OC  92  .03 

3 

G7  L  902.3  007.2     LAKE  TAHOE  AT  MEEKS  BAY  RESORT  PIER  <S-12) 

08/25/71   5050  7.5   67. OF   7.8     91     --     --     —    —    —     —     --    1.7   —      —    ~ 

0955     5050  81    19. 4C  92  .05 

5 

G7  L  904.5  008.4     LAKE  TAHDE  AT  CHAMBERS  LODGE  (L-9) 

11/17/70   5050  9.1   49. 5F   7.9     91     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~  o.lA 

1440  80     9.7C 

2 

11/18/70   5050  —     —     —    —    —     --     —    1.8   — 

1320     5050  .05 

2 

05/12/71   5050  --     —     --    --    —     —     —    2.0   -- 

1235     5050  91  .06  — 

7 

G7  L  904.5  008.4  2   LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LANDING  PIER  (S-9> 

08/18/71   5050  7.6   68. 5F   7.5     95     —     ~     --    --    —     —     --    2.2   -- 

1145     5050  84    20. 3C  93  .06  — 

6 

G7  L  905.3  956.4     LAKE  TAHOE  AT  6LENBR00K  BAY  PIER  (S-3) 

08/25/71   5050  7.3   66. OF   7.7     91     —     —     —    —    —     —     --    1.3   -- 

0805     5050  78    18. 9C  92  .04  — 

4 

G7  L  905.4  956.4     LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK  (L-3) 

11/18/70   5050  —     --     —    --    —     —     —    1.5   — 

1045     5050  .04 

2 

11/18/70   5050  9.2   48. 6F   7.9     93     —     —     —    —    —     —     —     --   —      —    —  e.lA 

1055  80     9.2C 

2 

05/12/71   5050  —     ~     —    —    —     --     --    1.9   ~ 

1000     5050         •'  93  .05 

5 

G7  L  907.8  009.2     LAKE  TAHOE  AT  PIER  NEAR  MOUTH  OF  WARD  CREEK  <S-11) 

08/25/71   5050  8.1   67.  IF   7.5    102     --     —     —    —    —     --     —    2.9   — 

M20     5050  88    19. 5C  91  .08 

9 

67  L  908.7  000.3     LAKE  TAHOE  -  NORTH  CENTER  (C-21 

11/16/70   5050  8.9   49. IF   7.3     93     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    ~  0.13A 

1420  78     9.5C 

2 

11/16/70   5050  9.9   43. 7F   7.5     93     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —  0.13A 

1425  HO  6.5C 

361 

11/18/70   5050  .i~.     —     —    —    ..    1.4 

1025     5050  .04 

2 

05/12/71   5050  —     — '    —    —    —     —     —    1.1   ■_ 

0940     5050  92  .03 

3 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 
MINEBAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  WATER 

0*TE     SAMPLEU   G.M.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLI6RAMS  PER  LITER 

TIME     LAB     0     "^AT         LABORATOrtV    MINERAL  CONST ITUE'*TS  IN   MILLIEOOI VALENTS  PER  LITER 

OEkTM               PM    EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE     B    g   .       TDS    TM    TUR8 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCM     SAR 

67  L  908.7  000.3    LAKE  TAMOE  -  NORTH  CENTER  (C-2)  CONTINUED 

08/18/71   5050  7.4   67. 5F   7.7     89     —     --     —    --    --     —     —    1.7   —      ~    ~ 

0825     5050  80    19. 7C  91  .05 

5 

G7  L  910.8  007.1     LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST  (L-5» 

11/17/70   5050  9.3   <.9.3F   7.7    93    --    —    --    --    —    —    —    —  —     —   —  0.2A 

1520  81     9.6C 

2 

11/18/70   5050  —    —    —    —    --    —    —    2.2  — 

0915     5050  .06 

2 

05/12/71   5050  —     --     --    —    —     —     —     .7   —      — 

0810     5050  86  .02  ~ 

2 

G7  L  910.8  007.1  2   LAKE  TAMOE  AT  US  COAST  GUARD  PIER  (S-5) 

08/25/71   5050  7.6   68. 5F   7.6    102     --     —     —    —    —     --     —    2.4   — 

1255    5050  84    20. 3C         92  ,07  — 

8 

G7  L  914.2  O02.2     LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA  (L-7) 

11/18/70   5050  —    --    —    —    --    —    —    2.6   -- 

0945    5050  .07 

2 

11/19/70   5050  9.1   48. OF   7.9     90     —     —     —    —    ~     —     —     —   —      —    ~  O.IA 

1015  78     8.9C  ~ 

2 

05/12/71   5050  —    —    —    —    --    —    —     .9  —     ~   ~ 

0850     5050  92  .03 

3 

08/18/71   5050  7.4   68. OF   7.7     91     —     —     —    —    —     —     —    3.9   —      —    —  " 

0725    5050         '  81    20. OC         92  .11 

12 

G7  L  914.2  002.3     LAKE  TAHOE  AT  KINGS  BEACH  PIER  (HERITAGE  COVE)  S-7 

08/18/71   5050  7.5   69. 8F   7.5     96     —     —     —    —    —     —     —    2.3   — 

1240     5050  84    21. OC  92  .06 

7 

G7  L  914.2  956.6     LAKE  TAHOE  AT  KINGS  CASTLE  PIER  (S-4) 

08/18/71   5050  7.2   71. 4F   7.5     95     --     —     —    —    —     —     —    1.4   — 

1320     5050  82    21. 9C         92  .04  ~ 

4 

G7  L  914.3  956.8     LAKE  TAHOE  AT  INCLINE  GUARD  STATION  (L-4> 

11/16/70   5050  9.0   49. 8F   7.9     93     —     —     —    —    —     —     —     —   —      —    —  0.2A 

1540  79     9.9C 

? 

11/18/70   5050  —     —     —    —    —     —     —    1.7   — 

1000     5050  .05  ~ 

2 

05/12/71   5050  —     —     —    —    —     —     —    1.2   — 

0910     5050  91  .03 

3 

08/18/71   5050  7.3   69. OF   7.7     89     —     —     —    —    —     —     —    1.1   — 

0755     5050  81    20. 5C  92  .03 

3 

G7   119S.0O  TRUCKEE  RIVER  AT  FARAD 

04/15/71   5050     4.10   10.7   42   F   7.4     84    9.4    1.8    3.6    —    .0     41     —    3.1   —      —    —  31     4€ 

0745     5050     1230    85     6   C   7.5     83    .47    .15    .16        .00    .67  .09  — •  3    0.3 

57     16     19  81  11 

05/13/71   5050     5.52   10.0  7.2     66     —     --     —    —    —     --     —     --   — 

1650  2520 

09/23/71   5050     3.84    8.3   58   F   7.3     78    9.2    1.5    3.8    —    .0     42     --    3.3   --      —    —  29     2E 

1645     5050      583    81    14   C   7.7     78    .46    .12    .17        .00    .69  .09  ~  6    0.3 

59     15    22  88  12 

G7   1665.00  TRUCKEE  RIVER  AT  TAHOE  CITY 

05/n/71   5050     2.54   10.0         7.4    92    —    —    —   —   —    —    —    —  ~ 

1600  74  ~ 

G7   3020.01  dURTON  CREEK  IN  STAR  HAhBOR  (T-8) 

08/25/71   5050  8.6   64. OF   7.8  --     —     —    —    —     —     —     .5   —      ~ 

1305     5050  90    17. BC         104  .01  ~ 

1 

G7   3050.01  HARD  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-S) 

08/25/71   5050  8.2   59. OF   7.5     64     —     ~     —    --    —     —     —    5.0   — 

mo     5050       14    81    15. OC  65  .14 

22 
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TABLE  0-2  CCONTINUEO) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      Q      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

DEPTH                PM     EC                              PERCENT  RFACTANCE  VALUE  8     F     TDS     TM    TUHB 

CA     MG     NA     K    C03  MC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

67   3100.00  TROUT  CREEK  NEAR  TAHOE  VALLEY 

05/13/71   5050     7.2B    9.2         7.2    41     —    --     --    —    —  —    --    --   — 
1430               83 

G7   3160.01  MADDEN  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-IOJ 

08/25/71   5050            8.4   54. OF   7.3     43     —     —     —    —    —  —     —     .2   — 

1045    5050           78    12. 2C         43  .01 

2 

67   3230.01  THIRD  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-6) 

08/25/71   5050            8.8   53. 4F   7.3     75     —     —     —    —    —  —     —     .0   — 

0720     5050      8.5    81    11. 9C          68  .00 

67   3253.01  INCLINE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE  (T-2) 

11/18/70   5050           10.8   37. 9F   7.3     74     --     —     —    —    —  —     —     .4   —      —    ~                 S.OA 

1110     5050            31     3.3C  .01               -* 
1 

05/12/71   5050          10.0   43. OF   7.1     64     ~    ~    --    --    —  —    --     .1   -- 

1000    5050           80     6.1C  .00 

08/25/71   5050           9.2   51. 8F   7.3    69    --     —    --    --    --  —    —     .0   -- 

0745    5050      6.5    83    11. OC         61  .00 

67   3300.01         GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY  (T-3) 

11/18/70   5050          10.7   37. OF   7.1     59    —    —    —    --   --  --    —     .0   —     --    --                0.3A 

1230     5050           79    2.8C  .00 
1 

05/12/71   5050          10.7   37. OF   6.9     19    —    —    —    --    --  —    --     .0   — 

1125    5050           79    2.8C         17  .00 

08/25/71   5050            8.8   55. OF   7.3     65     —     —     —    —    —  —     —     .0   — 

1040     5050      6.5    83    12. 8C          56  .00 

67   3571.01  TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON  <T-4) 

11/18/70   5050            9.7   43. OF   6.9     28     —     —     —    —    —  —     —     .4   —      —    —                 0.2A 

0845     5050            78     6.1C  .01 

'  05/12/71   5050           9.3   44. OF   6.9    26    —    —     —    —    —  —    —     .3   -- 

0845     5050            76     6.7C          24  .01 

4 

08/25/71   5050           7.5   67. 5F   7.2    28     --    ~    —    —    --  --    --     .2   -- 

1000     5050       12    81    19. 7C         25  .01 

4 

67   3680,00          EDGEWOOO  CREEK  AT  STATE  LINE  (NEAR  MOUTH  T-7> 

08/25/71   5050            9.0   49. 8F   7.4    110     —     —     —    --    —  —     —     .6   — 

0835     5050      9.5    79     9.9C         102                         \  .02 

2 

G7   3705.01         UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH  (T-1) 

11/18/70   5050          10.9   36. OF   7.1     79    --    --    —   —    --  —    —    3.2   --     —    —                0.7A 

0945    5050           79    2.2C  .09 
1 

05/12/71   5050            8.2   37. OF   6.9     28     —     —     —    —    —  —     --     .5   — 

0800     5050           60     2.8C         27  .01 

4 

08/25/71   5050           8.3   61. 3F   7.3     78     —    —     —    --    --  —    —    2.8   — 

0935     5050            84    16. 3C          70  .08 

11 

67   3750.00  UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MEYERS 

05/13/71   5050     6.77   10.3          6.8     40     —     —     —    —    —  —     —     —   — 

0830  308 

G7   3810.01  TROUT  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-9) 

08/25/71   5050            8.9   55. OF   7.3     53     --     ~     —    ~    —  —     —     .0   — 

0915     5050       12    84    12. 8C          44  .00 

67  4100.00  BLACKWOOD  CREEK  NEAR  TAHOE  CITY 

05/13/71   5050     1.86   10.2          6.8     44     ~     —     —    —    —  —     —     —   — 

1530  168 

68  2300.00  CARSON  RIVER.  WEST  FORK.  AT  WOODFORDS 

04/14/71   5050     2.37   11.2   37   F   7.3    51    6.6    2.1    2.2    —    .0  27     --     .7   --     —    —            25    5E 

0930     5050      245    82     3   C   7.3     50    .33    .17    .10        .00  .44          .02               —              3    0.2 

66     34     20  88            4 

05/13/71   5050     2.77   10.8          7.6     42     —     —     --    —    —  --     —     —   — 
0800              360 

09/23/71   5050     0.99    9.7   46   F   7.4     77    9.3    1.2    3.6    —    .0  43     --     .5   --      —    --             28     IE 

0900               20    81     8   C   7.7     74    .46    .10    .16        .00  .70          .01               —              7    0.3 

62     14     Z?  95            1 
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TABLE  0-2  (CONTINUED) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      J      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

OEPTH                PH     EC  PERCENT  RFACTANCE  VALUE  B     f            TOS     TM    TUR8 

CA  MG     NA     K  C03   HC03  SO<t    CL    N03        SI02     SUM    NCH     SAR 

G8   3040.00         INDIAN  CREEK  RESERVOIR  OUTLET  NEAR  WOODFOROS 

09/33/71   5050     1.51    7.8   60   F   7.8    500     03  3.3     ".6    —  .0    139     --     33  47.0    .20    121 

1030     5050      3.1    78    1ft   C   7.1    495   2.15  .27   2.00  .00  2.2»  .93   .76         —             7    1.8 

43  5     40  46  19    15 

68   3148.01          MARKLEEVILLE  CREEK  AT  MARKLEEVILLE 

05/13/71   5050           10,9          6.8     52     --  --     --    --  —     --  —     —   — 

0840 

07/12/71   5050                                     —  —     —    —  —     —     —     — —    .. 

1600               40  .. 

G8   3420.20  CARSON  RIVERt  EF.  AT  MWY  4  BRIDGE  NEAR  MAHKLEEVTLLE 

04/14/71   5050           11.0   40   F   7.5     99     11  2.3    4.4    —  .0     48  —    1.6   —      ~    ~             37     6E 

1015     5050            85     4   C   7.6     96    .55  .19    .19  .00    .79  .05               ~              3    0.3 

57  20     20  82  5 

07/12/71   5050            8.0   64   F   7.4     57     --  ~     --    --  --     —  —     —   — 

1625  84    18   C 

09/23/71   5050            9.4   53   F   7.8    110     12  2.7    6.6    —  .0     58  --    2.5   —      —    ~             41    \X 

1140     5050           86    12  C   7.9    112    .60  .22         .29  .00    .95  .07              —     .        7   0.4 

54  20     26  85  6 

G9   2460.00          WEST  WALKER  RIV  BELOW  LITTLE  WALKER  RIV  NR  COLEVILLE 

04/14/71   5050     2.16   10.5   42   F   7.4     72    9.6  1.0    2.5    —  .0     38  —     .6   —      —    —             28     2E 

1145     5050      263    83     6   C   7.5     70    .48  .06    .11  .00    .62          .02               3    0.2 

69  11     16  89  3 

05/13/71   5050     3.00    9.7          7.4    120     —  —     —    —  —     —     — 

1000  585 

09/23/71   5050     1.17  "9.8   55   F   8.0    125     16  2.7    5.9   ~  .0    65  —    2.1   —     —   —            51     2E 

1300     5050       66    92    13   C   8.1    121    .80  .22    .26  .00   1.07  .06               —              3    0.4 

66  18     21  88  5 

G9   3200.00         EAST  WALKER  RIVER  NEAR  BRIDGEPORT 

04/14/71   5050     1.37    9.3   49   F   8.0    230     25  4.3     16    --  .0    115  —    3.5   --     —   —            80    20E 

1240     5050      168    81     9   C   8.1    226   1.25  .35    .70  .00   1.88  .10               —             14    0.8 

55  15    31  83  4 

05/13/71   5050     1.43    9.0         7.4    220     —  --     --    --  --    --  --    —   — 

1130  184 

09/23/71   5050     1.14    7.2   58   F   8.0    200     25  3.1     12    --  .0    109  —    2.7   —     —    —            75   5SE 

1345    5050      97    70    14   C   8.1    197   1.25  .25    .52  .00   1.79  .08              —            15    0.6 

63  13     26  91  4 
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TABLE  D-3 
MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 

Constituents 

MBAS  -  Methylene  blue  active  substance,  a 
measure  of  detergent  surfactants 

BOD   -  Biological  oxygen  demand 

Abbreviations 
mg/1  -  Milligrams  per  liter 
ug/1  -  Micrograms  per  liter 
ft.   -  Feet 

Lab  and  Sampler  Agency  Codes 

5000  -  U.  S.  Geological  Survey 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5006  -  McClellan  Air  Force  Base  Laboratory 
5050  -   Department  of  Water  Resources 
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TABLE   D-3  (Cont.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Dote 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

AO  2100.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 

06-08-71 

Arsenic 

0.00 

mg/L 

5050 

5050 

0910 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AG  2112.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ELKHORN  FERRY 

05-19-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1230 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/l 

AO  2170.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,  WEST  END 

05-19-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1115 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.2 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/l 

AO  2195.01 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  KNIGHTS  LANDING 

10-14-70 

Aluminum 

18 

ug/1 

5050 

5000 

1400 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

Germanium 

Iron 

Uad 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.3 
14 

<1.4 
<1.4 
<0.3 
<0.3 
<0.6 
2.4 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/l 

5050 

5050 

1600 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
ug/1 
mg/l 

Aluminum 

22 

ug/1 

5050 

5000 

Beryllium 

<0.6 

ug/1 

Bismuth 

<0.3 

ug/1 

Cadmium 

<1.4 

ug/1 

Chromium 

<1.4 

ug/1 

Cobalt 

<1.4 

ug/1 

Copper 

<1.4 

ug/1 

Gallium 

<5.7 

ug/1 

Germanium 

<0.3 

ug/1 

- 

Iron 

43 

ug/1 

' 

Lead 

<1.4 

ug/1 

Manganese 

<1.4 

ug/1 

Molybdenum 

<0.3 

ug/1 

Nickel 

1.3 

ug/1 

Titanium 

<0.6 

ug/1 

Vanad  ium 

6.3 

ug/1 

Zinc 

<5.7 

ug/1 

AO  2230.02 

SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 

10-14-70 

Aluminum 

13 

ug/1 

5050 

5000 

1145 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
11 

<1.4 
<0.3 
<0.3 
<0.6 
2.3 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

Bg/l 

5050 

5050 

1345 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
ug/1 
mg/l 

Aluminum 

28 

ug/1 

5050 

5000 

Beryllium 

<0.6 

ug/1 

Bismuth 

<0.3 

ug/1 

Cadmium 

<1.4 

ug/1 

Chromium 

<1.4 

ug/1 
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TABLE  D-3  (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Date 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

AO  2230.02 

SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 

05-25-71 

Cobalt 

<1.4 

ug/1 

5050 

5000 

(Continued) 

1345 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

<1.4 

<5.7 

<0.3 

31 

<1.4 

<1.4 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

Molybdenum 

<0.3 

ug/1 

"^ 

Nickel 

<0.3 

ug/1 

Titanium 

<0.6 

ug/1 

Vanadium 

6.3 

ug/1 

Zinc 

<5.7 

ug/1 

AO  2420.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 

04-04-71 

Aluminum 

34 

ug/1 

5050 

5000 

0940 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
<0.3 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<5.7 

<0.3 

66 

<1.4 

<1.4 

<0.3 

1.1 
<0.6 

5.1 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

09-28-71 

Aluminum 

170 

ug/1 

5050 

5000 

0945 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
260 
<1.4 
<1.4 
<0.3 

1.8 
15 

6.0 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

AO  2630.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 

03-17-71 

Aluminum 

43 

ug/1 

5050 

5000 

1245 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Ga  1 1 ium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
0.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
3.4 
<5.7 
<0.3 
57 

<1.4 
<1.4 
<0.3 
0.7 
1.2 
2.1 
7.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

09-23-71 

Aluminum 

250 

ug/1 

5050 

5000 

1300 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
180 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
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TABLE   D-3  (Conf.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

AO  2630.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY  (Continued) 

09-23-71 

Lead 

<1.4 

ug/1 

5050 

5000 

1300 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<1.4 
<0.3 

1.7 
17 

6.9 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

AO  2785.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  BEND  BRIDGE 

01-13-71 

Aluminum 

110 

ug/1 

5050 

5000 

1230 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 

<0.3 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<5.7 

<0.3 

54 

<1.4 

3.4 
<0.3 

0.4 
13 
15 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-24-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 
Cadmium 
Lead 
Mercury 

0.1 
0.00 
0.00 
0.0 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 

' 

Selenium 

0.00 

mg/1 

09-27-71 

Aluminum 

260 

ug/1 

5050 

5000 

0710 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
130 
<1.4 
<1.4 
<0.3 
0.4 
21 
12 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

AO  2925.00 

SACRAMENTO  SLOUOJ  AT  SACRAMENTO  RIVER 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 
Cadmium 
Lead 
Mercury 

0.0 
0.00 
0.00 
0.0 

mg/l 
mg/1 
mg/1 
ug/1 

Selenium 

0.00 

mg/1 

AO  2933.00 

R.  D.  108  laiAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  2947.10 

COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS  LANDING 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  2950.00 

R.  D.  787  DRAINAGE  TO  COLUSA  BASIM  DRAIN 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  2955.00 

R.  D.  787  ORAIMACX  TO  SACRAMENTO  RIVER 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  2965.00 

R.  D.  70  DKAINAGE  10  SACRAMENTO  RIVER 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 
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TABLE  D-3  (Cont.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Date 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

AO  2972.00 

BUTTE  SLOUOl  HEAR  MERIDIAN 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  2976.00 

COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 

05-25-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  3220.01 

THOMES  CREEK  AI  RICHFIELD 

05-20-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  3320.00 

ELDER  CREEK  AT  GERBER 

05-20-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  3460.00 

RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  3520.50 

COTTONWOOD  CREEK  AT  COTTONWOOD 

05-24-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  3595.00 

COTTONWOOD  CREEK,  SOUTH  FCMUC,  NEAR  COTTONWOOD 

05-24-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  4321.01 

DEER  CREEK  AT  HIGHWAY  99E  NEAR  VINA 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenlimi 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  4420.50 

MILL  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  LOS  MOLINOS 

05-18-71 

Arsenic 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  4520.50 

ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  RED  BLUFF 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  4630.01 

PAYNES  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

05-20-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  5103.00 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

10-07-70 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

0900 

Chromium 

Copper 

Iron 

Uad 

Manganese 

0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Pheno Is 

0.001  mg/1 

Selenium 

0.00 

mg/1 

Zinc 

0.03 

mg/1 

11-05-70 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1020 

Chromium 
Copper 

0.00 
0.01 

mg/1 
mg/1 
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TABLE  D-3  (Conl.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Stotion  Number 

Stotion 

Dote 
Time 

Constituents 

Somp 

Lob 

AO  5103.00 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS    (Continued) 

11-05-70 
1020 

Iron 

Uad 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Zinc 

0.03 

0.00 

0.00 

0.000 

0.00 

0.01 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5050 

5050 

12-09-70 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1010 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Zinc 

0.00 

0.04 

0.05 

0.00 

0.00 

0.000 

0.00 

0.01 

mg/1 
mg/1 
mg/1 

Bg/1 

mg/1 
mg/1 

Bg/1 

mg/1 

05-19-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

0715 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  5165.00 

FEATHER  RIVER  NEAR  (UlIDLEY 

10-07-70 
0645 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  mg/1 

* 

Selenium 
Zinc 

0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 

11-05-70 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

0830 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Phenols 

0.004  mg/1 

Selenium 
Zinc 

0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 

12-09-70 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

0840 

Chromium 

Copper 

Iron 

Uad 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Zinc 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.000 

0.00 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1700 

Barium 
Cadmium 
Lead 
Mercury , 
Selenium 

Total 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AO  5191.00 

FEATHER  RIVER  AT  C«OVILLE 

05-20-71 
0725 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.3 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

AO  6120.00 

YUBA  RIVER  AT  MARYSVILIJ? 

05-04-71 
1230 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury , 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.01 

0.2 

0.00 

mg/1 
mg/1 

Bg/1 
Bg/1 

ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

AO  6550.00 

BEAR  RIVER  HEAR  WHEATLAND 

05-04-71 
1045 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 

Bg/1 
Bg/1 
Bg/1 

ug/1 

Bg/1 

5050 

5050 

AO  7140.10 

AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  HATER  PLANT 

05-06-71 
1330 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

Bg/1 
Bg/1 
Bg/1 
Bg/1 

ug/1 

Bg/1 

5050 

5050 
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TABLE   D-3  (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Date 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

Al  1020.00 

PIT  RIVER  NEAR  MONTGOMERY  CREEK 

05-11-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

Al  1680.00 

PIT  RIVER  NEAR  CANBY 

10-07-70 

Aluminum 

480 

ug/1 

5050 

5000 

0815 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Mo  lybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
>300 
<1.4 
<1.4 
<0.3 
4.6 
6.9 
11 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-11-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Seleniimi 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

06-03-71 

Aluminum 

>570 

ug/1 

5050 

5000 

1615 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
370 
<1.4 
<1.4 
<0.3 
"       2.8 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

Titanium 
Vanad  ium 
Zinc 

74 
14 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 

Al  4400.00 

PIT  RIVER,  SOUTH  FORK,  NEAR  LIKELY 

06-04-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A2  1010.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK 

01-18-71 

Aluminum 

49 

ug/1 

5050 

5000 

1420 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<0.6 

<0.3 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

<5.7 

<0.3 

49 

<1.4 

<1.4 

<0.3 

0.4 
<0.6 

4.9 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

05-24-71 

Arsenic   i 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.2 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

09-27-71 

Aluminum 

190 

ug/1 

5050 

5000 

1115 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

Iron 

130 

ug/1 
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TABLE  D-3  (Cont.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Dote 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

A2  1010.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK  (Continued) 

09-27-71 

Lead 

<1.4 

ug/1 

5050 

5050 

1115 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

<1.4 
<0.3 

1.4 
13 

4.6 
<5.7 

ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 
ug/1 

A2  1300.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  DELTA 

05-10-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A2  2150.00 

McCLOUD  RIVER  ABOVE  SHASTA  LAKE 

05-10-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A3  1110.00 

STONY  CREEK  BELOW  BLACK  BUTTE  DAM 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A3  1250.00 

STONY  CREEK  NEAR  FRUTO 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A3  1302.00 

OlINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A3  2120.00 

THOME S  CREEK  AT  PASKENTA 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A3  6130.00 

CLEAR  CRKEK  NEAR  IGO 

05-24-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

: 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A4  1110.00 

BUTTE  CREEK  NEAR  CHICO 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

AA  2110.00 

BIG  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A4  7110.00 

BATTLE  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 

05-24-71 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A4  8110.00 

COW  CREEK  NEAR  MILLVILLB 

05-24-71 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.00 

0.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
»g/l 

5050 

5050 

A5  R  953.0  028.6 

LAKE  DAVIS  NEAR  DAM 

04-28-71 

Iron,  Total 

0.31 

mg/1 

5050 

5050 

1700 

Manganese 

0.08 

mg/1 

(75  feet) 

04-28-71 

Iron,  Total 

0.31 

mg/1 

5050 

5050 

1710 

Manganese 

0.11 

mg/1 

(38  feet) 
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MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Date 

Station  Number 

Station 

Time 

G>nstituants 

Samp 

Lab 

A5  R  953.0  028.6 

IJXR   DAVIS  NEAR  DAM  (Continued) 

04-28-71 

Iron,  Total 

0.42 

-g/1 

5050 

5050 

1715 

Manganese 

0.12 

-g/1 

(1  foot) 

Secchi  Disk 

7.2 

ft. 

A5  R  954.9  030.3 

LAKE  DAVIS,  MIDLAKE  (STATION  2) 

04-28-71 

Secchi  Disk 

6.6 

ft. 

5050 

1515 

A5  R  955.9  031.3 

LAKE  DAVIS  NEAR  HORTH  END  (STATION  3) 

04-28-71 

Secchi  Disk 

5.9 

ft. 

5050 

1245 

A5  2250.00 

FEATHER  RIVER,  WEST  BRANCH,  NEAR  PARADISE 

05-18-71 
1525 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenlm 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 

-g/1 

5050 

5050 

A5  3140.10 

FEATHER  RIVER,  NORTH  FCHIK,  ABOVE  FLEA 

05-18-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

VALLEY  CREEK 

L355 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A5  4200.00 

SPANISH  CREEK  ABOVE  BLACKHAHK  CREEK 

05-18-71 
1200 

Arsenic 

Barlun 

Cadmiim 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
-g/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A5  4320.00 

IMDIAM  CRKRK  NEAR  CRESCENT  MILLS 

05-18-71 
1235 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A5  5100.00 

FEATHER  RIVER,  MIDDLE  FORK,  NEAR  MERRIMAC 

05-20-71 
1000 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 
0.00 
0.00 
0.0 
,       0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A5  5420.00 

FEATHER  RIVQl,  MIDDLE  FORK,  NEAR  PORTOLA 

05-18-71 
1005 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A5  6080.00 

FEATHER  RIVER,  SOOTH  FMUC,  BELOW  PONDEROSA  DAM 

05-20-71 
1205 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Uad 

Mercury , 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
«g/l 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A6  1430.00 

YUBA  RIVER  AT  ENGLEBRIGHT  DAM 

05-20-71 
1430 

Arsenic 

Barium 

Cadmlun 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
-g/1 

5050 

5050 

A6  4350.00 

SOOTH  YUBA  RIVER  NEAR  WASHINGTON 

05-15-71 
1420 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenlim 

Total 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

A6  4700.00 

SOUTH  YUBA  RIVER  NEAR  CISCO 

05-18-71 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

-g/1 
-g/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
-g/1 

5050 

5050 

A7  2190.01 

AMERICAN  RIVER,  NORTH  FORK  ABOVE  MIDDU  FORK, 

05-20-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

AT  AUBURN 

1545 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

A7  3100.00 

AMERICAN  RIVER,  MIDDLE  FORK,  HEAR  AUBURN 

05-20-71 
1605 

Arsenic 

Barlun 

Cadmlun 

0.00 

0.0 

0.00 

-g/1 
mg/1 
mg/1 

5050 

5050 
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TABLE  D-3  (Coni.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 


Station 


Dote 
Time 


Constituents 


Somp    Lob 


A7  3100.00 


AS  1120.00 


AMERICAN  RIVER.  MIDDLE  FORK,  NEAR  AUBURN 
(Continued) 


CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 


05-20-71 
1605 


05-12-71 
1045 


BO  2105.00 


BEAR  CREEK  NEAR  RUMSEY 


CACHE  CREEK  NEAR  LOWER  LAKE 


CACHE  CREEK,  NORTH  FORK,  NEAR  LOWER  LAKE 


PUIAH  CREEK  NEAR  WINTERS 


POPE  CREEK  NEAR  POPE  VALLEY 


HOKELUMNE  RIVER  AT  HDODBRIDa 


BO  2515.01 


BO  7020.00 


CALAVERAS  RIVER  AX  STOCKIOH 


STOaaON  DIVERTING  CAHAL  AT  STOCKTON 


SAN  JOAQUIM  RIVER  HEAR  VERMALIS 


I 


05-12-71 
1210 


06-04-71 
1100 


05-04-71 
0830 


05-20-71 
U30 


05-19-71 
1530 


05-20-71 
0830 


10-06-70 
0920 

10-08-70 
1200 

10-20-70 
1450 

03-05-71 
1000 

04-06-71 
0945 

06-02-71 
1030 

06-30-71 
1015 


Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

Chemical  Oxygen  Demand 
Ultimate  Oxygen  Demand 

Secchi  Disk 


Chemical  Oxygen  Demand 
Ultimate  Oxygen  Demand 

Secchi  Disk 


0.00  mg/ 
0.0  ug/ 
0.00  mg/ 


Secchi  Disk 
Secchi  Disk 
Secchi  Disk 


0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0. 

0.0 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

16 

21 


mg/ 
mg/ 

■g/ 

mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
-8/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
-g/ 

mg/ 
mg/ 
mg/ 
mg/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 
-g/ 
■g/ 
ug/ 
mg/ 

mg/ 
mg/ 


mg/1 
mg/1 


l.O  ft. 
0.8  ft. 
0.8       ft. 


5050  5050 


5050  5050 


5050         5050 


5050         5050 


5050  5050 


5050         5050 


5050         5050 


5050         5050 


5050         5050 


5050         5050 


5050         5050 

5001 

5050         5050 

5001 

5001 

5001 

5001 
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TABLE   D-3   (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

BO  7020.00 

SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS  (Continued) 

08-03-71 
1400 

Secchi  Disk 

0.5 

ft. 

5001 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1500 

09-28-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1130 

Bl  1150.00 

COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 

05-18-71 
0700 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B2  1150.00 

imY  CREEK  NEAR  lONE 

05-18-71 
0820 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.03 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B2  1375.00 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  MOKELUMNE  HILL 

06-02-71 
1145 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.2 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  747.2  118.4 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

10-06-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

17 

mg/1 

5050 

5050 

0847 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

22 

mg/1 

10-20-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

3 

mg/1 

5050 

5050 

-- 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

7 

mg/1 

05-14-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1315 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

B9  D  748.3  126.9 

OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 

10-06-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

32 

mg/1 

5001 

5050 

-- 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

41 

mg/1 

10-13-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

18 

mg/1 

5001 

5050 

0735 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

27 

mg/1 

10-13-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1250 

BOD  (5  days) 

6.9 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

52 

mg/1 

5001 

5006 

10-20-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

18 

mg/1 

5001 

5050 

0500 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

25 

mg/1 

11-05-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

22 

mg/1 

5001 

5050 

0730 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

28 

mg/1 

11-17-70 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1230 

02-17-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1415 

BOD  (5  days) 

2.3 

mg/1 

5001 

03-22-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1220 

04-28-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1450 

BOD  (5  days) 
Suspended  Solid! 

5.8 
30 

mg/1 

5001 

5001 
5006 

05-18-71 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1500 

BOD  (5  days) 

10.8 

mg/1 

5001 

06-09-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1528 

BOD  (5  days) 

8.2 

mg/1 

5001 

07-15-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1510 

BOD  (5  days) 

14.0 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

96 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended  Solids 

13 

mg/1 

08-09-71 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1305 

BOD  (5  days) 

2.9 

mg/1 

5001 

09-13-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1425 

BOD  (5  days) 

6.3 

mg/1 

5001 

B9  D  748.5  120.0 

OLD  RIVER  BELOW  HEAD 

10-06-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

27 

mg/1 

5001 

5050 

-- 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

33 

mg/1 

10-13-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

11 

mg/1 

5001 

5050 

0630 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

16 

mg/1 

10-20-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

10 

mg/1 

5001 

5050 

0610 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

14 

mg/1 

11-05-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

15 

mg/1 

5001 

5050 

0905 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

18 

mg/1 
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TABLE   D-3  (Com.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


1          Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituents 

Somp 

Lob 

B9  D  749.3   122.5 

OLD  RIVER  AT  JUMCTIOM  WITH  MIDDLE  RIVER 

10-06-70 

Chemical   Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

20 
26 

mg/1 

Bg/l 

5001 

5050 

10-13-70 
0645 

Chemical   Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

10 
14 

og/1 
og/1 

5001 

5050 

10-20-70 
0540 

Chemical  Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

6 
10 

Dg/1 

mg/1 

5001 

5050 

11-05-70 
0805 

Chemical  Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

13 
16 

mg/1 
mg/1 

5001 

5050 

B9  D  749.5  133.1 

OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 

05-14-71 
1200 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,    Total 

Selenium 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  751.9   119.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 

10-06-70 
0748 

Chemical   Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

21 
26 

mg/1 
mg/1 

5050 

5050 

10-20-70 

Chemical  Oxygen 
Ultimate  Oxygen 

Demand 
Demand 

2 
6 

mg/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  752.6   122.9 

MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 

10-13-70 
1215 

Secchi  Disk 
BOD    (5  days) 
Suspended  Solids 

0.8 
5.3 
95 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-17-70 
1140 

Secchi   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

> 

02-17-71 
1305 

Secchi   Disk 
BOD   (5  days) 

1.3 
1.3 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

03-22-71 
1110 

Secchi   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

04-28-71 
1415 

Secchi   Disk 
BOD   (5  days) 
Suspended   Solids 

0.7 
3.6 
85 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-18-71 
1425 

Secchi  Disk 

0.5 

ft. 

5001 

06-09-71 
1445 

Secchi  Disk 
BOD    (5  days) 

0.7 
3.8 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

07-15-71 
1405 

Secchi  Disk 
BOD    (5  days) 
Suspended   Solids 
Volatile   Suspended   Solids 

0.6 
2.0 
111 
16 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-09-71 
1340 

Secchi  Disk 
BOD   (5  days) 

0.8 
7.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

09-13-71 
1500 

Secchi  Disk 
BOD   (5  days) 

0.8 

2.6 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

B9  D  753.5   129.3 

MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIOIWAY 

10-13-70 
1135 

Secchi   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

11-17-70 
1050 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

02-17-71 
1300 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

03-22-71 
1030 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

04-28-71 
1335 

Secchi   Disk 

0.7 

ft. 

5001 

05-18-71 
1340 

Secchi  Disk 

0.7 

ft. 

5001 

06-09-71 
1350 

Secchi   Disk 

0.5 

ft. 

5001 

07-15-71 
1330 

Secchi   Disk 

0.9 

ft. 

5001 

08-09-71 
1230 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

09-13-71 
L350 

Secchi   Disk 

0.9 

ft. 

5001 

B9  D  756.1   125.8 

WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 

10-13-70 
1050 

Secchi    Disk 
BOD   (5  days) 
Suspended  Solids 

1.2 
2.1 
12 

ft. 

»g/l 

mg/l 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-17-70 
1005 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

02-17-71 
1210 

Secchi  Disk 
BOD   (S  days) 

1.5 
1.4 

ft. 
«g/l 

5001 

5001 

03-22-71 
0950 

Secchi  Olak 

1.3 

ft. 

5001 
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TABLE  D-3  (Cont.) 


MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Gmstituents 

Somp 

Lob 

B9  D  756.1   125.8 

WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT    (ConCinued) 

04-28-71 

Sccchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1250 

BOD   (5  days) 

3.6 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

39 

■8/1 

5001 

5006 

05-18-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

L3I5 

B(H>   (5  days) 

2.2 

■g/1 

5001 

06-09-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1314 

BOD   (5  days) 

1.2 

mg/1 

5001 

07-15-71 

Sccchi  Disk 

0.7 

ft. 

5001 

U55 

BOD   (5  days) 

4.5 

.g/1 

5001 

Suspended  Solids 

27 

-g/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended 

Solids 

8 

-g/1 

08-09-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1145 

BOD   (5  days) 

3.9 

mg/1 

5001 

09-13-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

UIO 

BOD   (5  days) 

2.6 

mg/1 

5001 

B9  D  757.8   121.9 

STOCKTOH  SHIP  CHAHNEL  AT  RiBNS  COIOFF 

10-06-70 

Chemical  Oxygen  Demand 

19 

mg/1 

5050 

5050 

0633 

nitunate  Oxygen  Demand 

27 

-g/1 

10-20-70 

Chemical  Oxygen  Demand 

6 

-g/1 

5050 

5050 

— 

Ultimate  Oxygen  Demand 

10 

-g/1 

B9  D  758.7   122.9 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BOCKLR  COVE 

10-12-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1330 

BOD   (5  days) 

5.5 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

30 

-g/1 

5001 

5006 

Cadmiia 

<0.01 

-g/1 

ChromiuB 

<0.01 

-g/1 

Copper 

<D.l 

-g/1 

Iron 

<D.l 

-g/1 

Lead 

<0.01 

-g/1 

Manganese,   Total 

<D.05 

-g/1 

Zinc 

<0.1 

-g/1 

11-16-70 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1245 

BOD   (5  days) 

2.5 

-g/1 

5001 

Cadffliiai 

<0.01 

mg/1 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

-g/1 

Copper 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<D.l 

-g/1 

Lead 

<0.01 

-g/1 

Manganese,   Total 

<0.05 

g/1 

Zinc 

■« 

<0.1 

-g/1 

02-17-71 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1135 

too   (5  days) 

2.0 

-g/1 

5001 

03-22-71 

Sccchi  Disk 

2.2 

ft. 

5001 

1305 

BOD   (5  days) 

2.1 

-g/l 

5001 

Cadmium 

<D.01 

-g/1 

5001 

5006 

Chromitn 

<0.01 

-g/1 

Copper 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<0.1 

-g/1 

Lead 

<0.01 

-g/1 

Manganese 

<D.05 

-g/1 

Zinc 

<D.l 

-g/1 

04-28-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1U5 

too   (5  days) 

3.8 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

37 

-g/1 

5001 

5006 

Cadmiia,   Total 

<D.01 

-g/1 

Chrooii^ 

<0.01 

-g/1 

Copper,   Total 

<D.05 

-g/1 

Iron 

<D.l 

-g/1 

Lead,   Total 

<0.01 

-g/1 

Manganese 

<0.05 

-g/1 

Zinc,  Total 

<D.l 

-g/1 

05-18-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1220 

BOD  (5  days) 

6.0 

-g/1 

5001 

<0.01 

-g/1 

5001 

5006 

ChroaiuB 

<0.01 

-g/1 

Copper,  Total 

<0.05 

-g/1 

Iron 

0.48 

-g/1 

Lead,  Total 

<D.01 

-g/1 

Manganese 

0.12 

•g/1 

Zinc,   Total 

0.03 

-g/1 

06-09-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1230 

BOD   (5  days) 

3.7 

-g/1 

5001 

07-15-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1215 

BOD   (5  days) 

3.7 

-g/1 

5001 

Suspended   Solids 

45 

-g/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

12 

-g/1 

Cadmliai,   Total 

<0.01 

-g/1 

ChromliB 

<0.01 

-g/1 

Copper,  Total 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<D.l 

-g/1 

Lead,  Total 

<0.01 

-g/1 

Manganese 

<0.05 

-g/1 

Zinc,  Total 

0.04 

-g/1 
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TABLE  D-3  (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Dote 

Station  Number 

Stotion 

Time 

CenttituMt* 

Sonp 

Lab 

B9  D  758.7  122.9 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

08-09-71 

Secchl  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1100 

BOD   (5  days) 

1.5 

mg/1 

5001 

Cadmium,   Total 

<0.01 

Bg/1 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

«g/l 

Copper,  Total 

<0.05 

Bg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Uad,   Total 

■CO. 01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

ag/1 

Zinc,   Total 

0.03 

ng/1 

09-U-71 

Secchi  Disk 

1.9 

ft. 

5001 

1200 

BOD   (5  days) 

2.7 

»g/l 

5001 

Cadmium,   Total 

<0.01 

mg/1 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,   Total 

<0.05 

Bg/1 

Iron 

<0.1 

Bg/1 

Uad,   Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

0.2 

mg/1 

Zinc,   Total 

0.02 

Bg/1 

B9  D  759.8   125.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  RINDGE  PUMP 

06-02-71 
1015 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,   Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 

Bg/1 

mg/1 

Bg/1 

ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  759.9   126.6 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  LIGHT  24 

10-06-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

14 

Bg/1 

5050 

5050 

0605 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

17 

Bg/1 

10-20-70 

Chemical  Oxygen 

Demand 

5 

Bg/1 

5050 

5050 

' 

-- 

Ultimate  Oxygen 

Demand 

10 

Bg/1 

B9   D  800.5   134.8 

OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 

10-08-70 

Secchl  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1430 

BOD   (5  days) 

0.7 

mg/1 

5001 

03-05-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1145 

04-06-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1215 

05-04-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1400 

06-02-71 

Secchi   Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1330 

06-30-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1225 

08-03-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1520 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1600 

09-28-71 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1250 

B9   D  800.7   U8.4 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

10-08-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1330 

BOD   (5  days) 

1.1 

Bg/1 

5001 

03-05-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1250 

04-06-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1300 

05-04-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1440 

06-02-71 

Secchi   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1410 

06-30-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1300 

08-03-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1600 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1630 

09-28-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1400 

B9  D  801.1   142.6 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

10-07-70 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1305 

BOD  (5  days) 

1.3 

Bg/1 

5001 

Suspended   Solids 

76 

Bg/1 

5001 

5006 

11-23-70 

Secchi  Disk 

2.2 

ft. 

5001 

1210 

Suspended   Solids 

6 

mg/1 

5006 

03-03-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

0940 

BOD   (5  days) 
BOD   (7  days) 

0.6 
1.0 

Bg/1 
Bg/1 

5001 

Suspended  Solids 

23 

Bg/1 

5001 

5006 

03-24-71 

Secchl  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1515 
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TABLE   D-3  (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Co 

nstituents 

Samp 

Lab 

B9  D  801.1  142.6 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY  (Continued) 

04-06-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1440 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.4 
0.9 

mg/1 
mg/1 

5001 

04-21-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1415 

05-05-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1425 

BOD  (7  days) 

2.2 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

29 

mg/1 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1510 

06-03-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1450 

Suspended  Solids 

Volatile  Suspended 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

Solids 

47 
11 

<0.01 

<0.01 

0.06 

0.2 

<0.01 

<0.05 

0.03 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

06-16-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1340 

07-01-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1315 

BOD  (7  days) 

2.2 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

32 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

5 

mg/1 

07-15-71 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1330 

08-04-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1605 

BOD  (7  days) 

1.6 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

29 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

6 

mg/1 

08-17-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1725 

09-01-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1620 

BOD  (7  days) 

2.0 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

34 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

4 

mg/1 

09-15-71 

Secchi  Disk 

^ 

1.5 

ft. 

5001 

1600 

09-29-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1430 

BOD  (7  days) 

1.9 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

17 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

5 

mg/1 

B9  D  801.1  148.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

05-14-71 
0745 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  801.2  148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 

10-07-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1230 

BOD  (5  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

41 

Dg/1 

5001 

5006 

11-20-70 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1205 

BOD  (5  days) 

1.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

22 

mg/1 

5001 

5006 

Cadmium 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Uad 

0.75 

mg/1 

Manganese,  Total 

<0.05 

mg/1 

Zinc 

0.17 

mg/1 

03-03-71 

Secchi  Disk 

1.6 

ft. 

5001 

0835 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.9 
1.0 

mg/1 
mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

35 

mg/1 

5001 

5006 

03-24-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1415 

04-06-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1320 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.6 
1.2 

mg/1 
mg/1 

5001 

04-21-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1315 

05-05-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1340 

BOD  (7  days) 

2.3 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

38 

mg/1 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1410 
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MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Date 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  801.2   148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 

06-03-71 

Secchl   Disk 

1.1 

ft. 

5001 

(Continued) 

1410 

Suspended   Solids 
Volatile  Suspended   Solids 

40 
7 

mg/1 
mg/1 

5006 

06-16-71 

Secchl   Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1225 

07-01-71 

Secchl   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1225 

BOD   (7  days) 

2.5 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

32 

ng/l 

5001 

5006 

Volatile   Suspended   Solids 

5 

mg/1 

07-15-71 

Secchl  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1235 

' 

08-04-71 

Secchl   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1515 

BOD    (5  days) 

1.8 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

35 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended   Solids 

5 

mg/1 

08-17-71 

Secchl   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1650 

BOD   (5  days) 

1.8 

mg/1 

5001 

Suspended    Solids 

35 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended   Solids 

5 

mg/1 

09-01-71 

Secchl   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1540 

BOD    (7   days) 

1.6 

mg/1 

5001 

Suspended    Solids 

51 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended    Solids 

5 

mg/1 

09-15-71 

Secchl  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1530 

09-29-71 

Secchl  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

> 

1340 

BOD    (7  days) 

1.9 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

31 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended    Solids 

8 

mg/1 

B9  D  801.6   145.2 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

10-09-70 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

(AT  LIGHT   12) 

1430 

BOD    (5  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

13 

mg/1 

5001 

5006 

11-20-70 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1315 

BOD    (5  days) 

0.9 

mg/1 

5001 

Suspended    Solids 

13 

mg/1 

5001 

5006 

03-03-71 

Secchi   Disk 

2.0 

ft. 

5001 

0920 

BOD    (5  days) 
BOD    (7   days) 

0.8 
1.0 

mg/1 
mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

16 

mg/1 

5001 

5006 

03-24-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1430 

04-06-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1420 

BOD   (5  days) 
BOD    (7  days) 

0.7 
1.2 

mg/1 
mg/1 

5001 

04-21-71 

Secchi   Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1330 

05-05-71 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

- 

1400 

BOD    (7  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

32 

mg/1 

5001 

5006 

Cadmium,    Total 

0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,    Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Lead,    Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,    Total 

0.01 

mg/1 

05-19-71 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1430 

06-03-71 

Secchi   Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1430 

Suspended   Solids 

Volatile   Suspended   Solids 

Cadmium,    Total 

Chromium 

Copper,   Total 

Iron 

Lead,   Total 

Manganese 

Zinc,   Total 

33 

7 
<0.01 
<0.01 

0.07 

O.l 
<0.01 
<0.05 

0.03 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/l 
mg/1 

5006 

06-16-71 

Secchl  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1245 

07-01-71 

Secchl   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1250 

BOD   (7  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

28 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended   Solids 

6 

mg/1 

Cadmium,   Total 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,   Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Lead,   Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,    Total 

0.04 

mg/1 
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Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituants 

Samp 

Lab 

B9  D  801.6  145.2 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 
(AT  LIGHT  12)   (Continued) 

07-15-71 
1250 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

08-04-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1535 

BOD  (7  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

32 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

5 

mg/1 

Cadmium,  Total 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,  Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Uad,  Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,  Total 

0.02 

mg/1 

08-17-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1705 

09-01-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1600 

BOD  (7  days) 

1.7 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

24 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

3 

mg/1 

09-15-71 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1540 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
0.02 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

09-29-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1405 

BOD  (7  days) 

1.8 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

26 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

7 

mg/1 

B9  D  801.9  151.4 

NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 

10-09-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1405 

BOD  (5  days) 

1.7 

mg/1 

5001 

03-03-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

0810 

05-05-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1320 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

■< 

<0.01 

<0.01 

<0.05 

<0.1 

<0.01 

<0.05 

<0.01 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

06-03-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

^ 

1350 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

<0.01 

<0.01 

0.05 

0.1 

<0.01 

<0.05 

0.03 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

07-01-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1200 

Cadmium,  Total 

Chromiiun 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

<0.01 
<0.01 
<0.05 

0.1 
<0.01 
<0.05 

0.05 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

08-04-71 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1455 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
0.02 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5006 

09-01-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1520 

09-29-71 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1315 

B9  D  802.6  136.8 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

10-07-70 

Secchi  Disk 

1.6 

ft. 

5001 

1425 

BOD  (5  days) 

1.2 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

30 

mg/1 

5001 

5006 

11-23-70 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1315 

Suspended  Solids 

17 

«g/l 

5006 

03-03-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1055 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.6 
0.8 

mg/1 
mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

18 

mg/1 

5001 

5006 

03-24-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1645 
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Stotion  Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  802.6  136.8 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING  (Continued) 

04-06-71 
1540 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

1.0 
0.4 
0.9 

ft. 

mg/1 

og/1 

5001 

5001 

04-21-71 
1550 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

05-05-71 
1600 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 

1.1 
2.1 
34 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-19-71 
1655 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

06-03-71 
1615 

Secchi  Disk 

Suspended  Solids 

Volatile  Suspended  Solids 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

1.0 
67 
13 

<0.01 
<0.01 

0.05 

0.1 
<0.01 
<0.05 

0.03 

ft. 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

5001 

5006 

06-16-71 
1535 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

07-01-71 
1450 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.6 
2.2 
33 
4 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

» 

07-15-71 
1505 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

08-04-71 
1730 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.0 
1.6 
38 

5 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-16-71 
1530 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

09-01-71 
1735 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.1 
1.8 
47 
8 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

09-14-71 
1650 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

09-29-71 
1550 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.3 
1.2 
20 
8 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

B9  D  802.6  147.6 

SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 

10-08-70 
1300 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.3 
1.4 
29 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-20-70 
1240 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.5 
0.9 
3 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

03-03-71 
0900 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 

1.8 
0.7 
0.8 
23 

ft. 
-g/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

03-23-71 
1240 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

04-06-71 
1355 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.8 
0.5 
1.1 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 

5001 

04-20-71 
1115 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

05-04-71 
1405 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 

1.3 
1.3 
28 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-18-71 
1110 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

06-02-71 
1325 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.3 
1.3 
40 

7 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

06-15-71 
1035 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

06-30-71 
1200 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.0 
1.6 
43 
4 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

07-14-71 
0920 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 
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TABLE  D-3  (Conf.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Date 
Time 

Co 

nstituents 

Samp 

Lab 

B9  D  802.6  147.6 

SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH  (Continued) 

08-03-71 

Secchl  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1625 

BOD  (7  days) 

1.5 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

47 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

7 

mg/1 

08-16-71 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1330 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1520 

BOD  (7  days) 

1.4 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

45 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

6 

mg/1 

09-14-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1415 

09-28-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1320 

BOD  (7  days) 

3.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

24 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

8 

mg/1 

B9  D  802.7  123.3 

DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI 

10-12-70 

Secchi  Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1145 

BOD  (5  days) 

2.7 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

51 

mg/1 

5001 

5006 

11-16-70 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1120 

BOD  (5  days) 

1.6 

mg/1 

5001 

02-17-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1035 

BOD  (5  days) 

2.3 

mg/1 

5001 

03-22-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1155 

BOD  (5  days) 

2.8 

mg/1 

04-28-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1010 

BOD  (5  days) 

2.7 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

50 

mg/1 

5001 

5006 

05-18-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1050 

BOD  (5  days) 

3.2 

mg/1 

5001 

06-09-71 

Secchi  Disk 

0.6 

ft. 

5001 

1050 

BOD  (5  days) 

3.0 

mg/1 

5001 

07-15-71 

Secchi  Disk 

0.7 

ft. 

5001 

1045 

BOD  (5  days) 

2.9 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

80 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended 

Solids 

15 

mg/1 

08-09-71 

Secchi  Disk 

<. 

0.8 

ft. 

5001 

0955 

BOD  (5  days) 

3.0 

mg/1 

5001 

09-13-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1040 

BOD  (5  days) 

3.2 

mg/1 

5001 

B9  D  803.1  141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

10-01-70 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1300 

BOD  (5  days) 

1.2 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

44 

mg/1 

5001 

5006 

10-07-70 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1350 

BOD  (5  days) 

1.4 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

20 

mg/1 

5001 

5006 

10-15-70 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1130 

BOD  (5  days) 

0.8 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

156 

mg/1 

5001 

5006 

10-22-70 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1130 

BOD  (5  days) 

1.9 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

25 

mg/1 

5001 

5006 

10-29-70 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1115 

Suspended  Solids 

16 

mg/1 

5006 

11-23-70 

Secchi  Disk 

1.9 

ft. 

5001 

1245 

Suspended  Solids 

12 

mg/1 

5006 

03-03-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1000 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.8 
0.9 

mg/1 
mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

16 

mg/1 

5001 

5006 

03-24-71 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

,  5001 

1535 

04-06-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1505 

BOD  (5  days) 
BOD  (7  days) 

0.5 
0.8 

mg/1 
mg/1 

5001 

04-21-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1440 

05-05-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1450 

BOD  (7  days) 

1.8 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

30 

mg/1 

5001 

5006 

Cadmium,  Total 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,  Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Lead,  Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,  Total 

<0.01 

mg/1 
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TABLE  D-3  (Coni.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 


Station 


Dote 
Time 


G>nstituents 


Somp  Lob 


B9  D  803.1  141.3  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

(Continued) 


05-19-71 
1535 

06-03-71 
1510 


06-16-71 
1415 

07-01-71 
1345 


07-15-71 
1355 

08-04-71 
1630 


B9   D  803 . 7    136 . 1  FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP 


B9   D  804.4   134.2  OLD  RIVER  AT  MOUTH 


B9   D  804.7    134.0  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  POTATO  POINT 


08-17-71 
1745 

09-01-71 
1645 


09-15-71 
1615 


09-29-71 
1450 


10-07-70 
1455 

10-07-70 
1525 

11-23-70 
1340 

03-03-71 
1120 


03-03-71 
1130 


03-24-71 
1620 

04-06-71 
1605 

04-21-71 
1525 

05-05-71 
1630 


Secchl  Disk  1.2  ft.                5001 

Secchl   Disk  1.1  ft.                 5001 

Suspended  Solids  32  mg/l 

Volatile   Suspended   Solids  7  mg/l 

Cadmium,    Total  <0.01  mg/l 

Chromium  <0.01  mg/l 

Copper,   Total  0.06  mg/l 

Iron  0 . 2  mg/ 1 

Lead,   Total  <0.01  mg/l 

Manganese  <0.05  mg/l 

Zinc,   Total  0.03  mg/l 

Secchi  Disk  1.0  ft.                5001 


5001 

5001 
5001    5006 


5001 

5001 

5001 
5001    5006 


Secchi  Disk  1.2  ft. 

BOD  (7  days)  1.9  mg/l 

Suspended  Solids  26  mg/l 

Volatile  Suspended  Solids  2  mg/l 

Cadmium,  Total  <0.01  mg/l 

Chromium  <0.01  mg/l 

Copper,  Total  <0.05  mg/l 

Iron  0 . 1  mg/ 1 

Lead,  Total  <0.01  mg/l 

Manganese  <0.05  mg/l 

Zinc,  Total  0.02  mg/l 

Secchi  Disk  2.0  ft. 


Secchi  Disk  1.2  ft.       5001 

BOD  (7  days)  1.6  mg/l  5001 

Suspended  Solids  37  mg/l      5001    5006 

Volatile  Suspended  Solids       9  mg/l 

Cadmium,  Total  <0.01  mg/l 

Chromium  <0.01  mg/l 

Copper,  Total  <0.05  mg/l 

Iron  <0 . 1  mg/ 1 

Lead,  Total  <0.01  mg/l 

Manganese  <0.05  mg/l 

Zinc,  Total  0.03  mg/l 

Secchi  Disk  1.4  ft. 

Secchi   Disk  1.4  ft. 

BOD    (7   days)  1.7  mg/l 

Suspended   Solids  28  mg/l 

Volatile   Suspended   Solids  3  mg/l 

Secchi  Disk  1.7  ft.  5001 

Cadmium,   Total  <0.01  mg/l  5006 

Chromium  <0.01  mg/l 

Copper,   Total  <0.05  mg/l 

Iron  <0.1  mg/l 

Lead,  Total  <0.01  mg/l 

Manganese  <0.05  mg/l 

Zinc,   Total  <0.01  mg/l 

Secchi   Disk  1.3  ft.  5001 

BOD    (7  days)  1.5  mg/l  5001 

Suspended   Solids  16  mg/l  5001  5006 

Volatile   Suspended  Solids  6  mg/l 

Secchi  Disk  1.7  ft.  5001 

BOD   (5  days)  1.1  mg/l  5001 

Secchi  Disk  2.2  ft.  5001 

BOD   (5  days)  1.2  mg/l  5001 

Suspended  Solids  17  mg/l  5001         5006 

Secchi  Disk  1.8  ft.  5001 

Suspended  Solids  10  mg/l  5006 

Secchl  Disk  1.7  ft.  5001 

BOD   (5  days)  1.0  mg/l  5001 

BOD  (7  days)  1.1  mg/l 

Suspended  Solids  19  mg/l      5001    5006 

Secchi  Disk  1.8  ft.       5001 

BOD  (5  days)  0.7  mg/l  5001 

BOD  (7  days)  1.1  ft. 

Suspended  Solids  18  mg/l      5001    5006 

Secchi  Disk  1.2  ft.       5001 


Secchi  Disk  0.8  ft. 

BOD  (5  days)  0.6  mg/l 

BOO  (7  days)  0.8  mg/l 

Secchl  Disk  0.9  ft. 


Secchi  Disk  1.4   ft.       5001 

BOD  (7  days)  1.1   mg/l  5001 

Suspended  Solids  15     mg/l      5001    5006 
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TABLE   D-3  (Cent.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 

Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

B9  D  80A.7  134.0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  POTATO  POINT 
(Continued) 

05-19-71 
1625 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

06-03-71 
1640 

Seech 1  Disk 

Suspended  Solids 

Volatile  Suspended 

Cadmium,  Total 

Chromium 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,  Total 

Manganese 

Zinc,  Total 

Solids 

1.2 
37 
10 

<0.01 
<0.01 

0.06 
<0.1 
<0.01 
<0.05 

0.03 

ft. 

mg/1 

mg/1 

mg/l 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

5001 

5006 

06-16-71 
1605 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

07-01-71 
1515 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended 

Solids 

1.3 
1.5 
23 
3 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

07-15-71 
1445 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

08-04-71 
1755 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended 

Solids 

1.3 
1.2 
25 
4 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-16-71 
1605 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

09-01-71 
1800 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspendea  oolids 
Volatile  Suspended 

Solids 

1.5 
1.6 
22 
3 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

09-14-71 
1715 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

09-29-71 
1620 

Secchi  Disk 
BOD  (7  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended 

Solids 

1.8 
1.2 

13 
1 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

B9  D  805.1  144.3 

SACRAMENTO  RIVER  AT  EMMATON 

10-08-70 
1330 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

■v 

1.7 
1.3 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

03-04-71 
1045 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

05-04-71 
1440 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

06-02-71 
1405 

Secchi  Disk 

1.6 

ft. 

5001 

06-30-71 
1235 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

08-03-71 
1700 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

08-31-71 
1600 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

09-28-71 
1355 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

B9  D  805.2  124.1 

WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR  LODI 

10-12-70 
1115 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.3 
4.0 
13 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-16-70 
1045 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
3.6 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

02-17-71 
0925 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.1 
3.8 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

03-22-71 
1120 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.2 
12.0 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

.04-28-71 
0915 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.3 
3.2 
35 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-18-71 
1015 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
9.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

06-09-71 
1002 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.7 
6.5 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

07-15-71 
0945 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended 

Solids 

0.7 
8.1 

85 

10 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-09-71 
0915 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.2 
5.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

09-13-71 
0955 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
56.0 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 
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TABLE  D-3  (Cont.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Stotion 

Date 
Time 

Const!  tu  ant* 

Samp 

Lab 

B9  D  805.2  126.0 

WHITE  SLOUGH  NEAR  LODI 

10-12-70 
1045 

Seech  1  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.5 
1.5 
14 

ft. 
mg/1 

Bg/l 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-16-70 
1005 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.3 
0.7 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

02-18-71 
1015 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
0.9 

ft. 
mg/1 

5001 

03-22-71 
1040 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.3 
1.3 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

04-29-71 
1010 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.5 
1.4 
40 
0 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-19-71 
1010 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
1.1 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

06-10-71 
1000 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.2 
1.0 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

07-16-71 
1000 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

0.9 
1.2 
39 

7 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-10-71 
0940 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.1 
1.3 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

09-14-71 
1100 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.2 
1.3 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

B9  D  805.8  lAO.l 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TWITCHELL  ISLAND 

10-08-79 
1515 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

2.0 
0.8 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

03-03-71 
1025 

Secchi  Disk 

1.9 

ft. 

5001 

05-05-71 
1520 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

06-03-71 
1535 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

07-01-71 
1415 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

08-04-71 
1650 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

09-01-71 
1710 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

09-29-71 
1515 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

B9  D  806.4  142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

10-08-70 
1350 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.9 
0.9 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

B9  D  808.7  141.5 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA 

06-02-71 
0815 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

B9  D  808.8  121.6 

SYCAMOKE  SLOUGH  NEAR  LODI 

10-12-70 
1010 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.1 
11.2 

5 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

11-16-70 
0935 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.7 
20.0 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

02-18-71 
1040 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.6 
36.0 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

03-22-71 
1005 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.8 
19.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

04-29-71 
1050 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 

1.0 
11.5 
34 

ft. 

mg/1 

mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

05-19-71 
1050 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.7 
13.2 

ft. 
-g/1 

5001 

5001 

06-10-71 
1045 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

0.5 
15.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

07-16-71 
1040 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 
Suspended  Solids 
Volatile  Suspended  Solids 

1.0 
8.5 

98 

32 

ft. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5001 
5001 

5001 
5006 

08-10-71 
1010 

Secchi  Disk 
BOD  (5  days) 

1.2 
3.7 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 

09-14-71 
1125 

Secchl  Disk 
BOD  (5  days) 

1.0 
17.2 

ft. 
mg/1 

5001 

5001 
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TABLE   D-3  (Coot.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Gmstituents 

Scmp 

Lab 

B9  0  809.6   141.1            SACRAMENTO  RIVKK  AT  RIO  VISTA  RRTH^                             10-07-70 

Sccchi  Disk 

2.5 

ft. 

5001 

1240 

BOD  (5  days) 

1.3 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

U 

-g/1 

5001 

5006 

10-08-70 

Secchi  Disk 

2.2 

ft. 

5001 

1410 

BOD  (5  days) 

1.0 

-g/1 

5001 

Cadaiin 

<0.01 

»g/l 

5001 

5006 

ChraaluB 

<D.01 

mg/1 

Copper 

<0.1 

mg/1 

Iron 

<D.l 

mg/1 

Lead 

0.01 

mg/1 

Manganese,  Total 

<0.05 

mg/1 

Zinc 

<0.1 

mg/1 

11-25-70 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1450 

Suspended  Solids 

9 

mg/1 

5006 

03-04-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1115 

BOD  (7  days) 

1.8 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

18 

mg/1 

5001 

5006 

03-23-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1340 

04-06-71 

Secchi  Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1715 

BOD  (5  days) 

0.6 

mg/1 

5001 

BOD  (7  days) 

1.2 

mg/1 

04-20-71 

Secchi  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1200 

05-04-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1510 

BOD  (7  days) 

1.1 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

20 

-g/1 

5001 

5006 

Cadmiim,  Total 

<D.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,  Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Lead,  Total 

0.01 

mg/1 

Manganese 

<D.05 

mg/1 

Zinc,  Total 

0.1 

-g/1 

05-18-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1205 

06-02-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1435 

BOD  (7  days) 

0.9 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids                     ^ 

29 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended  Solids 

5 

mg/1 

Cadmium,  Total 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,  Total 

0.06 

-g/1 

Iron 

<D.l 

mg/1 

Lead,   Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,  Total 

0.02 

mg/1 

06-15-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1130 

06-30-71 

Secchi  Disk 

^      1.8 

ft. 

5001 

1310 

BOD  (7  days) 

1.2 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

20 

-g/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended  Solids 

4 

mg/1 

Cadmium,   Total 

<0.01 

mg/1 

Chromium 

<0.01 

mg/1 

Copper,  Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

<0.1 

mg/1 

Lead,  Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,   Total 

0.03 

mg/1 

07-14-71 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1005 

08-03-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1730 

BOD  (7  days) 

1.4 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

U 

-g/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended  Solids 

2 

-g/1 

Cadmium,  Total 

<0.01 

mg/1 

Chromitm 

<0.01 

-g/1 

Copper,  Total 

<0.05 

mg/1 

Iron 

0.5 

mg/1 

Lead,  Total 

<0.01 

mg/1 

Manganese 

<0.05 

mg/1 

Zinc,  Total 

0.02 

mg/1 

08-16-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1425 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1625 

BOD  (7  days) 

0.8 

-g/1 

5001 

Suspended  Solids 

4 

-g/1 

5001 

5006 

r 
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TABLE   D-3  (Com.) 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Stotion 

Dote 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  809.6   141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

09-14-71 

Secchl   Disk 

2.0 

ft. 

5001 

(Continued) 

1525 

Cadmium,    Total 

Chromium 

Copper,    Total 

Iron 

Lead,   Total 

Manganese 

Zinc,    Total 

•CO.Ol 
<0.01 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
0.02 

mg/1 
mg/1 
ng/1 
mg/1 
ng/l 
mg/l 
mg/l 

5006 

, 

09-28-71 

Secchi   Disk 

2.1 

ft. 

5001 

1420 

BOD   (7   days) 

0.8 

mg/l 

5001 

Suspended   Solids 

2 

mg/l 

5001 

5006 

Volatile   Suspended    Solids 

0 

mg/l 

B9   D  810.1   127.9 

HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

10-14-70 

Secchi   Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1245 

BOD    (5  days) 

1.6 

mg/l 

5001 

Suspended   Solids 

12 

mg/l 

5001 

5006 

11-17-70 

Secchi   Disk 

2.0 

ft. 

5001 

0940 

BOD   (5  days) 

1.5 

mg/l 

5001 

02-18-71 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1135 

BOD   (5  days) 

3.0 

mg/l 

5001 

03-23-71 

Secchi   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1135 

BOD    (5  days) 

1.7 

mg/l 

5001 

04-29-71 

Secchi   Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1150 

BOD    (5  days) 

1.4 

mg/l 

5001 

Suspended    Solids 

37 

mg/l 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchi   Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1120 

BOD   (5  days) 

1.2 

mg/l 

5001 

•• 

06-10-71 

Secchi   Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1125 

BOD    (5   days) 

1.3 

mg/l 

5001 

07-16-71 

Secchi   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1120 

BOD   (5  days) 

3.6 

mg/l 

5001 

Suspended   Solids 

25 

mg/l 

5001 

5006 

Volatile    Suspended   Solids 

7 

mg/l 

08-10-71 

Secchi   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1055 

BOD    (5  days) 

2.4 

mg/l 

5001 

09-14-71 

Secchi  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1205 

BOD    (5  days) 

15.0 

mg/l 

5001 

B9   D  811.0   139.3 

STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 

10-08-70 

Secchi   Disk 

2.5 

ft. 

5001 

1435 

BOD   (5  days) 

0.8 

mg/l 

5001 

B9  D  812.3    126.8 

BEAVER  SLOUGH  NEAR  THMINTON 

10-14-70 

Secchi  Disk 

1.6 

ft. 

5001 

1320 

BOD   (5  days) 

5.3 

mg/l 

5001 

Suspended    Solids 

3 

mg/l 

5001 

5006 

11-17-70 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1010 

BOD   (5  days) 

3.6 

mg/l 

5001 

02-18-71 

Secchi   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1230 

BOD   (5  days) 

4.3 

mg/l 

5001 

03-23-71 

Secchi   Disk 

1.7 

ft. 

5001 

' 

1205 

BOD    (5  days) 

7.0 

mg/l 

5001 

04-29-71 

Secchi  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1250 

BOD    (5  days) 

3.8 

mg/l 

5001 

Suspended   Solids 

14 

mg/l 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchi   Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1145 

BOD   (5  days) 

1.8 

mg/l 

5001 

06-10-71 

Secchi   Disk 

0.8 

ft. 

5001 

1215 

BOD   (5  days) 

1.4 

mg/l 

5001 

07-16-71 

Secchi   Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1200 

BOD    (5  days) 

4.2 

mg/l 

5001 

Suspended   Solids 

20 

mg/l 

5001 

5006 

Volatile   Suspended   Solids 

6 

mg/l 

08-10-71 

Secchi   Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1130 

BOD   (5  days) 

2.7 

mg/l 

5001 

09-14-71 

Secchi   Disk 

2.3 

ft. 

5001 

1255 

BOD   (5  days) 

5.4 

mg/l 

5001 

B9   D  814.5   130.8 

SACRAMENTO  RIVER  AT  UALNUT  GROVE 

05-20-71 

Arsenic 

0.00 

mg/l 

5050 

5050 

1445 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,   Total 

Selenium 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
ug/1 
mg/l 

B9  D  815.3   126.3 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

10-14-70 

Secchi   Disk 

5.0 

ft. 

5001 

1400 

BOD   (5  days) 

0.4 

mg/l 

5001 

Suspended  Solids 

0 

mg/l 

5001 

5006 

I 
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TABLE  D-3  (CmH.) 

MISCELUNEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Stotion  Number 

Stotion 

Dote 
Time 

Gmstiluants 

Scmp 

Lab 

B9  D  815.3   126.3 

MOKELUMME  UVER  NEAR  IHOKBTOM   (Continued) 

10-14-70 

CadaluB 

<D.01 

ng/1 

5001 

5006 

1400 

ChrooiuB 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese,   Total 

Zinc 

<0.01 

<0.1 

<0.1 

<0.01 

<0.05 

<0.1 

■g/1 
-g/1 
ng/1 
-8/1 
-g/1 
■g/1 

11-17-70 

Secchi  Disk 

6.3 

ft. 

5001 

1040 

too  (5  days) 

0.6 

-g/1 

5001 

Cadalin 

<0.01 

-8/1 

5001 

5006 

ChroBiuB 

<D.01 

-8/1 

Copper 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<0.1 

-g/1 

Lead 

<0.01 

-g/1 

Manganese,  Total 

<0.05 

-g/1 

Zinc 

<0.1 

-g/1 

02-18-71 

Secchi  Disk 

4.2 

ft. 

5001 

1300 

BOD   (5  days) 

0.8 

-g/1 

5001 

03-23-71 

Secchi  Disk 

2.6 

ft. 

5001 

1235 

BOD   (5  days) 

0.7 

-g/1 

5001 

Cadnim 

<0.01 

-g/1 

5001 

5006 

Chrcaltai 

<D.01 

■g/1 

Copper 

<D.05 

■g/1 

Iron 

<D.l 

■8/1 

Lead 

<D.01 

■g/1 

Manganese 

<0.05 

■g/1 

Zinc 

<D.l 

■g/1 

04-29-71 

Secchi  Disk 

2.7 

ft. 

5001 

1325 

BOD   (5  days) 

0.8 

■g/1 

5001 

Suspended  Solids 

29 

■g/1 

5001 

5006 

<0.01 

■g/1 

Chroaim 

<0.01 

■g/1 

Copper,   Total 

<D.05 

■g/1 

Iron 

0.1 

-g/1 

Lead,   Total 

<D.01 

-g/1 

Manganese 

<D.05 

-g/1 

Zinc,   Total 

<D.l 

-g/1 

05-19-71 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1245 

BOD  (5  days) 

0.2 

■g/1 

5001 

CadmiuB,   Total 

<0.01 

■g/1 

5001 

5006 

Chroaliai 

<D.01 

■g/1 

Copper,  Total                        * 

<0.05 

-g/1 

Iron 

0.21 

-g/1 

Uad,   Total 

<0.01 

-g/1 

Manganese 

<D.05 

-g/1 

Zinc,   Total 

0.03 

-g/1 

06-10-71 

Secchi  Disk 

1.8 

ft. 

5001 

U15 

BOD   (5  days) 

0.5 

-g/1 

5001 

07-16-71 

Secchi  Disk 

3.0 

ft. 

5001 

1250 

BOD   (5  days) 

1.4 

-g/1 

5001 

Suspended   Solids 

14 

-g/1 

5001 

5006 

Volatile  Suspended  Solids 

5 

-g/1 

Cadaiia,   Total 

<0.01 

-g/1 

ChroaiuB 

<0.01 

-g/1 

Copper,  Total 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<D.l 

-g/1 

Lead,   Total 

<0.01 

■g/1 

Manganese 

<0.05 

ng/1 

Zinc,   Total 

0.03 

ng/l 

08-10-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1215 

BOD  (5  days) 

CadBiia,   Total 

Chroniun 

Copper,  Total 

Iron 

Lead,   Total 

Manganese 

Zinc,   Total 

1.7 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<D.05 

0.03 

-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 

5001 

09-14-71 

Secchi  Disk 

3.0 

ft. 

5001 

1325 

BOD  (5  days) 

1.0 

-g/1 

5001 

Cadmium,   Total 

<0.01 

-g/1 

5001 

5006 

Chroniun 

<0.01 

-g/1 

Copper,   Total 

<0.05 

-g/1 

Iron 

<0.1 

-g/1 

Lead,   Total 

<0.01 

-g/1 

Manganese 

0.2 

-g/1 

Zinc,   Total 

0.03 

-g/1 

B9  D  816.6   129.8 

SNODGKASS  SLOUGH  AT  TWIN  CUISS  ROAD  BRIDGE 

10-14-70 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

NEAR  UALMUT  GROVE 

lUO 

BOD   (5  days) 

1.4 

■g/1 

5001 

Suspended  Solids 

12 

-g/1 

5001 

5006 

11-17-70 

Secchi  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

lUO 

BOD   (5  days) 

1.2 

-g/1 

5001 

02-18-71 

Secchi  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1340 

BOD   (5  days) 

1.5 

-g/1 

5001 
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TABLE  0-3  (Cont.) 

MISCELUNEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Station  Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  816.6  129.8 

SNODGRASS   SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  ROAD  BRIDGE 

03-23-71 

Seech  1  Disk 

1.5 

ft. 

5001 

NEAR  WALNUT  GROVE   (Continued) 

1310 

BOD   (5  days) 

2.1 

og/1 

5001 

04-29-71 

Secchl  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1420 

BOD   (5  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

' 

Suspended  Solids 

30 

mg/1 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchl   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

0900 

BOD   (5  days) 

0.8 

■g/1 

5001 

05-19-71 

Secchl   Disk 

0.9 

ft. 

5001 

1325 

BOD   (5  days) 

0.8 

mg/1 

5001 

06-10-71 

Secchl   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1400 

BOD   (5  days) 

1.3 

mg/1 

5001 

07-16-71 

Secchl   Disk 

1.4 

ft. 

5001 

1345 

BOD   (5  days) 

3.1 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

32 

mg/1 

5001 

5006 

Volatile   Suspended  Solids 

7 

mg/1 

08-10-71 

Secchl  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1300 

BOD   (5  days) 

1.2 

mg/1 

5001 

09-14-71 

Secchl   Disk 

1.2 

ft. 

5001 

1400 

BOD   (5  days) 

2.0 

mg/1 

5001 

B9  D  819.1  130.1 

SNODCSASS   SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC 

10-14-70 

Secchl  Disk 

1.2 

ft. 

5001 

RAILROAD  BRIDGE 

1505 

BOD   (5  days) 

1.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

16 

mg/1 

5001 

5006 

11-17-70 

Secchl   Disk 

1.8 

ft. 

5001 

1200 

BOD   (5  days) 

0.9 

mg/1 

5001 

02-18-71 

Secchl  Disk 

1.4 

ft. 

5001 

•• 

1400 

BOD   (5  days) 

3.5 

mg/1 

5001 

03-23-71 

Secchl   Disk 

1.5 

ft. 

5001 

1345 

BOD   (5  days) 

4.3 

mg/1 

5001 

04-29-71 

Secchl   Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1505 

BOD   (5  days) 

4.2 

mg/1 

5001 

Suspended   Solids 

61 

mg/1 

5001 

5006 

05-19-71 

Secchl  Disk 

1.1 

ft. 

5001 

1345 

BOD   (5  days) 

1.4 

mg/1 

5001 

06-10-71 

Secchl  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1430 

BOD    (5  days) 

2.0 

mg/1 

5001 

07-16-71 

Secchl   Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1425 

BOD   (5  days) 

2.1 

mg/1 

5001 

Suspended  Solids 

25 

mg/l 

5001 

5006 

Volatile   Suspended  Solids 

7 

mg/1 

08-10-71 

Secchl  Disk 

1.3 

ft. 

5001 

1335 

BOD   (5  days) 

2.0 

mg/1 

5001 

09-14-71 

Secchl  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1440 

BOD    (5  days) 

11.0 

mg/1 

5001 

B9  D  820.7   132.7 

SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING 

10-07-70 

Secchl  Disk 

3.0 

ft. 

5001 

1400 

BOD   (5  days) 

2.2 

mg/1 

5001 

02-05-71 

Secchl  Disk 

2.2 

ft. 

5001 

1430 

04-06-71 

Secchi  Disk 

1.0 

ft. 

5001 

1425 

05-04-71 

Secchl  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1640 

06-02-71 

Secchl  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1650 

06-16-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1235 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenium 

0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Zinc 

0.00 

mg/1 

Phenols 

0.000  mg/1 

06-30-71 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

1430 

07-21-71 

Iron 

20 

ug/1 

5050 

5000 

1140 

Lithium 

0 

ug/1 

07-21-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1145 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenium 

Zinc 

0.00 
0.01 
0.05 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-g/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
-g/1 
mg/1 

Phenols 

0.000  sig/1 
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B9  D  820.7   132.7 

SACRAieHTO  RIVER  iX  GREENE'S  LAMDQiG 
(Continued) 

08-03-71 
1835 

Seech i  Disk 

2.3 

ft. 

5001 

08-24-71 

Iron 

20 

ug/1 

5050 

5000 

U30 

Lithii^ 
Stronclua 

8 
150 

ug/1 
ug/1 

08-24-71 

Arsenic 

0.00 

-g/1 

5050 

5050 

1340 

Chrcad.ua 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

SelenluB 

Zinc 

0.00 
0.01 
0.03 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 

-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-R/1 
-g/1 

08-31-71 

Secchi  Disk 

1.7 

ft. 

5001 

1235 

09-16-71 

Iron 

20 

ug/1 

5050 

5000 

1140 

Lithlun 
StrontiuB 

2 
160 

ug/1 
ug/1 

09-16-71 

Arsenic 

0.00 

-g/1 

5050 

5050 

1150 

ChroDltBi 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

SeleniuB 

Zinc 

0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 

-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/I 

Phenols 

0.000  Bg/l 

Color 

0 

09-28-71 

Secchi  Disk 

2.0 

ft. 

5001 

0915 

B9  D  827.3  130.0 

SACRAMEHIO  RIVER  AT  FREEFOKI 

10-07-70 

Iron 

0.01 

-g/1 

5050 

5000 

1150 

Lithiia 
StronCiuB 

<D.01 
0.55 

-g/1 
-g/1 

10-07-70 

Arsenic 

0.00 

-g/1 

5050 

5050 

1155 

Chroatiut 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenitm 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.02 
0.04 
0.00 
0.00 
•V                0.00 
0.01 
0.000 

-g/1 
-g/1 
»g/l 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 

11-05-70 

Iron 

0.04 

n«/l 

5050 

5000 

1125 

Lithium 
Strontiia 

<D.01 
0.06 

itg/l 
-g/1 

11-05-70 

Arsenic 

0.00 

-g/1 

5050 

5050 

lUO 

ChroBiia 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenitn 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.01 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.000 

-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
■g/1 

12-09-70 

Iron 

0.03 

-g/1 

5050 

5000 

1225 

Lithiw 
Strontii^ 

<0.01 
0.05 

-g/1 
-g/1 

12-09-70 

Arsenic 

0.00 

■g/1 

5050 

5050 

1230 

ChromliB 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Seleniun 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.01 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.000 

-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 

01-06-71 

Iron 

0.09 

-g/1 

5050 

5000 

UOO 

Lithiw 
Strontitn 

<0.01 
0.10 

-g/1 
-g/1 

02-18-71 

Iron 

0.12 

■s/1 

5050 

5000 

1200 

Lithlw 
StrontiuB 

<0.01 
0.08 

-g/1 
-g/1 

02-18-71 

Arsenic 

0.00 

-g/1 

5050 

5050 

1205 

Chrosiia 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

SeleniuB 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.02 
0.001 

-g/1 
■g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/1 
-g/l 
-g/1 
■g/1 
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Date 

Station  Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  827.3  130.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT  (Continued) 

03-17-71 

Iron 

60 

ug/1 

5050 

5000 

0800 

Lithium 
Strontium 

9 
250 

ug/1 
ug/1 

03-17-71 

Arsenic 

0.00 

rog/1 

5050 

5050 

0805 

Chromium 
Copper 
Iron 
Lead 

Manganese 
Selenium 
Zinc 
Phenols 

0.00 
0.00 
0.16 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.001 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

04-21-71 

Iron 

60 

ug/1 

5050 

5000 

1330 

Lithium 
Strontium 

0 
70 

ug/1 
ug/1 

04-21-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1335 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenium 

0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 
0.01 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

^ 

Zinc 
Phenols 

0.00 
0.010 

mg/l 
mg/1 

05-19-71 

Iron 

20 

ug/1 

5050 

5000 

1100 

Lithium 
Strontium 

0 
250 

ug/1 
ug/1 

» 

05-19-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1105 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenium 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.000 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

05-19-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1105 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

06-16-71 

Iron 

20 

ug/1 

5050 

5000 

1145 

Lithium 
Strontium 

4 
560 

ug/1 
ug/1 

06-16-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

-_ 

1150 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Selenium 

Zinc 

Phenols 

0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.ooc 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

G4  1590.01 

SUSAN  RIVER  NEAR  LITCHFIELD 

05-11-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

G4  1600.00 

SUSAN  RIVER  AT  SUSANVILLE 

05-11-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

G6  1705.00 

LONG  VALLEY  CREEK  NEAR  HALLELUJAH  JUNCTION 

05-12-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury 

Selenium 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

G7  L  856.3  000.5 

LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  KEYS  PIER  (STATION  S-1) 

08-18-71 
0920 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  856.4  000.6 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS  (STATION  L-1) 

11-18-70 
1235 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1125 

08-18-71 

MBAS 

0.00 

ng/1 

5050 

5050 

1025 
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G7  L  856.5  003.3 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK  (STATION  L-6) 

11-18-70 
1245 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1140 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  856.5  003.4 

LAKE  TAHOE  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (STATION  S-6) 

08-18-71 
1055 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  857.0  958.02 

LAKE  TAHOE  AT  SURF  AND  SANDS  PIER 
(STATION  S-10) 

08-18-71 

MBAS 

0.01 

mg/l 

5050 

5050 

G7  L  900.0  000.0 

LAKE  TAHOE,  SOUTH  CENTER  (STATION  C-1) 

11-17-70 
1005 

Secchi  Disk 

89.6 

ft. 

5050 

11-18-70 
1150 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1035 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
0930 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  900.4  956.9 

LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  PIER  (STATION  S-8) 

08-18-71 
0740 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  900.5  956.9 

LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE  (STATION  L-8) 

11-18-70 
1140 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1025 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
0910 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  900.9  006.8 

LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY  (STATION  L-2) 

11-18-70 
1305 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1215 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
1125 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  900.9  006.82 

LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY  PIER  (STATION  S-2) 

08-18-71 
1020 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  902.3  007.2 

LAKE  TAHOE  AT  MEEKS  BAY  RESORT  PIER 
(STATION  S-12) 

08-25-71 
0955 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  904.5  008.4 

LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LODGE  (STATION  L-9) 

11-18-70 
1320 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1235 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  904.5  008.42 

LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LANDING  PIER 
(STATION  S-9) 

08-18-71 
1145 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

07  L  905.3  956.4 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK  BAY  PIER  (STATION  S-3) 

08-25-71 
0805 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  905.4  956.4 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK  (STATION  L-3) 

11-18-70 
1045 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1000 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  907.8  009.2 

LAKE  TAHOE  AT  PIER  NEAR  MOUTH  OF  WARD  CREEK 
(STATION  S-11) 

08-25-71 
1120 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  908.7  000.3 

LAKE  TAHOE,  NORTH  CENTER  (STATION  C-2) 

11-16-70 
1420 

Secchi  Disk 

91.9 

ft. 

5050 

11-18-70 
1025 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
0940 

MBAS        ] 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
0825 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  910.8  007.1 

LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST  (STATION  L-5) 

11-18-70 
0915 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
0810 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  910.8  007.12 

LAKE  TAHOE  AT  U.  S.  COAST  GUARD  PIER 
(STATION  S-5) 

08-25-71 
1255 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 
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G7  L  914.2  002.2 

LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA  (STATION  L-7) 

11-18-70 
0945 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
0850 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
0725 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7L  914. 2  002.3 

LAKE  TAHOE  AT  KINGS  BEACH  PIER  (STATION  S-7) 

08-18-71 
1240 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  914.2  956.6 

LAKE  TAHOE  AT  KINGS  CASTLE  PIER  (STATION  S-4) 

08-18-71 
1320 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  L  914.3  956.8 

LAKE  TAHOE  NEAR  INCLINE  GUARD  STATION 
(STATION  L-4) 

11-18-70 
1000 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
0910 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

08-18-71 
0755 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  1195.00 

TRUCKEE  RIVER  AT  FARAD 

05-13-71 
1650 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/l 
mg/1 

5050 

5050 

G7  1665.00 

TRUCKER  RIVER  AT  TAHOE  CITY 

05-13-71 
1600 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/l 
mg/1 

5050 

5050 

G7  3020.01 

BURTON  CREEK  IN  STAR  HARBOR  (STATION  T-8) 

08-25-71 
1305 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3050.01 

WARD  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-5) 

08-25-71 
1130 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3100.00 

TROUT  CREEK  NEAR  TAHOE  VALLEY 

05-13-71 
1430 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury,  Total 

Selenium 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/l 
mg/1 

5050 

5050 

G7  3160.01 

MADDEN  CREEK  AT  MOUTH  (STATION  T-10) 

08-25-71 
1045 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3230.01 

THIRD  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-6) 

08-25-71 
0720 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3253.01 

INCLINE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE  (STATION  T-2) 

11-18-70 
1110 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
1000 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

08-25-71 
0745 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3300.01 

GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY  (STATION  T-3) 

11-18-70 
1230 

MBAS 

0.00 

mg/l 

5050 

5050 

05-12-71 
1125 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

08-25-71 
1040 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3571.01 

TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (STATION  T-4) 

11-18-70 
0845 

MBAS 

0.00 

Mg/1 

5050 

5050 

05-12-71 
0845 

MBAS 

0.00 

mg/l 

5050 

5050 

08-25-71 
1000 

MBAS 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

G7  3680.00 

EDGEHOOD  CREEK  AT  STATELINE  (STATION  T-7) 

08-25-71 
0835 

MBAS 

0.01 

mg/l 

5050 

5050 

G7  3705.01 

UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH 

11-18-70 
0945 

MBAS 

0.01 

mg/l 

5050 

5050 

05-12-71 
0800 

MBAS 

0.01 

»g/l 

5050 

5050 

08-25-71 
0935 

MBAS 

0.01 

-g/1 

5050 

5050 
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G7  3750.00 

UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MEYERS 

05-13-71 
0730 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

G7  3810.01 

TROUT  CREEK  NEAR  MOUTH  (STATION  T-9) 

08-25-71 
0915 

MBAS 

0.01 

mg/1 

5050 

5050 

G7  4100.00 

BLACKWOOD  CREEK  NEAR  TAHOE  CITY 

05-13-71 
1530 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

G8  2300.00 

CARSON  RIVER,  WEST  FORK,  AT  WOODFORDS 

05-13-71 
0800 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

G8  3148.01 

MARKLEEVILLE  CREEK  AT  MARKLEEVILLE 

05-13-71 
0840 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.00 

0.1 

0.09 

0.00 

0.2 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 

07-12-71 

Cadmium 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

1600 

G8  3420.20 

CARSON  RIVER,  EAST  FORK,  AT  HIGHWAY  4 

07-12-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

BRIDGE  NEAR  MARKLEEVILLE 

1625 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.01 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

G9  2460.00 

WEST  WALKER  RIVER  BELOW  LITTLE  WALKER  RIVER 

05-13-71 

Arsenic 

0.00 

mg/1 

5050 

5050 

NEAR  COLEVILLE 

1000 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

< 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

G9  3200.00 

EAST  WALKER  RIVER  NEAR  BRIDGEPORT 

05-13-71 
1130 

Arsenic 

Barium 

Cadmium 

Lead 

Mercury, 

Selenium 

Total 

r 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.1 

0.00 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 

5050 

5050 
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TABLE  D-4 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


5000 
5001 
5050 
5212 
5213 
5401 
5402 
5403 
5405 


Lab  and  Sampler  Agency  Codes 

U.  S.  Geological  Survey 
U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 
City  of  Yuba  City 
City  of  Marysville 
Cordua  Water  District 
Linda  County  Water  District 
Reclamation  District  784 
City  of  Wheatland 

Abbreviations 


TIME  -  Pacific  Standard  Time  on  a  24-hour  clock 

G.H.  -  Instantaneous  gage  height  in  feet  above  an  established  datum 

Q  -  Instantaneous  discharge  measured  in  cubic  feet  per  second 

TEMP  -  Water  temperature  in  degrees  Fahrenheit  (F)  or  Celsius  (C) 

TURB  -  Jackson  Turbidity  Units  measured  with  a  He liege  Turbidmeter  (E) 
or  a  Hach  Nephelometer  (A) 

PH  -  Measure  of  acidity  or  alkalinity  of  water 

EC  -  Electrical  conductance  in  micromhos  at  25**  C 

HC03  -  Bicarbonate 

C03  -  Carbonate 


N02 

NH3 

N03 
ORG  N 

DIS 
ORG  N 

NH3  + 
ORG  N 


FIL 
A.H.P04 

F  P04 
U  P04 

F  TOT  P 
U  TOT  P 


Nitrogen  Series  as  N 

Unfiltered  nitrite 
Unfiltered  ammonia 

Unfiltered  nitrate 
Organic  nitrogen 

Dissolved  organic  nitrogen 


Ammonia  plus  organic  nitrogen 

Phosphorus  Series  as  P 

Filterable  acid  hydrolyzable  phosphate 

Filterable  orthophosphate 
Unfiltered  orthophosphate 

Filterable  total  phosphorus 
Unfiltered  total  phosphorus 
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TABLE  O-H    CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 

SAMP 

6.H. 

TFMP 

FIELD      FIELD 

C02    LABORATORY 

LA8 
HC03 

NO  2 

NUTRK 
N03 

TIHE 

LAB 

U 

TURB 

ALK.    PH 

EC 

C03 

NH3 

ORG  N 

- 

>0   2112 

.00 

SACRAMENTO 

RIVER 

AT  ELKHORN 

FERRY 

10/07/70 
1045 

5050 
5050 

60.  SF 
.  20E 

7.5 

121 

114 

0.06 

10/20/70 
1150 

5050 
5050 

58  F 
lOE 

7.3 

115 
118 

O.U 

11/05/70 
1125 

5050 
5050 

56.  7F 
15E 

7.3 

124 
117 

0.08 

11/17/70 
1415 

5050 
5050 

53. OF 
20E 

7.4 

120 
116 

0.18 

12/09/70 
1120 

5050 
5050 

51. OF 

80E 

7.3 

123 
112 

0.26 

12/21/70 
0950 

5050 
5050 

46   F 
70E 

7.5 

150 
150 

0.21 

1/06/71 
1155 

5050 
5050 

44. OF 
40E 

7.3 

162 
143 

0.19 

2/18/71 
0815 

5050 
5050 

9.46 

50. OF 
25E 

7.2 

150 
147 

O.IS 

3/17/71 
0915 

5050 
5050 

46.  5F 
30E 

7.4 

110 
109 

0.10 

4/21/71 
1015 

5050 
5050 

53. OF 
25E 

7.3 

100 
99 

0.03 

5/19/71 
1230 

5050 
5050 

59.  OF 
45E 

7.4 

115 
131 

0.07 

6/16/71 
1400 

5050 
5050 

76   F 
30E 

7.5 

64 
131 

0.07 

7/21/71 
1300 

5050 
5050 

73   F 
25E 

7.3 

110 
325 

0.04 

8/18/71 
1245 

5050 
5050 

69   F 
24E 

7.4 

105 
108 

0.04 

9/15/71 
1230 

5050 
5050 

65   F 
25E 

7.5 

125 
138 

0.07 

AO   2170. 

00 

SACRAMENTO 

RIVER 

AT  FREMONT 

WEIR  WEST  END 

10/06/70 
1230 

5050 
5050 

6.80 

63.  5F 
20E 

7.5 
7.9 

141 
145 

74 

0 

0.09 

11/04/70 
1230 

5050 
5050 

7.06 

56.  5F 
80E 

7.5 
7.5 

151 
153 

72 

0 

0.15 

12/02/70 
0900 

5050 
5050 

4.18 

49  F 
450E 

7.3 
7.4 

103 
101 

41 
0 

0.62 

1/05/71 
1320 

5050 
5050 

8.58 

43. 5F 
35E 

7.4 
7.8 

151 
150 

74 
0 

0.29 

2/18/71 
0930 

5050 
5050 

2.48 

50.0 
20E 

7.3 
7.9 

160 
154 

73 

0 

0.26 

3/17/71 
1030 

5050 
5050 

5.77 

50   F 
270E 

7.5 
7.7 

145 
144 

65 
0 

0.18 

4/21/71 
1115 

5050 
5050 

3.68 

54.  OF 
65E 

7.4 
7.9 

140 
141 

70 
0 

0.12 

5/19/71 
1115 

5050 
5050 

3.92 

57.  OF 
30E 

7.4 
7.8 

110 
129 

65 
0 

0.08 

7/21/71 
1030 

5050 
5050 

8.13 

70. 5F 
30E 

7.4 
8.0 

141 
145 

70 

0 

0.01 

a/ie/71 

1330 

5050 
5050 

0.00 

69   F 
45E 

7.5 
7.7 

172 
126 

86 
0 

0.08 

9/15/71 
0900 

5050 
5050 

1.40 

67   F 
25E 

7.6 
7.5 

185 
182 

87 
0 

0.12 

AO   2230. 

02 

SACRAMENTO 

RIVER 

ABOVE  COLUSA  BASIN 

DRAIN 

10/14/70 
1145 

5050 
5050 

8.70 
7780  E 

61   F 
90E 

7.4 
7.4 

135 

65 

0.06 

11/19/70 
1150 

5050 
5050 

2.66 
13200 

12. OC 
25E 

7.6 
7.8 

136 

60 
0 

0.20 

12/17/70 
1215 

5050 
5050 

5.82 
25300 

9.0C 
80E 

7.4 
7.9 

156 

72 

0 

0.23 

1/19/71 
1515 

5050 
5050 

6.10 
27100 

47.  OF 
380E 

7.1 
7.6 

106 

51 

0 

0.20 

2/23/71 

1500 

5050 
5050 

2.7R 
24700  E 

49   F 
20E 

7.3 

a.o 

168 

84 
0 

0.26 

3/24/71 
1210 

5050 
5050 

3.47 
10500  E 

56  F 
35E 

7.3 
7.7 

157 

78 
0 

0.21 

4/20/71 
1615 

5050 
5050 

5.73 
13500 

54   F 
30E 

7.4 
7.6 

133 

68 
0 

0.11 

5/25/71 
1345 

5050 
5050 

4.28 
13900  F 

16. 5C 
lOE 

7.1 
7.9 

134 

68 
0 

0.10 

6/10/71 
1410 

5050 
5050 

3.90 
13200 

18  C 

30E 

7.3 
7.4 

138 

69 
0 

0.1* 

7/15/71 
1405 

5050 
5050 

0.24 
9520  E 

21   C 
25E 

7.2 
7.6 

132 

69 
0 

0.08 

NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

DIS      NM3  ♦      FIL.      F  P04    F  TOT  P 

ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


0.1 
0.2 

0.1 

0.2 

0.2. 

0.3 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.3 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 
Owl 
0.6 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.3 

0.3 
0.2 
0.2 
0.7 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 


0.02 

0.10 

0.02 

0.03 

0.05 

0.09 

0.03 

0.07 

0.02 

0.10 

0.03 

0.10 

0.02 

0.06 

0.04 

0.07 

0.00 

0.10 

0.03 

0.04 

0.03 

0.08 

0.02 

0.05 

0.02 

0.04 

0.01 

0.04 

0.02 

0.05 

0.09 
0.13 

0.13 

0.03 

0.09 

0.04 

3.5 

0.02 

0.09 

0.06 

0.07 

0.02 

0.14 

0.01 

0.06 

0.02 

0.07 

0.02 

0.06 

0.03 

0.09 

0.04 

0.07 

0.02 

o.oa 

0.04 

0.08 

0.02 

0.10 

0.03 

0.26 

0.02 

0.06 

0.02 

0.04 

0.01 

0.02 

0.04 

0.14 

0.02 

0.06 

0.02 

0.04 
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TASLC  D-^  (CONTINUCD) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIHE 


SAMP 
LAB 


FIELD 
TEMP  CO? 
TURB    ALK. 


FIELD  LAB 
LABORATORY  HC03 
PH      EC      COS 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 
N02        N03        DIS       NH3  *       FIL.      F  PO*     F  TOT  P 
NH3       ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


AO   2230.02 


8/11/71 
1235 


9/28/71 
12*5 


11/12/70 
1530 


3/09/71 
0900 


7/l*/71 
0730 


9/27/71 
0710 


10/14/70 
1115 


11/19/70 
1130 


2/23/71 
1200 


3/24/71 
1140 


4/20/71 
1400 


5/25/71 
1305 


6/10/71 
1320 


7/15/71 
1325 


8/11/71 
1200 


9/28/71 
1215 


10/14/70 
1245 

11/19/70 
1255 

12/17/70 
1355 

1/19/71 
1445 

2/23/71 
1405 

3/24/71 
1400 

4/20/71 
1520 

5/25/71 
1440 

6/10/71 
1530 

7/15/71 
1545 

8/11/71 
1400 

9/28/71 
1400 


5050    0.71 
5050   9S90  E 


5050     1.70 
5050  10900  E 


22     C 

20E 


17  C 
lOE 


SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 
70 


AO   2785.00 


5050     0.04 
5050   9100 


5050    9.28 
5050   7600 


5050     1.43 
5050  13500 


5050     0.71 
5050  11300 


5050 
5050 


5050 
5050 


AO   2925. 

269 

642 


5050 
5050 


5050 
5050 


8.10 
944 


1.16 
786 


5050 

5050   1600 


5050 

5050   1630 


5050    0.55 
5050   1250 


5050 
5050 


5050 
5050 


6.71 
593 


7.50 
869 


5050 
5050 


900 
AO   2933. 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


13 

5 
6 
0 
0 
10  E 
0 

5.0 
6.0 


5050 
5050 


10/14/70 
1320 


11/19/70 
12?0 


12/17/70 
1315 


1/19/71 
1330 


2/23/71 
1325 


3/24/71 
1300 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


6  E 

AO   2947. 

4.48 
171 

2.31 

0 

6.86 
0 

7.99 


5050 
5050 


5050 
50S0 


3.27 
278 


4.56 
165 


II. OC 
15E 


47   F 
8E 


11   C 
6E 


11   C 

4E 


62   F 
45E 


12. OC 
60E 


51   F 
55E 


58   F 
90E 


61  f 
lOOE 


12  C 
49E 


21. 5C 
45E 


27   C 
55E 


27   C 
55E 


17. 5C 
35E 


66   F 
140E 


13. OC 
45E 


11. OC 

90E 


56.  OF 
230E 


53   F 
75E 


58   F 
80E 


60   F 
95E 


21   C 

4E 


28  C 
7E 


27. 5C 
50E 


18   C 
65E 


13. OC 
80E 


9.0C 
70E 


51. OF 
lOOOE 


52   F 
45E 


60   F 
120E 


7.2 

7.8 


7.4 
7.5 


SACRAMENTO  RIVER  AT  BEND  BRID6C 
59 


7.1 
7.6 


7.9 
7.7 


7.1 
7.3 


7.2 

7.0 


127 
121 
109 


61 


0.09 
0.08 

0.50 
0.05 
0.05 
0.14 


CONTINUED 
••2 
•.1 


117     0 

SACRAMENTO  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER  NEAR  KARNAK 

0.01 


7.8 
8.1 


8.0 
8.1 


7.8 
8.1 


7.5 
8.0 


7.6 
7.9 


7.3 
7.8 


7.4 
7.6 


7.4 
7.8 


7.3 
8.0 


7.6 
7.7 


1030 
1450 
432 
302 
359 
344 
366 
489 
475 
519 


332 

0 

420 

0 

190 


120 

0 


144 

0 

160 

0 

211 

0 

218 

0 

217 


RD108  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 
387 


7.9 
7.8 


7.8 

8.3 


7.4 
7.8 


a. 4 

8.6 


7.9 

8.0 


8.2 
8.5 


7.5 
7.7 


7.5 
7.6 


7.3 

8.0 


7.3 
8.2 


7.9 
7.7 


789 
896 
1280 
1210 
900 
670 
562 
642 
601 
622 
964 


287 

0 

296 

0 

366 
0 

365 
IS 

289 

0 

138 

0 

174 
0 

192 
0 

184 


225 

0 


330 


COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS  LANDING 
578 


8.3 
8.3 


221 

0 


R.O 
8.2 


8.0 
8.3 


d.4 
8.5 


8.3 
8.3 


697 

515 

534 

1240 

1300 


245 

0 

260 
0 

139 


310 
15 


0.07 
0.03 
0.07 
0.04 
0.14 
0.15 
0.15 
V.15 
0.19 

0.02 
0.17 
0.86 
0.52 
0.36 
0.18 
0.47 
0.14 
0.18 
0.16 
0.12 
0.56 

0.16 
0.27 
0.39 
0.58 
0.43 
O.M 


0.6 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.4 

1.5 
0.5 
0.4 
0.6 
0.4 
0.6 
2.6 
1.2 
1.4 
0.7 
0.6 
0.9 

0.8 
0.9 
0.7 
1.2 
1.2 
1.3 


0.03 

0.04 

0.03 

0.05 

0.03 

0.01 

0.00 

0.02 

0.19 

0.28 

0.33 

0.36 

0.07 

0.15 

0.04 

0.11 

0.06 

0.14 

0.08 

0.16 

0.07 

0.13 

0.14 

0.18 

0.11 

0.14 

0.14 

0.19 

0.33 

0.50 

0.34 

0.34 

0.26 

0.37 

0.28 

0.28 

0.27 

0.27 

0.22 

0.28 

0.39 

0.40 

0.22 

0.28 

0.16 

0.26 

0.15 

0.20 

0.18 

0.20 

0.33 

0.33 

0.09 

0.18 

0.16 

0.25 

0.13 

0.28 

0.13 

0.33 

0.14 

0.22 

0.13 

0.29 
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TABLE  0-h   CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SUAFaCE  MATER 


DATE 

TIME 

SANP 
LAB 

6.H. 
0 

TENP 
TU«8 

i    •    •    •    i 
AO 

2947. 

»   •   •   •   1 

,10 

4/20/71 
1500 

5050 
5050 

0 

62  F 
TOE 

5/25/71 
1530 

5050 
5050 

4.95 
793 

21. 5C 
65E 

6/10/71 
1440 

5050 
5050 

4.32 
0 

27  C 
96C 

7/15/71 
1445 

5050 
5050 

4.51 
14 

30  C 
30E 

a/11/71 
1320 

5050 
5050 

4.51 
327 

28  C 
70E 

9/2a/71 
1330 

5050 
5050 

4.53 
283 

19  C 
50E 

AO 

2950. 

00 

10/14/70 
1340 

5050 
5050 

9.50 
0 

65  F 
25E 

11/19/70 
1205 

5050 
5050 

9.10 
0 

13. OC 
30E 

12/17/70 
1255 

5050 
5050 

9.60 
0 

10. OC 
25E 

1/19/71 
1355 

5050 
5050 

9.60 
0 

53. OF 
280E 

2/23/71 
1455 

5050 
5050 

9.45 
0 

55   F 

20E 

3/24/71 
1245 

5050 
5050 

0.66 
0 

62  F 
50E 

4/20/71 
1445 

5050 
5050 

1.50 
0 

62  F 
30E 

5/25/71 
1405 

5050 
5050 

1.15 
0 

23   C 

se 

6/10/71 
1440 

5050 
5050 

0.50 
0 

22  C 
30E 

7/15/71 
1430 

5050 
5050 

0.50 
0 

27   C 
5€ 

8/11/71 
1300 

5050 
5050 

0.50 
0 

25.  5C 
30E 

9/28/71 
1300 

5050 
5050 

9.50 
0 

18  C 
25E 

AO 

2955. 

00 

10/14/70 
1220 

5050 
5050 

0 

68  F 
25E 

11/19/70 
1240 

5050 
5050 

8.70 
0 

13. OC 
70E 

12/17/70 
1335 

5050 
5050 

8.55 
61 

11. OC 
35E 

1/19/71 
1420 

5050 
5050 

8.40 
0 

57. OF 
190E 

2/23/71 
1430 

5050 
5050 

8.35 
57 

54  F 
25E 

3/24/71 
1330 

5050 
5050 

0.90 
0 

60  F 
80E 

4/20/71 
1550 

5050 
5050 

1.88 
0 

60  F 
2SE 

5/25/71 
1500 

5050 
5050 

0.36 
5» 

21  C 
12E 

6/10/71 
1555 

5050 
5050 

0.55 
0 

22  C 
35E 

7/l';/71 
1615 

5050 
5050 

9.80 
0 

28  C 
HE 

e/11/71 
1430 

5D50 
S050 

9.20 
0 

28  C 
50E 

9/2»>/71 
1430 

5050 
5050 

9.10 
0 

16   C 

30E 

*0 

2965. 

00 

10/l«./70 
1030 

5050 
5050 

0 

69  F 
45E 

11/19/70 
1030 

5050 
5050 

0 

12. OC 
30E 

12/17/70 
1120 

5050 
5050 

31 

9.0C 
4SE 

1/19/71 
1130 

5050 
5050 

3.85 
67 

55.  OF 
80E 

2/23/71 
1115 

5050 
SnSO 

7.55 

0 

48  F 
25E 

FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

TU«8    ALR.    PH      EC      C03 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  NILLIGRVtS.  PER  LITER 
N02        N03        DIS       NH3  •       FIL.      F  P04     F  TOT  P 
NH3       ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


COLUSA  dASIN  0«(AIN  NEAR  KNIGHTS  LANDING 


8.3 
8.2 

502 

179 

0 

7.8 
7.8 

576 

191 

0 

8.4 
H.5 

589 

190 

2 

8.4 
3.2 

661 

238 

0 

7.7 

8.8 

543 

183 
17 

7.9 
7.7 

529 

206 
0 

r   DRAINAGE 

TO  COLI 

7.8 
8.3 

758 

400 
0 

8.0 
8.3 

598 

288 
0 

7.5 
7.8 

707 

317 
0 

7*4 

527 

251 
0 

8.2 

a. 5 

782 

352 
10 

8.1 
8.3 

812 

383 
0 

8.1 
8.4 

899 

410 

6 

7.6 
8.3 

538 

236 

0 

7.4 
7.5 

509 

238 
0 

7.2 

8.4 

466 

240 

4 

7.2 
8.0 

466 

245 
0 

7.6 
7.6 

608 

311 

0 

r    DRAINAGE 

TO  SAC 

7.4 

8.0 

795 

361 
0 

7.8 
8.3 

586 

283 

0 

7.5 
7.8 

670 

307 
0 

7.4 

750 

303 

0 

8.2 
8.4 

840 

364 
8 

7.3 
7.5 

329 

168 

0 

7.3 
7.6 

307 

132 

0 

7.4 

8.0 

569 

225 

0 

7.3 
7.5 

550 

235 
0 

7.1 

8.0 

564 

241 

0 

7.3 
7.9 

488 

235 

0 

7.8 
7.7 

711 

343 
0 

DRAINAGE  TO 

SACRAK 

7.4 
7.U 

872 

369 
0 

7.0 
8.1 

271 

114 
0 

7.9 
7.8 

907 

354 
0 

7.8 

976 

362 
0 

8.2 
S.5 

702 

236 

6 

0.42 
0.22 
0.18 
0.01 
0.21 
0.38 

O.OI 
0.05 
0.62 
0.19 
0.06 
0.01 
0.00 
0.03 
0.05 
0.00 
0.04 
0.01 

0.02 
0.04 
0.68 
0.23 
0.10 
0.10 
0.09 
0.24 
0.12 
0.06 
0.07 
0.05 

0.06 
0.12 
O.SI 
0.80 
0.04 


CONTINUED 

o.s 

-  t.9 

1.5 
I.S 
•.7 
•.5 

••7 
•.6 
••2 
•.3 
•.« 
•.* 
•.6 
••« 
t.6 
•.5 
•.* 

l.t 

•.s 

•.3 
•.« 
•.5 

•.3 
t.4 
l.« 
1.6 
•.7 
0.* 

•  .5 

•.8 
••• 

0.4 

•  .« 
•.4 


•.#9 

•  .15 

•.11 

•  .17 

•  .14 

0.2S 

•  .•6 

•  .21 

•  .!• 

0.14 

•  .12 

•.18 

0.09 

0.17 

•.12 

•.17 

•••« 

a.i^ 

•.•5 

•  .10 

0.06 

0.10 

0.07 

0.13 

0.12 

0.20 

•.!• 

•.15 

o.oe 

0.1^ 

0.13 

0.16 

0.15 

O.IS 

0.11 

0.18 

0.25 

0.36 

0.20 

0.27 

0.17 

0.21 

0.14 

0.20 

0.09 

0.18 

0.10 

0.11 

0.10 

0.12 

0.20 

0.26 

0.17 

0.21 

0.15 

0.21 

0.14 

0.20 

0.23 

0.2S 

0.22 

0.34 

0.06 

0.09 

0.19 

0.22 

0.18 

0.20 

•  .•9 

0.12 
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TABLE  0-H  CCONTINUeO> 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIME 


SAMP 
LAR 


G.H. 
0 


TEMP 
TURB 


FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT 

N03 
ORG  N 


CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

DIS       NM3  *       FIL.      F  P04     F  TOT  P 
ORG  N      ORG  N     A.M.P04     U  P04     U  TOT  P 


AG   296S.00 


RD70  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 


3/24/71 
1010 

5050 
5050 

78 

60   F 
105E 

A.O 
8.3 

710 

245 

0 

4/20/71 
1050 

5050 
5050 

20 

58   F 
60E 

7.9 
8.2 

739 

256 

0 

5/25/71 
1230 

5050 
5050 

3.55 
17 

21. 5C 
lOE 

7.5 

8.0 

626 

226 

0 

6/10/71 
1120 

5050 
5050 

3.91 
17 

ZZ      C 
45E 

7.7 
8.0 

555 

222 

0 

7/15/71 
1140 

5050 
5050 

3.60 
17 

27   C 
2E 

7.7 
8.3 

462 

201 
0 

8/11/71 

1000 

5050 
5050 

4.60 
17 

27   C 
30E 

7.3 
8.3 

546 

210 

0 

9/28/71 
1100 

5050 
5050 

2.98 
0 

17. 5C 
40E 

7.9 
7.7 

822 

345 
0 

AO   2967, 

,00 

BUTTE  SLOUGH  AT 

OUTFALL  GATES 

10/14/70 
1000 

5050 
5050 

223 

62  F 
35E 

7.0 
8.0 

196 

106 
0 

11/19/70 
1000 

5050 
5050 

9.88 
0 

12. OC 
20E 

7.0 
7.8 

180 

93 
0 

12/17/70 
1050 

5050 
5050 

9.87 
0 

9.0C 
80E 

6.8 
7.3 

153 

72 
0 

1/19/71 
1045 

5050 
5050 

0 

52.  OF 
120E 

7.1 

204 

102 
0 

AO   5103. 

00 

FEATHER  RIVER  AT 

NICOLAUS 

10/07/70 
0900 

5050 
5050 

5530 

59.  4F 

7.3 

7.8 

86 
82 

45 
0 

10/20/70 
1100 

5050 
5050 

3.97 
5500 

58   F 
6E 

7.3 

80 
84 

11/05/70 
1020 

5050 
5050 

6200 

56.  OF 

7.3 
7.6 

88 
84 

46 

0 

11/17/70 
1315 

5050 
5050 

4.47 
6220 

54.  OF 
7E 

7.2 

85 
84 

12/09/70 
1010 

5050 
5050 

14800 

50. 4F 

7.3 

7.4 

96 
88 

41 

0 

12/21/70 
1040 

5050 
5050 

2.90 
11500 

47   F 
15E 

7.3 

89 
88 

3/17/71 
0830 

5050 
5050 

0.44 
13800 

49   F 
25E 

7.3 

88 
85 

4/21/71 
0930 

5050 
5050 

8.68 
13860 

52.  OF 
lOE 

7.4 

85 
81 

5/19/71 
0715 

5050 
5050 

6.43' 
9240 

59. OF 
lOE 

7.5 

80 
80 

6/16/71 
1040 

5050 
5050 

7.01 
10520 

78   F 
25E 

7.6 

84 
74 

7/21/71 
1220 

5050 
5050 

5.17 
7289 

75   F 
lOE 

7.3 

70 
74 

8/18/71 
1200 

5050 
5050 

6.75 
10050 

70   F 
7E 

7.3 

75 
77 

9/15/71 
1140 

5050 
5050 

7.92 
12320 

64   F 
lOE 

7.3 

75 
78 

AO   5111. 

01 

FEATHER  RIVER  BELOK  STAK  BENO 

10/13/70 
0910 

5403 
5050 

58   F 
6E 

7.3 

82 

10/24/70 
0930 

5403 
5050 

•■ 

50.  OF 
5E 

7.2 

88 

11/10/70 
0935 

5403 
5050 

51   F 
lOE 

7.1 

85 

11/24/70 
0900 

5403 
5050 

46.0F 

SE 

7.1 

86 

12/08/70 
0930 

5403 
5050 

♦♦.OF 

3se 

7.0 

83 

12/22/70 
0930 

5403 
5050 

38.0F 
15E 

7.0 

89 

AO   5120. 

00 

FEATHER  RIVER  BELOX  SHANGHAI  B 

10/07/70 
0815 

5050 
5050 

5.97 
4857 

57.  6F 
7E 

7.3 

87 
83 

10/20/70 
09S0 

5050 
5050 

6.03 
5067 

56  F 
6E 

7.2 

80 
85 

11/04/70 
1630 

5050 
5050 

6.18 
5432 

54.  8F 
7E 

7.3 

89 
84 

11/17/70 
1120 

5050 
5050 

6.44 
5959 

52. OF 
8E 

7.2 

65 
83 

0.08 
0.21 
0.28 
0.24 
0.01 
0.03 
0.02 

0.02 
0.11 
0.30 
0.13 


0.03 
0.1 


0.05 
0.2 


0.26 
0.2 

0.20 
0.07 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.04 

0.05 
0.02 
0.05 
0.04 
O.IS 
0.12 

0.05 
0.06 
0.04 
0.03 


CONTINUED 
0.5 
0.6 
0.6 
0.9 
0.8 
0.6 
0.7 

0.4 
0.3 
0.3 
0.5 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.21 

0.2 

0.3 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 

0.1 
0.2 
0.1 
0.2 


0.10 

0.17 

0.11 

0.16 

0.20 

0.24 

0.12 

0.18 

0.15 

0.17 

0.12 

0.13 

0.22 

0.26 

0.06 

0.13 

0.04 

0.10 

0.04 

0.12 

0.04 

0.09 

0.00 

0.05 

0.01 

0.02 

0.04 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.06 

0.02 

0.04 

0.00 

0.07 

0.00 

0.02 

0.00 

0.03 

0.00 

0.05 

0.00 

0.03 

0.00 

0.02 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.03 

0.01 

0.16 

0.01 

0.02 

0.02 

0.04 

0.01 

0.03 

0.01 

0.06 

0.01 

0.01 

0.03 

0.13 

0.02 

0.04 
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TABLE  D-<>  CCOMTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIME 

SA»*P 
LAB 

6.H. 

0 

TEMP 
TURB 

*0   5120. 

,00 

12/08/70 
1415 

5050 
5050 

0.40 
12680 

51. OF 
40E 

12/21/70 
1130 

5050 
5050 

9.16 
10690 

46   F 
15E 

1/06/71 
1020 

5050 
5050 

9.14 
10710 

43.  5F 
7E 

AO   5125. 

,00 

10/27/70 
0825 

5213 
5050 

6.15 
5309 

53. OF 

8E 

ll/in/70 
0725 

5213 
5050 

6.75 
6385 

56   F 
15E 

11/24/70 
0845 

5213 
5050 

6.28 
5787 

53. OF 

8E 

12/08/70 
0820 

5213 
5050 

0.32 
12530 

50. OF 
15E 

AO   5134. 

01 

10/27/70 
1315 

5212 
5050 

1.23 

12. 2C 
BE 

11/10/70 
1115 

5212 
5050 

13.9C 
7E 

11/24/70 
0930 

5212 
5050 

1.23 

11. 8C 
9E 

12/08/70 
1315 

5212 
5050 

10. 4C 
lOE 

12/22/70 
1240 

5212 
5050 

7.4C 
25E 

AO   5136. 

01 

10/27/70 
1345 

5212 
5050 

9.00 

12. 2C 

6E 

11/10/70 
1145 

5212 

5050 

9.50 

13. 6C 
7E 

11/24/70 
1005 

5212 
5050 

9.5 

11. 6C 
2E 

12/08/70 
1345 

5212 
5050 

10. 3C 
15E 

12/22/70 
1220 

5212 
5050 

7.3C 
15E 

AO   5165. 

00 

10/07/70 
0645 

5050 
5050 

6.42 
3034 

57.  5F 

10/20/70 
0840 

5050 
5050 

6.42 
3054 

57   F 
5E 

11/05/70 
0830 

5050 
5050 

6.49 
3199 

55.  8F 

11/17/70 
1020 

5050 
5050 

6.41 
3034 

56. OF 
4E 

12/09/70 
0840 

5050 
5050 

8.16 
7208 

50.  4F 

12/21/70 
1230 

5050 
5050 

7.32 
5214 

46   F 
4E 

AO   5660. 

00 

10/13/70 
0935 

5401 
5050 

58   F 
HE 

10/27/70 
1115 

5401 
5050 

60.  OF 
30E 

11/10/70 
0907 

5401 
5050 

58   F 
25E 

12/08/70 
0936 

5401 
5050 

52.  OF 
30E 

12/22/70 
1045 

5401 
5050 

43. OF 
35E 

AO   5710. 

,01 

10/27/70 
1042 

5401 
5050 

60. OF 
7F 

11/10/70 
0836 

5401 
5050 

50 

59   F 
7E 

12/08/70 
0907 

5401 
5050 

53. OF 
15E 

12/22/70 
0839 

5401 
5050 

48. OF 
30E 

FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT 

N03 
ORG  N 


CONSTITUENTS  IN  MIU.I6RANS  PER  LITER 

DIS      NH3  •      FIL.     F  P04    F  TOT  P 
ORG  N     ORG  N    A.H.P04    U  P04     U  TOT  P 


FEATHER  RIVER  BELOM  SHANGHAI  BEND 
7.3      90 


84 

7.3 

90 

ea 

7.3 

95 

FEATHER  RIVER  AT  SHANGHAI  BEND 
7.3 


7.7 
7.4 
7.5 


93 
91 
92 


FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA 
7.9 


95 

7.6 

91 

7.8 

96 

7.6 

90 

7.9 

FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION 
7.9 


91 

7.8 

88 

7.9 

110 

7.7 

90 

FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 
45 


7.3 
7.7 


88 
82 


7.3 

91 

7.5 

86 

7.4 

92 

89 

7.3 

96 

7.5 

88 

JACK  SLOUGH  AT  MARVSVILLE 
7.2 


7.2 

126 

6.7 

134 

6.5 

99 

6.7 

NURTH  HONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY  70 
7.3 


7.0 
6.9 
6.9 


224 

186 

125 

96 


0.15 
0.08 
0.08 

0.03 

0.03 

0.04 

0.13 

CITY 
0.03 

0.03 

0.03 

0.18 

0.12 

0.03 
0.03 
0.03 
0.12 
0.12 


0.02 
0.1 


0.04 
0.1 


0.10 
0.0 


0.05 
0.04 
0.02 
0.15 
0.14 

0.04 
0.04 
0.36 
0.20 


CONTINUED 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 

0.1 
0.1 

••2 

0.1 
0.2 

0.1 
0.0 
0.2 

e.i 

0.2 

0.1 

0.2 

0.11 

0.2 

0.0 

0.1 

0.3 
0.4 
0.6 

o.s 

o.s_ 

o.s 

0.4 
0.3 
0.4 


0.04 

0.01 

0.02 

0.01 

0.03 

0.02 

0.03 

0.02 

0.20 

0.02 

0.03 

0.01 

0.05 

0.02 

O.OS 

0.01 

0.12 

0.02 

0.03 

0.01 

0.0« 

0.01 

0.04 

0.08 

0.11 

0.00 

0.04 

0.02 

0.02 

0.01 

O.OS 

0.01 

0.03 

0.00 

0.04 

0.00 

0.01 

0.02 

0.04 

0.02 

0.05 

0.M 

0.02 

o.«o 

0.01 

0.02 

0.04 

0.07 

0.14 

0.0« 

0.16 

0.04 

0.10 

0.02 

0.19 

0.19 

0.02 

0.18 

0.02 

O.OS 

0.01 

0.04 
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TABLE  D-<l  CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 


SAMP     G.H.    TEMP 
LAB      0     TURB 


FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    MC03 

ALK.    PM      EC      C03 


NO  2 

NM3 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER 

N03        DIS       NH3  •       FIL. 
ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04 


LITER 
F  PO* 
U  PO* 


F  TOT  P 
U  TOT  P 


to   6120 

.00 

YUB« 

RIVER 

AT  HARYSVILLE 

10/27/70 
0845 

5213 

5050 

49.  OF 
♦E 

7.3 

80 

11/10/70 
0800 

5213 
5050 

49  F 
IDE 

7.3 

72 

ll/2*/70 
0955 

5213 
5050 

47. OF 
2E 

7.1 

75 

12/08/70 
0850 

5213 
5050 

49. OF 
35E 

69 

\0      6150 

.00 

YUBA 

RIVER 

NEAR 

MARYSVJLLE 

10/13/70 
1030 

5402 
5050 

2100 

60.  8F 
2E 

7.4 

75 

10/27/70 
10<.5 

5402 
5050 

2360 

52. OF 
3E 

7.5 

79 

11/10/70 
1040 

5402 
5050 

3240 

50   F 
lOE 

7.4 

72 

11/24/70 
1140 

5402 
5050 

2800 

49. OF 
3E 

7.4 

72 

12/08/70 
1105 

5402 
5050 

4130 

50. OF 
45E 

7.3 

69 

12/22/70 
1045 

5402 
5050 

4320 

52. OF 
lOE 

7.4 

80 

AO   6512.01 

BEAR 

RIVER 

NEAR 

RIO  OSO 

10/20/70 
0730 

5050 
5050 

58   F 
ISE 

7.3 

135 
136 

11/17/70 
0920 

5050 
5050 

40  E 

53.  5F 
30E 

7.4 

160 
158 

12/08/70 
1510 

5050 
5050 

53. BF 
25E 

7.1 

128 

lie 

12/21/70 
1330 

5050 
5050 

47   F 
3SE 

7.3 

94 
94 

1/06/71 
0755 

5050 
5050 

37. OF 

20E 

7.3 

144 
129 

AO   6535. 

01 

BEAR 

RIVER 

AT  FORTY  MILE  RO 

12/08/70 
1330 

5405 
5050 

8.5 
4.5 

52.  OF 
35E 

7.0 

75 

12/22/70 
1330 

5405 
5050 

8.3 
7.0 

50. OF 
30E 

7.3 

70 

AO   6550. 

00 

BEAR 

RIVER 

NEAR 

WHEATLAND 

10/27/70 
1330 

5405 
5050 

7.2. 

62. OF 
lOE 

189 

12/0B/70 
1300 

5405 
5050 

8.25 
1670 

52.  OF 
35E 

7.0 

75 

12/22/70 
1300 

5405 
5050 

8.13 
1570 

50. OF 
20E 

7.2 

71 

AO   6620. 

01 

DRY 

CREEK  AT  FORTY  MILE  RCA 

12/08/70 

5405 
5050 

6.0 
3.5 

15E 

7.5 

165 

12/22/70 
1345 

5405 
5050 

6.5 
4.5 

45. OF 
15E 

7.0 

139 

A2   1010. 

00 

SACRAMENTO 

RIVER 

AT  KESWICK 

10/13/70 
1325 

5050 
5050 

7100 

54   F 
3E 

7.1 

8.0 

103 

53 

0 

11/18/70 
1115 

5050 
5050 

14000 

53   F 
7E 

7.1 
7.8 

120 

56 
0 

12/16/70 
1400 

5050 
5050 

20000   • 

49.  OF 
9E 

7.0 
7.4 

115 

55 

0 

1/18/71 
1420 

5050 
5050 

25000 

48.  OF 
40E 

7.1 

111 

54 

0 

2/22/71 
1135 

5050 
5050 

7000 

7   C 
lOE 

7.1 
7.6 

105 

56 
0 

3/23/71 
1340 

5050 
5050 

500O 

47   F 
6E 

7.1 
7.4 

103 

53 

0 

4/19/71 
1400 

5050 
5050 

13500 

47   F 
7E 

7.1 
7.3 

112 

SB 
0 

5/24/71 
1300 

5050 
5050 

14109 

9.0C 
4E 

7.2 

7.6 

109 

53 

0 

6/09/71 
1040 

5050 
5050 

13000 

9   C 
6E 

7.1 
7.3 

109 

56 

0 

7/14/71 
1105 

5050 
5050 

12500 

9.5C 
5E 

7.1 
7.4 

102 

57 

0 

B/10/71 
0900 

5050 
5050 

13000 

10. 5C 
7E 

7.1 
7.3 

108 

60 

0 

0.02 
0.06 
0.04 


0.02 
0.01 
0.05 
0.03 
0.18 
0.09 

0.09 
0.23 
0.65 
0.40 
0.42 


0.01 
0.32 
0.31 


0.06 
0.12 
0.07 
0.10 
0.01 
0.06 
0.05 
0.06 
0.10 
0.06 
0.09 


o.« 

0.0 
0.1 
0.0 

0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 

0.6 
0.5 
0.0 

0.3 
0.6 

0.2 
0.2 

0.1 
0.1 
0.4 

0.6 
0.2 

0.2 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 


0.03 

0.03 

0.00 

0.03 

0.00 

0.01 

0.01 

0.04 

0.00 

0.01 

0.01 

0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

0.01 

0.03 

0.00 

0.02 

0.01 

0.06 

0.15 

0.21 

0.08 

0.16 

0.03 

0.05 

0.11 

0.18 

0.02 

0.04 

0.00 

0.03 

0.08 

0.10 

0.02 

0.04 

0.00 

0.06 

0.11 

0.02 

0.06 

0.05 

0.05 

0.03 

0.08 

0.00 

0.03 

0.00 

0.02 

0.02 

0.02 

0.00 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.03 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.03 

0.03 
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TABLE  D-<t  CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 

SAMP 
LAB 

6.M. 

TEMP 
TURB 

FIELD 
C02 

ALK. 

FIELD 
LABORATORY 
PH      EC 

LAB 

MC03 

C03 

N02 
NH3 

A2 

<       1010 

.00 

SACRAMENTO 

RIVER 

AT  KESMICK 

9/27/71 
1115 

5050 

5050  10500 

12   C 
4E 

7.1 
7.2 

111 

58 
0 

A3 

1   1110. 

.00 

STONY  CREEK 

:  BELOk  BLACK  BUTTE 

0A<4 

11/10/70 
1240 

5050 
5050 

2.40 
32 

13. 5C 
40E 

8.4 
8.3 

429 

237 

0 

1/12/71 

1440 

5050 
5050 

2.39 
35 

5.5C 
80E 

8.1 
8.0 

303 

127 

0 

3/10/71 
1300 

5050 
5050 

3.00 
98 

50   F 
7E 

8.3 
8.5 

153 

109 
3 

5/18/71 

1030 

5050 
5050 

166 

16. 5C 

30E 

8.1 
8.3 

260 

131 

0 

7/09/71 
1125 

5050 
5050 

4.03 
338 

23   C 
45E 

7.9 
7.3 

276 

135 

0 

9/24/71 
1100 

5050 
5050 

3.77 
242 

20.  5C 
85E 

8.1 
7.8 

338 

169 
0 

A3 

1250. 

,00 

STONY  CREEK 

:  NEAR 

FRUTO 

10/07/70 
0930 

5050 
5050 

30 

12. OC 
USE 

8.4 
7.9 

454 

247 

0 

11/10/70 
1200 

5050 
5050 

142 

12. OC 
USE 

8.0 
7.8 

447 

110 

0 

12/10/70 
1245 

5050 
5050 

1500 

7.5C 
240E 

7.8 
8.1 

233 

94 
0 

1/12/71 
1400 

5050 
5050 

495 

4.0C 

leoE 

7.6 

8.0 

204 

88 
0 

2/08/71 
1115 

5050 
5050 

763 

7   C 
55E 

7.9 
8.1 

228 

102 
0 

3/10/71 
1200 

5050 
5050 

196 

48   F 
lOE 

8.0 
8.1 

288 

121 

0 

4/12/71 
1440 

5050 
5050 

674 

60   F 
70E 

8.0 
8.2 

226 

106 
0 

5/18/71 
0940 

5050 
5050 

300 

13. 5C 
4E 

7.9 
8.3 

228 

105 
0 

6/08/71 
0930 

5050 
5050 

265 

17   C 
20E 

8.0 
8.3 

246 

118 

0 

7/09/71 
1030 

5050 
5050 

104 

21   C 

30E 

8.1 
7.9 

276 

138 
0 

8/09/71 
0845 

5050 
5050 

425 

21   C 

80E 

8.0 
8.0 

289 

152 

0 

9/24/71 
1005 

5050 
5050 

201 

19   C 
60E 

8.2 
7.9 

353 

180 
0 

A3 

1302. 

00 

GRINDSTONE 

CREEK 

NEAR  ELK  CREEK 

11/10/70 
1130 

5050 
5050 

9.82 
184 

11. OC 
115E 

7.5 
7.7 

305 

92 
0 

1/12/71 
1335 

5050 
5050 

310 

4.0C 
210E 

7.6 

8.0 

176 

77 

0 

3/10/71 
1150 

5050 
5050 

9.60 
93 

46   F 
4E 

7.7 

8.0 

247 

101 

0 

5/18/71 
0925 

5050 
5050 

121 

12   C 
2E 

7.6 

7.9 

177 

75 
0 

7/09/71 
1000 

5050 
5050 

9.65 
24 

24.  5C 
IE 

8.1 
7.7 

306 

128 

0 

9/24/71 
0945 

5050 
5050 

9.40 
22 

21   C 
IE 

a.o 

7.3 

440 

155 

0 

A3 

2120. 

00 

THOMES  CHEEK  AT  PASKENTA 

10/07/70 
1030 

5050 
5050 

2.86 
2.«i 

14. OC 
2E 

8.4 
8.0 

4  74 

135 

0 

11/10/70 
1030 

5050 
5050 

4.63 
305 

9.0C 
SOOE 

7.5 
7.6 

182 

68 
0 

12/10/70 
1125 

5050 
5050 

5.46 
693 

5.5C 
240E 

7.4 
7.9 

148 

72 

0 

1/12/71 
1240 

5050 
5050 

5.63 
731 

3.5C 
140E 

7.7 
7.9 

152 

75 

0 

2/0B/71 
1015 

5050 
5050 

5.21 
540 

5   C 
45E 

8.1 
8.0 

162 

79 

0 

3/10/71 
1045 

5050 
5050 

4.33 
180 

44   F 

3e 

7.8 
7.9 

202 

99 
0 

5/18/71 
0835 

S050 
5050 

360 

10. 5C 
4E 

7.4 

8.0 

192 

76 
0 

6/08/71 
0830 

S050 
5050 

4.18 
244 

t5.5C 
14E 

7.6 
7.8 

145 

70 
0 

7/09/71 
0840 

5050 
5050 

3.24 
51 

21   C 
IE 

8.0 
7.9 

254 

118 

0 

NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER 

N03        OlS       NH3  *       FIL. 
ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04 


LITER 

F  P04    F  TOT  P 

U  P04    U  TOT  P 


CONTINUED 
0.1 


0.00 
0.34 
0.05 
0.11 
0.00 
0.09 

0.07 
0.14 
0.16 
0.00 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.11 
0.00 
0.05 
0.02 

0.14 
0.02 
0.00 
•••0 
0.00 
0.05 

0.00 
0.09 
0.05 
0.02 
O.SO 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 


0.01 
0.02 
0.00 
0.02 

0.00 
0.01 

0.00 
0.02 
0.00 
0.01 

0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.02 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
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TABLE  D-<t  (CONTINUED) 
NUT(<IENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


FIELD 

FIELD 

LAB 

DATE 

SAMP 

G.H. 

TEMP 

002 

LABORATORY 

HC03 

N02 

TINE 

LAB 

0 

TURB 

ALK. 

PM     EC 

C03 

NM3 

NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

N03        OIS       NH3  *       FIL.      F  P04 

ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04 


TOT  P 
TOT  P 


A3   2120.00 


TMOMES  CHEEK  AT  PASKENTA 


8/09/71 
0755 

5050 
5050 

2.78 
14 

24   C 
2E 

7.9 
7.9 

308 

113 
0 

0.05 

9/24/71 
0845 

5050 
5050 

2.54 
4.5 

17. 5C 
OE 

8.2 
7.5 

388 

116 

0 

0.02 

A5 

R  953 

.0 

028.6 

LAKE 

DAVIS 

NEAR  DAM  (STATION  1) 

4/28/71 
1715 

5050 
5050 

46.  OF 

7.3 

7.8 

78 
78 

47 

0 

0 
0 

.00 
.00 

0.00 
0.3 

A5 

R  954 

9 

030.3 

LAKE 

DAVIS 

MID-LAKE  (STATION  2) 

4/28/71 
1515 

5050 
5050 

42.  3F 

7.3 

79 

0 
0 

.00 
.00 

0.00 
0.5 

4/28/71 
1540 

5050 
5050 

42.  OF 

7.3 

79 

0 
0 

.00 
.00 

0.00 
0.6 

4/28/71 
1555 

5050 
5050 

40.  4F 

7.1 

79 

0 
0 

.00 
.00 

0.00 
0.5 

AS 

R  954 

9 

032.1 

LAKE 

DAVIS 

IN  COW 

CREEK  CHANNEL 

4/28/71 
1440 

5050 
5050 

9  E 

56. IF 

7.1 
7.7 

44 
51 

32 

0 

0 
0 

.00 
.00 

0.01 
0.2 

A5 

R  955 

3 

033.0 

LAKE 

DAVIS 

IN  FREEMAN  CREEK  CHANNEL 

4/28/71 
1100 

5050 
5050 

20  E 

45.  4F 

7.1 
7.7 

50 
51 

31 

0 

0 
0 

.00 
00 

0.00 
0.2 

A5 

R  955. 

7 

033.7 

LAKE 

DAVIS 

IN  BIG 

GRIZZLY 

CREEK 

CHANNEL 

4/28/71 
0845 

5050 
5050 

20  E 

36.  6F 

7.0 
7.6 

46 
48 

28 
0 

0 
0 

00 
00 

0.01 
0.2 

A5 

R  955. 

9 

031.3 

LAKE 

DAVIS 

NEAR  NORTH  END 

(STATION  3) 

4/28/71 
1245 

5050 
5050 

42. IF 

7.3 
7.9 

77 
78 

46 
0 

0 
0 

00 
00 

0.00 
0.5 

A5 

5486. 

41 

LAKE 

DAVIS 

TRIBUTARY.  NORTH  OF  COW  CREEK 

4/28/71 
1400 

5050 
5050 

1.0 

56. OF 

6.7 

20 
21 

0 
0 

00 
00 

0.00 
0.2 

A5 

5486. 

53 

FREEMAN  CREEK  TRIBUTARY  OF 

TRIBUTARY, 

AT  LAKE 

4/28/71 
1135 

5050 
5050 

0.5 

40. OF 

6.6 

19 
18 

0 
0 

00 
00 

0.00 
0.3 

A8 

L  857. 

0 

239.6  1 

CLEARLAKE  NEAR  OLEARLAKE  HIGHLANDS 

11/12/70 
1130 

5050 
5050 

58.  OF 
lOE 

7.3 
7.6 

257 

142 

0 

0.77 

12/10/70 
1110 

5050 
5050 

50. OF 
15E 

7.1 
7.9 

247 

139 

0 

0.61 

2/04/71 
1045 

5050 
5050 

47   F 
25E 

7.1 
7.5 

244 

138 

0 

0.84 

3/04/71 
1025 

5050 
5050 

47   F 
40C 

7.3 
7.8 

247 

138 
0 

0.70 

4/08/71 
1035 

5050 
5050 

54   F 

7.2 
7.6 

240 

132 

0 

0.68 

A8 

L  902. 

7 

254.7  1 

CLEAR  LAKE 

AT  LAKEPORT 

10/22/70 
0730 

5050 
5050 

13. 5C 
25E 

8.1 
8.1 

244 

136 

0 

0.05 

11/12/70 
0925 

5050 
5050 

56.  OF 
40E 

7.4 
8.2 

243 

138 

0 

0.75 

12/10/70 
0915 

5050 
5050 

48. OF 
60E 

7.4 
7.8 

121 

0 

0.54 

1/07/71 
1230 

5050 
5050 

6.0C 
55E 

7.0 
7.7 

218 

118 

0 

0.63 

2/04/71 
0840 

5050 
5050 

45   F 
lOOE 

7.1 
7.8 

190 

103 

0.63 

3/04/71 
0845 

5050 
5050 

47   F 
80E 

7.5 
7.6 

208 

114 

0 

0.59 

4/08/71 
0830 

5050 
5050 

51   F 
45E 

7.4 
7.7 

206 

113 

0 

0.61 

5/05/71 
0730 

5050 
5050 

57  r 
30E 

7.5 
7.6 

211 

119 

0 

0.56 

6/24/71 
0755 

5050 
5050 

19  C 
20E 

8.1 
8.3 

226 

128 
0 

0.02 

7/22/71 
0935 

5050 
5050 

24.  5C 
14E 

8.3 
8.3 

231 

134 
0 

0.00 

8/19/71 
0840 

5050 
5050 

24.50 
7E 

8.4 
8.0 

241 

135 

0 

0.16 

9/16/71 
0855 

5050 
5050 

22      0 
5E 

8.4 
8.6 

245 

128 

4 

0.02 

0.5 
0.6 
0.5 


0.00 
0.00 


0.02 

0.04 

0.00 

0.05 

0.01 

0.03 

0.05 

0.24 
0.02 
0.01 
0.02 

0.30 
0.22 
0.52 
0.06 
0.06 
0.04 
O.OS 
0.04 
0.00 
0.07 
0.25 
0.05 
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TABLE  D-<t  (CONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURF*CE  X*TER 


0»TE 
TIME 


S»hP 
LAB 


TEMP 
TURB 


FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER 

N03        OIS       NH3  •       FIL. 
ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.POA 
»? 


AS   1350.00 


10/22/70 
0fl35 


11/12/70 
1050 


12/10/70 
1030 


1/07/71 
1345 


2/04/71 
1000 


3/04/71 
0945 


4/08/71 
0945 


5/05/71 
0830 


6/24/71 
0fl25 


7/22/71 
1115 


8/19/71 
0945 


9/16/71 
0910 


10/06/70 
0847 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


1.14 
21 


0.53 
2.8 


0.48 
2.2 


0.56 
3.2 


0.72 
6.2 


0.70 
5.8 


0.60 
3.9 


2.56 
180 


5050     6.93 
5050   3060 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


4.09 
650 


3.58 
490 


3.04 
335 


14. 5C 
lOE 


51. OF 
4E 


48.  OF 
60E 


7.0C 
25E 


47   F 
25E 


47   F 
20E 


59   F 
20E 


58   F 
2SE 


23.  5C 

30E 


27   C 

4E 


26   C 
20E 


25   C 

20E 


BO   7020.00 


5050     1.14 
5050   1450 


CACHE  CREEK  -^EAR  LOWER  LAKE 


7.8 
7.8 

265 

148 

0 

7.3 
8.1 

311 

153 
0 

7.3 
7.7 

194 

86 
0 

7.1 
7.7 

247 

135 
0 

7.6 
7.7 

256 

139 

0 

7.8 
7.6 

292 

146 
0 

8.0 
7.8 

248 

138 
0 

7.4 
7.4 

250 

134 

0 

7.6 

8.0 

250 

134 

0 

7.8 
7.9 

240 

129 
0 

8.4 
8.1 

247 

138 
0 

8.2 
8.1 

258 

144 
0 

SAN  JOAOUIN  RIVER  NR  VERNALIS 


B9  0  747.2  118.4     SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  HOSSDALE  BRIDGE 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.05 
0.12 
0.26 
0.62 
0.86 
0.13 
0.49 
0.41 
0.07 
0.05 
0.04 
0.06 


1.1 
1.3 


O.S 
0.6 
t.S 

e.6 

•  •6 
0.7 
0.7 
1.6 
l.S 
1.1 
0.2 


1.1 
0.8 


1  LITER 
F  P04 
U  P04 

F  TOT  P 
U  TOT  P 

0.00 

0.00 

0.07 

0.00 

0.10 

0.04 

0.06 

0.01 

0.03 

0.00 

0.04 

0.01 

O.OA 

o.os 

0.07 

0.02 

0.10 

0.03 

0.13 

0.00 

0.12 

0.01 

0.09 

B9  D  748.3  126.9     OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BIDGE 


10/13/70 
0735 


10/13/70 
1250 


10/20/70 
0500 


11/05/70 
0730 


4/28/71 
1450 


7/15/71 
ISIO 


8/09/71 
1305 


9/13/71 
1425 


10/13/70 
0645 


10/20/70 
0610 


11/05/70 
0905 


10/13/70 
0645 


10/20/70 
0540 


11/05/70 
0805 


5001 
5050 

5001 
5050 

5001 
5000 

5001 
5050 

5001 
5050 

5001 
5000 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


19   C 
33A 


16   C 
14. OC 


17   C 
22A 

26   C 
25A 

26   C 
30A 

25   C 
23A 


B9  D  748.5  120.0 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


5001 
5050 


16   C 

IS.OC 

.3  122.5 


16   C 
(S.OC 


7.8  188 

826     0 


8.6  137 

900     8 


8.8  148 

936    14 


1014 
OLD  RIVER  BELOH  HEAD 


0.02 
0.0 
0.01 
0.06 


OLD  RIVER  AT  JUNCTION  WITH  MIDDLE  RIVER 


1.0 

0.90 


1.00 
1.20 


0.80 
0.40 

0.10 
0.40 
0.49 

0.99 
1.3 
1.2 
1.2 

1.1 
1.3 
1.2 
1.6 


2.0 

1.2 
1.6 
1.4 
0.42 


1.3 
1.1 
0.9 
0.7 

1.2 
0.9 
0.9 
0.6 


0.04 

0.24 

0.04 

0.20 

0.06 

0.36 

0.06 

0.33 
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TABLE  0-%  CCONTINUeO) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SUMFaCE  WATE» 


DATE 
TIHE 


SAHP     6.H.    TEHP 
LA8      0    TURB 


FIELD      FIELD      LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      C03 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 
NO?        N03        DIS       NM3  ♦       FIL.      F  PO*     F  TOT  P 
NHS       ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


S9  D  7S1.9  119.3 


10/06/70 
0748 


5050 
5050 


5050 
5050 


SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE  NEAR  STOCKTON 

1.1 


B9  0  752.6  122.9    MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  HEAR   HOLT 


1.2 
0.8 


10/13/70 
1215 


4/28/71 
UlS 


7/15/71 
1405 


8/09/71 
1340 


9/13/71 
1500 


10/13/70 
1135 


4/28/71 
1335 


7/15/71 
1330 


8/09/71 
1230 


9/13/71 
1350 


10/13/70 
1050 


4/28/71 
1250 


7/15/71 
1255 


8/09/71 
1145 


9/13/71 
1310 


10/06/70 
0633 


10/12/70 
1330 


4/28/71 
1135 


7/15/71 
1215 


8/09/71 
1100 


9/13/71 
1200 


10/06/70 
0605 


10/07/70 
1305 


11/23/70 
1210 


3/03/71 
0940 


4/06/71 
1440 


5/05/71 
1425 


6/03/71 
1450 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


19   C 
58A 


18   C 
3SA 


26   C 
60A 


27  C 
39A 


25  C 

65A 


8.4 

683 

146 

0 

7.6 

765 

104 
0 

7.1 

242 

67 

0 

7.5 

236 

7.5 

0.12 
0.03 
0.01 
0.03 
0.03 


0. 
1.20 

1.30 
0.52 

0.40 
0.25 
0.10 


B9  0  753.5  129.3 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


19  C 

MA 


18  C 
30A 


25  C 

2SA 


26  C 

30A 


24  C 
19A 


MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY  NEAR  TRACY 
88 


7.3 
7.8 
7.5 
7.6 
7.3 


263 
275 
182 
164 


B9  D  756.1  125.8 


SOOI 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


19  C 
27A 


19  C 
IBA 


26   C 
20A 


27  C 
2SA 


26  C 
12A 


181 

WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 
98 


7.1 
9.1 
8.4 
7.8 
7.1 


394 
630 
426 
338 
325 


82 


0.0 

0.0 

0.0 

0.04 

0.01 

0.0 
0.0 
0.0 

e.o 

0.02 


89  D  757.8  121.9     STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 


5050 
5050 


5050 
5050 


69  D  758.7  122.9     SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


20  C 
30A 


IS  C 
14A 


2S  C 
21A 


26  C 

21A 


25  C 

12A 


7.7 

687 

166 
0 

8.5 

610 

123 
0 

7.7 

460 

99 
0 

7.7 

289 

7.3 

0.70 

0.0 

0.11 

0.01 

0.10 


B9  n  759.9  126.6     SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  LIGHT  NO  24 


5050 
5050 


5050 
5050 


B9  0  801.1  142.6 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5000 


18  C 
MA 


14  C 
17A 


10  C 
20A 


IS  C 
SOA 


16  C 
23A 


19  C 
17A 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 
7.8 


164 

7.5 

183 

6.8 

255 

74 
0 

7.5 

151 

60 
0 

7.8 

143 

61 

0 

7.7 

151 

68 
0 

0.00 

0.00 

0.09 

0.0 

0.04 

0.0 


0.40 
0.47 

0.0 
0.28 

0.20 
0.10 
0.01 

0.30 
0.67 

0.0 
0.48 

0.0 
0.0 
0.04 

1.0 
1.2 

1.20 
1.10 

1.00 
0.48 

0.26 
0.15 
0.96 

1.0 
1.2 


0.07 
0.31 


0.36 
0.81 


0.30 
0.17 


0.10 
0.32 


0.0 
0.21 


0.03 
0.23 


0.25 
.54 
.10 
.22 
.38 
.24 


1.32 
0.55 


0.«7 
0.28 


0.67 
0.48 


1.7 
0.9 


1.8 
0.68 


0.7 
1.0 

0.31 
0.81 
0.26 
0.32 
0.25 
0.23 


0.02 

0.08 

0.04 

0.15 

0.07 

0.13 

0.20 

0.20 

0.04 

0.27 

0.08 

0.09 

0.05 

0.15 

0.06 

0.10 

0.05 

0.14 

0.03 

0.14 

0.02 

0.04 

0.0 

0.13 

0.01 

O.IO 

0.02 

0.12 

0.02 

0.10 

0.27 

0.32 

0.20 

0.38 

0.20 

0.14 

0.06 

0.17 

0.08 

0.16 

0.08 

0.12 

0.06 

0.14 

0.04 

0.16 

0.04 

0.10 

0.03 

0.15 
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TABLE  D-k  CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 

SAMP     G.H. 
LAB       Q 

TEMP 
TURB 

B9  0  801 

.1  142.6 

7/01/71 
1315 

5001 
5001 

22   C 

20A 

8/04/71 
1605 

5001 
5001 

25  C 
19A 

9/01/71 
16?0 

5001 
5001 

23  C 
18A 

9/?9/71 
1430 

5001 
5001 

19  C 
18A 

89  n  801, 

.2  148.5 

10/07/70 
1230 

5001 
5000 

18  C 
36A 

11/20/70 

1205 

5001 
5000 

14  C 
23A 

3/03/71 
0835 

5001 
5000 

10  C 
25A 

4/06/71 
1320 

5001 
5000 

15  C 
45A 

5/05/71 
1340 

5001 
5000 

16  C 
26A 

6/03/71 
1410 

5001 
5000 

18  C 
14A 

7/01/71 
1225 

5001 
5001 

22  C 
18A 

8/04/71 
1515 

5001 
5001 

24  C 
23A 

9/01/71 
1540 

5001 
5001 

22   C 

30A 

9/29/71 
1340 

5001 
5001 

19  C 
25A 

B9  0  801. 

.6  145.2 

10/09/70 
1430 

5001 
5000 

19   C 

20A 

11/20/70 
1315 

5001 
5000 

15  C 
14A 

3/03/71 
0920 

5001 
5000 

10  C 
19A 

4/06/71 
1420 

5001 
5000 

16   C 

45A 

5/05/71 
1400 

5001 
5000 

16   C 

26A 

6/03/71 
1430 

5001 
5000 

18  C 
llA 

7/01/71 
1250 

SOOl 
5001 

22  C 
15A 

8/04/71 
1535 

5001 
5001 

24  C 
19A 

9/01/71 
1600 

5001 
5001 

22   C 

20A 

9/29/71 

1405 

5001 
5001 

19  C 
19A 

89  0  802. 

,6  136.8 

10/07/70 
1425 

5001 
5000 

18  C 
22A 

11/23/70 
1315 

5001 
5000 

14  C 
17A 

3/03/71 
1055 

5001 
50O0 

10  C 
ISA 

4/06/71 
1540 

5001 
5000 

15   C 

45A 

5/05/71 
1600 

5001 
5000 

17  C 
26A 

6/03/71 
1615 

5001 
5000 

19  C 
21A 

7/01/71 
1450 

5001 
5001 

23  C 
12A 

8/04/71 
1730 

5001 
5001 

24  C. 
21A 

9/01/71 
1735 

5001 
5001 

22  C 
25A 

9/29/71 
1550 

5001 
5001 

18  C 
22A 

FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER 

N03       OIS      NH3  ♦      Flly 
ORG  N     ORG  N     ORG  N    A.H.P04 


LITER 
F  P04 
U  P04 


F  TOT  P 
U  TOT  P 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

7.7  60 

141     0 

8.0  60 

179     0 

8.2  65 


169 


7.5 


69 


0.01 
0.03 
0.02 
0.0 


0.01 
0.17 
0.0 
0.01 


CONTINUED 
.04 
.07 


158     0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHI?  CHANNEL 
7.5 


396 

7.2 

196 

6.9 

265 

66 
0 

7.5 

157 

64 
0 

7.8 

161 

64 

0 

7.6 

170 

152 

0 

7.7 

187 

63 
0 

7.7 

464 

64 
0 

7.9 

279 

68 
0 

7.8 

71 

0.00 

0.02 

0.12 

0.0 

0.0 

0.03 

0.01 
0.01 
0.0 


0.09 
0.26 

0.32 
1.00 

0.30 
0.31 

0.0 
0.20 

0.0 
0.19 

0.0 
0.28 

0.01 
0.01 
0.02 
0.02 


0.0 

0.23 

0.12 

0.21 

0.27 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  (AT  LIGHT 
7.5 


286 

7.2 

206 

6.7 

275 

74 
0 

7.4 

164 

63 

0 

7.9 

155 

62 
0 

7.7 

164 

68 
0 

7.6 

171 

62 

0 

7.7 

383 

62 
0 

7.9 

267 

66 
0 

7.6 

70 

0.00 

0.00 

0.07 

0.0 

0.04 

0.0 

0.01 

0.02 

0.02 


FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 
7.7 


157 

7.2 

199 

7.0 

245 

72 

0 

7.6 

146 

59 

0 

7.9 

134 

60 
0 

7.7 

148 

68 
0 

7.8 

134 

S9 
0 

8.0 

153 

59 
0 

8.2 

151 

66 
0 

7.8 

147 

67 
0 

0.00 

0.00 

0.10 

0.18 

0.02 

0.03 

0.01 

0.04 

0.0 

0.0 


0.05 
0.24 

0.25 
0.76 

0.30 
0.15 

0.10 
0.28 

0.0 
0.21 

0.0 
0.27 

0.02 
0.03 
0.01 
0.01 


0.11 
0.15 

0.36 
0.95 

0.30 
0.15 

0.10 
0.22 

0.0 
0.23 

0.0 
0.23 

0.03 
0.02 
0.0 
0.01 


0.19 
0.42 
0.10 
0.10 
0.18 
0.22 
0.05 
0.01 


0.12 
0.47 
0.07 
0.12 
0.38 
0.31 
0.04 
0.03 


0.26 

1.02 

0.43 

0.2 

0.19 

0.31 


0.24 
0.76 
0.22 
0.28 
0.25 
0.27 


0.15 

0.95 

0.2S 

0.4 

0.25 

0.26 


0.04 

0.09 

0.03 

0.10 

0.0% 

0.10 

0.03 

0.09 

0.08 

0.19 

0,07 

0.11 

0.0« 

0.20 

0.02 

0.18 

0.03 

0.10 

0.0% 

0.10 

0.03 

0.09 

0.03 

0.10 

0.04 

0.12 

0.03 

0.09 

0.08 

0.15 

0.07 

0.12 

0.06 

0.10 

0.02 

0.14 

0.03 

0.11 

0.03 

0.10 

0.03 

0.09 

0.03 

0.10 

0.04 

0.10 

0.02 

0.04 

0.07 

0.14 

0.08 

0.11 

0.06 

)  0.10 

0.02 

O.IS 

0.04 

0.12 

0.04 

0.30 

0.04 

0.09 

0.04 

0.10 

0.04 

0.08 

0.03 

0.06 
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TABLE  D-k    CCONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SUMFaCE  HATER 


FIELD 

FIELD 

LAB 

NUTRIENT 

DATE 

SAMP 

G.H. 

TEMP 

C02 

LABORATORY 

HC03 

N02 

N03 

TIME 

LAB 

0 

TURB 

ALK. 

PM      EC 

003 

NH3 

ORG  N 

CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

DIS       NM3  ♦       FIL.      F  PO*     F  TOT  P 
ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


B9  D  802.6  1A7.6     SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCM 


10/08/70 
1300 

5001 
5000 

18   C 
25A 

7.4 

272 

0.00 

0.07 
0.38 

0.21 

0.38 

11/20/70 
1240 

5001 
5000 

14   C 
21A 

7.2 

186 

0.00 

0.29 
0.58 

0.35 

0.58 

3/03/71 
0900 

5001 
5000 

10  c 
23A 

6.9 

265 

78 
0 

0.15 

0.30 
0.12 

0.08 

0.27 

♦/06/71 
1355 

5001 
5000 

15   C 
lOOA 

7.5 

138 

65 

0 

0.03 

0.10 
0.30 

0.15 

0.33 

5/0*/71 
1405 

5001 
5000 

16   C 
25A 

7.3 

135 

62 
0 

0.02 

0.0 
0.21 

0.19 

0.23 

6/02/71 
1325 

5001 
5000 

17   C 
18A 

7.6 

161 

68 
0 

0.0 

0.08 
0.19 

0.22 

0.19 

6/30/71 
1200 

5001 
5000 

21   C 
27A 

7.4 

152 

60 
0 

0.01 

0.06 

0.01 

8/03/71 
1625 

5001 
5001 

23   C 
25A 

7.9 

320 

62 

0 

0.0 

0.02 

8/31/71 
1520 

5001 
5001 

22      C 
20A 

8.1 

266 

67 
0 

0.01 

0.02 

9/28/71 
1320 

5001 
5001 

18   C 
20A 

7.8 

166 

72 
0 

0.0 

0.03 

89  0 

802.7  123.3 

DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR 

LOOI 

10/12/70 
1145 

5001 
5000 

19   C 

60A 

7.3 

154 

74 
0 

0.0 

0.10 
1.10 

1.1 

4/28/71 
1010 

5001 
5000 

16   C 
24A 

7.2 

210 

78 
0 

0.0 

0.0 
0.38 

0.38 

7/15/71 
1045 

5001 
5001 

24   C 
40A 

7.4 

198 

80 
0 

0.0 

0.05 

8/09/71 
0955 

5001 
5001 

26   C 

30A 

7.7 

227 

0.01 

0.10 

9/13/71 
1040 

5001 
5001 

24   C 
27A 

7.3 

199 

0.02 

0.02 

B9  D 

803.1  141.3 

SAN  JOAQUIN 

RIVER 

AT  JERSEY 

POINT 

10/01/70 
1300 

5001 
5000 

20   C 
21A 

7.3 

169 

0.00 

0.09 
0.31 

0.24 

0.31 

10/07/70 
1350 

5001 
5000 

18   C 
17A 

7.7 

166 

0.00 

0.09 
0.21 

0.19 

0.21 

10/15/70 
1130 

5001 
5000 

17   C 
23A 

7.4 

158 

0.00 

0.14 
0.43 

0.25 

0.43 

10/22/70 
1130 

5001 
5000 

16   C 
24  A 

7.3 

169 

0.0 

0.10 
0.46 

0.46 

10/29/70 
1U5 

5001 
5000 

15   C 
17A 

7.3 

164 

0.10 

0.20 
0.50 

0.6 

11/23/70 
1245 

5001 
5000 

14   C 
21A 

7.2 

209 

0.00 

0.29 
0.51 

0.32 

0.51 

3/03/71 
1000 

SOOI 
5000 

10   C 
18A 

6.7 

270 

76 

0 

0.05 

0.30 
0.22 

0.09 

0.27 

4/06/71 
1505 

5001 
5000 

15   C 

50A 

7.5 

156 

61 

0 

0.08 

0.10 
0.12 

0.18 

0.2 

5/05/71 
1450 

5001 
5000 

16   C 
19A 

7.8 

136 

61 
0 

0.03 

0.07 
0.28 

0.31 

6/03/71 
1510 

5001 
5000 

18   C 
13A 

7.6 

149 

148 
0 

0.06 

0.05 
0.21 

0.22 

0.27 

7/01/71 
1345 

5001 
5001 

22      C 
16A 

7.6 

137 

59 
0 

0.01 

0.03 

0.03 

8/04/71 
1630 

5001 
5001 

24   C 
ISA 

7.8 

200 

62 
0 

0.02 

0.01 

0.03 

9/01/71 
1645 

5001 
5001 

21   C 
16A 

8.1 

185 

66 
0 

0.02 

0.02 

9/29/71 
1455 

5001 
5001 

18   C 
17A 

7.9 

151 

68 
0 

0.01 

0.02 

69  0 

804.4  134.2 

OLD  RIVER  AT  MOUTH 

10/07/70 
1525 

5001 
5000 

18   C 
14A 

7.5 

140 

0.02 

0.16 
0.26 

0.24 

0.28 

11/23/70 
1340 

5001 
5000 

14   C 
20A 

7.3 

191 

0.02 

0.38 
0.71 

0.47 

0.73 

3/03/71 
1120 

5001 
5000 

9   C 
19A 

6.9 

230 

71 

0 

0.10 

0.10 
0.15 

0.07 

0.25 

89  0 

804.7  134.0 

SAN  JOAOUIN 

RIVER 

AT  POTATO 

POINT 

3/03/71 
1130 

5001 
5000 

9   C 
17A 

7.2 

204 

72 

0 

0.12 

0.2 
0.19 

0.11 

0.31 

4/06/71 
1605 

5001 
5000 

15   C 

50A 

7.5 

127 

58 
0 

0.46 

0.1 
0.2? 

.12 

0.68 

o.oa 

•••7 

0.06 

0.02 

0.04 

0.0* 

0.04 

0.06 

0.06 

0.03 

0.0« 

0.0« 

O.ll 

0.20 

0.07 

0.17 

0.07 

o.ia 

0.06 

0.21 

0.0* 

0.20 

o.oa 

0.16 

o.oa 

0.26 

0.07 

0.09 

0.0« 

0.11 

0.07 

0.12 

0.06 

0.11 

0.02 

0.15 

0.06 

0.10 

0.03 

0.10 

0.06 

0.09 

0.03 

0.10 

0.03 

0.11 

o.as 

o.oa 

o.oa 

0.16 

o.oa 

0.12 

0.06 

0.09 

0.07 

0.15 
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TABLE  D-<l  (CONTINUED) 

NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIME 


SAMP 
LAB 


G.H.    TEMP 
0     TURB 


FIELD      FIELD      LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK,    PM      EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT 

N03 
ORG  N 


CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

OIS      NH3  ♦      FIL.      F  P0<»    F  TOT  P 
ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


B9  0  80<t.7  134.0 


5/05/71 
1630 


6/03/71 
1640 


7/01/71 
1515 


8/04/71 
1755 


9/01/71 
1800 


9/29/71 
1620 


10/12/70 
1115 


4/28/71 
0915 


7/15/71 
0945 


8/09/71 
0915 


9/13/71 

0955 


10/12/70 
1045 


4/29/71 
1010 


7/16/71 
1000 


8/10/71 
0940 


9/14/71 
1100 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


16  C 
16A 


IS   C 
llA 


23  C 
ISA 


24   C 
17A 


22  C 
16A 


17  C 
ISA 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  POTATOE  POINT 
62 


7.5 
7.3 
7.4 
7.7 

8.0 


133 
140 
125 
139 
138 


0.0 

0.07 

0.05 

0.04 

0.03 


0.0 
0.10 


0.1 
0.28 


0.1 
0.1 


7.6 

9.5     136    14 


44 


89  D  805.2  124.1 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


18   C 
29A 


16   C 
17A 


25  C 
35A 


26     C 
I7A 


23  C 

9A 


0.02 

WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR 
220 


7.1 

7.4 
7.3 
7.5 
7.0 


577 
237 
445 
277 


90 


164 
0 


B9  D  805.2  126.0 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


IB  C 
27A 


16  C 
16A 


24  C 
2SA 


25  C 
I9A 


24  C 
20A 


588 
MHITE  SLOUGH  NEAR  LOOI 
77 


7.3 
7.5 
7.3 
7.5 
7.4 


168 
124 
164 
180 
193 


55 
0 

63 


0.23 
0.16 
0.09 
0.06 
0.05 

0.0 

0.05 

0.01 

0.01 

0.05 


B9  D  809.6  141.1 


10/07/70 
1240 


11/23/70 
1450 


3/04/71 
1115 


4/06/71 
1715 


5/04/71 
1510 


6/02/71 
1435 


6/30/71 
1310 


8/03/71 
1730 


8/31/71 
1625 


9/28/71 
1420 


10/14/70 
1245 


4/29/71 
1150 


7/16/71 
1120 


8/10/71 
1055 


9/14/71 
1205 


10/14/70 
1320 


4/29/71 
1250 


7/16/71 
1200 


5001 
5000 

5001 
5000 

5001 
5000 

5001 
5000 

5001 
5000 

5001 

5000 

5001 
5000 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


17  C 
I4A 


13  C 
19A 


9  C 

ISA 


15  C 
55A 


15  C 
19A 


16  C 
12A 


20   C 
13A 


23   C 
15A 


21   C 
lOA 


IS  C 
llA 


89  D  810.1  127.9 


SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
7.3 


7.2 
6.9 
7.8 
7.1 
7.4 
7.3 
7.7 
7.7 
7.5 


123 
137 
188 
156 
136 
141 
125 
139 
140 


76 

0 

63 


54 
D 

62 


40 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


19   C 
ISA 


15   C 
21A 


26  C 
19A 


26   C 
21A 


24   C 
12A 


127    12 
HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 
82 


7.4 
7.7 
7.7 
7.6 

7.0 


288 
378 
376 
281 


86 


0.03 
0.03 
0.16 
0.02 
0.04 
0.06 
0.05 
0.03 
0.05 
0.05 

0.0 
0.03 


89  0  812.3  126.8 


5001 
5000 


5001 
5000 


5001 
5001 


18   C 
16A 


16   C 
17A 


25  C 
19A 


SEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 
8.1  49 


3.60 
1.40 

0.90 
0.48 

3.20 
0.07 
0.04 

0.50 
0.98 

0.0 
0.2S 

0.20 
0.18 
0.03 


O.U 
0.19 

0.14 
0.71 

0.20 
0.17 

0.10 
0.22 

0.06 
0.20 

0.12 
0.22 

0.10 
0.01 
0.08 
0.09 


0.10 
0.38 


0.10 
0.28 


0.04 

0.05 

0.06 

0.02 

0.0 

0.0 
0.73 

0.04 

0.10 
0.30 

0.0 

0.0 

CONTINUED 
.20  0.1 
.28      0.35 

0.04 

0.04 


0.0 

0.07 

0.12 

0.18 

0.25 

0.0 

0.02 


0.98 
0.33 


0.22 
0.74 
0.33 
0.24 
0.24 
0.28 


0.73 
0.34 


0.05 

0.11 

0.05 

0.10 

0.05 

0.09 

0.05 

0.10 

0.04 

0.12 

0.04 

0.10 

0.71 

0.07 

1.79 

1.S9 

0.27 

0.38 

1.70 

2.00 

0.24 

0.30 

0.04 

0.15 

0.09 

0.14 

0.06 

0.12 

0.08 

0.23 

0.08 

0.12 

0.07 

0.09 

0.02 

0.17 

0.06 

0.10 

0.08 

0.10 

0.05 

0.10 

0.05 

0.10 

0.05 

0.11 

0.05 

O.U 

0.08 

0.09 

0.05 

0.17 

0.09 

0.13 

0.14 

0.26 

0.12 

0.21 

0.10 

0.14 

0.05 

0.21 

0.14 

0.20 
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TABLE  D-<l  (CONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  MATER 


0»TE 
TIME 


SAHP 
LAB 


G.M.    TEHP 


FIELD      FIELD      LAB 

C02    LABORATORT    HC03 

ALK.    PM      EC      C03 


NO  2 

NH3 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER 

N03        DIS       NH3  *       FIL. 
ORC  N      ORG  N      ORG  N     A.H.mUr 


LITER 
F  P04 
U  P04 


F  TOT  P 
U  TOT  P 


89  D  812.3  126.8 


8/10/71 
1130 

5001 
5001 

26   C 
14A 

9/14/71 
1255 

5001 
5001 

25   C 

60A 

69  0 

815 

.3  126.3 

10/14/70 
1400 

5001 
5000 

15   C 

4A 

4/29/71 
1325 

5001 
5000 

16   C 

6A 

7/16/71 
1250 

5001 
5001 

22   C 

7A 

8/10/71 
1215 

5001 
5001 

25   C 
llA 

9/14/71 
1325 

5001 
5001 

18   C 

5A 

89  D 

816 

.6  129.8 

10/14/70 
1435 

5001 
5000 

18   C 
21A 

4/29/71 
1420 

5001 
5000 

16   C 
16A 

7/16/71 
1345 

5001 
5001 

25   C 
19A 

fl/10/71 
1300 

5001 
5001 

25  C 
22A 

9/14/71 
1400 

5001 
5001 

25   C 
15A 

89  0 

819, 

.1  130.1 

10/14/70 
1505 

5001 
5000 

18   C 
27A 

4/29/71 
1505 

5001 
5000 

17   C 
15A 

7/16/71 
1425 

5001 
5001 

25   C 
20A 

8/10/71 
1335 

5001 
5001 

26   C 

19A 

9/14/71 
1440 

5001 
5001 

25   C 
7A 

B9  D 

827, 

,3  130.0 

10/07/70 
1155 

5050 
5050 

62. IF 

lOE 

10/20/70 
1245 

5050 
5050 

60   F 
8E 

11/05/70 
1130 

5050 
5050 

57. IF 
lOE 

11/17/70 
ORIO 

5050 
5050 

54.  OF 
30E 

12/09/70 
1230 

5050 
5050 

51. IF 
80E 

12/21/70 
0900 

5050 
5050 

46   F 
55E 

1/06/71 
1305 

5050 
5050 

44.  OF 
35E 

2/18/71 
1205 

5050 
5050 

51. eF 
25E 

67  L 

856. 

.3  000.5 

8/18/71 
0920 

5050 
5050 

20.  3C 

G7  L 

856. 

,4  000.6 

11/18/70 
1235 

5050 
5050 

5/12/71 
1125 

5050 
5u50 

8/18/71 
1025 

5050 
5050 

68. OF 

G7  L 

856. 

,b  003.3 

11/18/70 
1245 

5050 
5050 

5/12/71 

1140 

5050 
5050 

BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 
8.0 


MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 


7.0 

52 

23 

0 

7.2 

63 

33 

0 

6.8 

54 

25 

0 

7.8 

126 

6.8 

0.0 
0.13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.01 

0.01 


0.0 
0.05 

0. 
0.11 

0.0 
0.20 

0.0 
0.0 
0.03 


SN0D6RASS  SLOUGH  AT  THIN  CITIES  RD  BR  N  WALNUT  GROVE 


143 

7.4 

145 

7.0 

131 

7.5 

143 

7.3 

0.0 

0.10 
0.38 

0.0 

0.0 
0.25 

0.04 

0.12 

0.04 

0.10 

0.05 

SNODGRASS  SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC  RR  BRIDGE 

7.0  84  0.10 

0.0        0.0 


176 

0 

8.3 

338 

112 

0 

7.4 

189 

70 
0 

7.5 
7.1 

179 

0.0 
0.05 
0.04 
0.03 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 


7.3 

123 
120 

7.3 

118 
124 

7.3 

123 
118 

7.2 

150 
137 

7.3 

123 
113 

7.5 

135 
133 

7.3 

150 
138 

7.3 

143 
134 

0.0 
0.48 

0.32 
0.22 
0.03 

0.05 
0.13 
0.12 
0.35 
0.29 
0.21 
0.20 
0.18 


LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  KEYS  PIER  «S-1» 

7.5      97 

92 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAhOE  KEYS  (L-1 > 


91 
92 


LAKE  TAHOE  NEAK  TAYLOR  CREEK  (L-6> 


0.0004 
0.022 

0.0000 
0.040 

■1> 

0.0001 
0.001 

0.0027 
0.028 

0.0003 
0.005 

0.0026 
O.OIO 

0.0003 
0.007 

0.0000 
0.110 

0.0000     0.0001 
0.000     0.016 


0.0001     0.0019 
0.006     0.040 


0.11 
0.2 


0.38 
0.2S 


0.0 
0.48 


0.3 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 


0.029 
0.015 
0.117 

0.016 
0.046 


0.06 
0.23 


0.16 
0.33 


0.01 

0.02 

0.0 

0.00 

0.02 

0.05 

0.03 

O.U 

0.00 

0.02 

0.0« 

0.00 

0.02 

0.13 

0.06 

0.12 

0.07 

0.14 

0.04 

0.10 

O.OS 

0.11 

0.03 

0.17 

0.07 

0.10 

0.08 

O.IS 

0.09 

0.17 

0.08 

0.12 

0.06 

0.08 

0.10 

0.14 

0.07 

0.16 

0.02 

0.12 

0.03 

0.08 

0.05 

0.29 

0.08 

0.0014 

0.010 

0.0029 

0.009 

0.0008 

0.005 

0.0003 

0.001 

0.0036 

0.010 
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TABLE  D-<«  CCONTINUEO) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TI<<E 

SAMP 
LAB 

G.H. 
Q 

TEMP 
TUf<B 

FIELD 

C02 

ALK. 

FII 
LABOR, 

PH 

G7 

L 

856 

.5 

003.4 

LAKE 

TAHOE 

8/18/71 
1055 

5050 
5050 

69. OF 

7.3 

G7 

L 

857 

.0 

958.0 

2   LAKE 

TAHOE 

8/18/71 
0830 

5050 
5050 

20.  7C 

7.5 

G7 

L 

900, 

.0 

000.0 

LAKE 

TAHOE 

11/18/70 
1150 

5050 
5050 

5/1P/71 
1035 

5050 
5050 

8/18/71 
0930 

5050 
5050 

68. OF 

7.8 

67 

L 

900, 

,4 

956.9 

LAKE 

TAHOE 

8/18/71 

0740 

5050 
5050 

19. 8C 

7.5 

G7 

L 

900, 

.5 

956.9 

LAKE 

TAHOE 

11/18/70 
ll'tO 

5050 
5050 

5/12/71 
10?5 

5050 
5050 

8/18/71 
0910 

5050 
5050 

68. OF 

7.7 

G7 

L 

900. 

,9^006.8 

LAKE 

TAHOE 

11/18/70 
1305 

5050 
5050 

5/l?/71 
1215 

5050 
5050 

8/18/71 
1125 

5050 
5050 

70. OF 

7.7 

G7 

L 

900. 

,9 

006.8 

2   LAKE 

TAHOE 

8/18/71 
1020 

5050 
5050 

20. OC 

7.5 

G7 

L 

902. 

.3 

007.2 

LAKE 

TAMOE 

8/25/71 
0955 

5050 
5050 

67. OF 

7.8 

G7 

L 

904. 

,5 

008.4 

LAKE 

TAHOE 

11/18/70 
1320 

5050 
5050 

5/12/71 
1235 

5050 
5050 

_D  LAB 
rORY  HC03 
EC      C03 


N02 
NH3 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 

N03        DIS       NH3  ♦       FIL.      F    P04 

ORG  N      ORG  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04 


F  TOT 
U  TOT 


NEAR  CAMP  RICHARDSON  (S-6) 


0.0000     0.0048 
0.021      0.090 


AT  SURF  AND  SANDS  PIER  (CONNOLLYS)  S-10 


0.0000 
0.011 


-  SOUTH  CENTER  <C-1) 


0.0000 
0.004 


0.0002 
0.005 


0.0004 
0.008 


AT  ZEPHYR  COVE  PIER  (S-8) 


0.0000 
0.010 


AT  ZEPHYR  COVE  <L-8) 


90 
92 


0.0000 
0.000 


0.0002 
0.037 


0.0000 
0.021 


AT  RUBICON  BAY  (L-2) 


92 

90 


0.0000 
0.002 


0.0000 
0.006 


0.0003 
0.012 


0.0055 
0.080 


0.0004 
0.016 


0.0032 
0.010 


0.0000 
0.090 


0.0018 
0.070 


0.0028 
0.038 


0.006 
0.030 


0.0002 
0.080 


0.0013 
0.040 


0.0022 
0.050 


O.OOOI 
0.100 


AT  RUBICON  BAY  PIER  (A.L.  GILLI  PIER)  S-2 


O.OOOO 
0.0010 


0.0087 
0.020 


*T  MEEKS  BAY  RESORT  PIER  (S-12) 


91 
92 


0.0000 
0.001 


AT  CHAMBERS  LODGE  (L-9) 


0.0000 
0.000 


0.0000 
0.014 


0.0077 
0.080 


0.0020 
0.004 


0.0056 
0.030 


8/18/71 
1145 


8/25/71 
0805 


11/18/70 

1045 


5/12/71 
1000 


8/25/71 
1120 


11/18/70 
10?5 


5/12/71 
0940 


8/18/71 
0825 


11/18/70 
0915 


5/12/71 

0810 


5050 
5050 


5050 
5050 


G7  L  904.5  008.4  2 
20. 3C 

G7  L  905.3  956.4 
66. OF 


TAHOE 
7.5 


AT  CHAMBERS  LANDING  PIER  (S-9) 


0.0000 
0.0020 


TAHOE  AT  6LENBR00K  BAY  PIER  (S-3) 
7.7 


91 
92 


0.0000 
0.001 


G7  L  905.4  956.4     LAKE  TAHOE  AT  GLEN6R00K  (L-3) 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.0000 
0.016 


0.0002 
0.006 


0.0046 
0.200 


0.0001 
0.020 


0.0004 
0.003 


0.0036 
0.020 


5050 
5050 


G7  L  907.8  009.2 
19. 5C 


TAHOE 
7.5 


AT  PIER  NEAR  MOUTH  OF  WARD  CREEK  (S-11) 


102 
91 


0.0001 
0.003 


G7  L  908.7  000.3     LAKE  TAHOE  -  NORTH  CENTER  (C-2) 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.0001 
0.006 


0.0002 
0.006 


5050 
5050 


67. 5F 
G7  L  910. H  007.1 


7.7      89 
91 

TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST  (L-5) 


0.0000 
0.014 


5050 
5050 


5050 
5050 


0.0004 
0.000 


0.0002 
0.008 


0.0021 
0.060 


0.0008 
0.028 


0.0021 
0.040 


0.0008 
0.060 


0.0013 
0.034 


0.0026 
0.030 


0.02 

0.015 

0.098 


0.038 
0.067 
0.101 

0.042 
0.056 
0.112 


0.019 
0.026 


0.034 
0.038 


0.0001 

0.001 

0.0023 

0.005 

0.001 

0.003 

0.0001 

0.001 

0.0019 

0.006 

0.0007 

0.003 

0.0002 

0.002 

0.0025 

0.007 

0.0016 

0.0021 


0.0004 
0.0011 


0.0001 
0.0033 


0.0002 
0.0067 


0.001 
0.014 


0.001 
0.024 


0.0002 

0.001 

0.0021 

0.003 

0.0017 

0.008 
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TABLE  D-<»  (CONTINUED) 
NUTRIENT  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 
TIME 

SAMP 
LAB 

6.M. 
0 

TEMP 
TURB 

G7 

L  910 

.8  007.1 

8/25/71 
1255 

5050 
5050 

20.  3C 

67 

L  914 

.2  002.2 

11/18/70 
0<»45 

5050 
5050 

5/12/71 
0850 

5050 
5050 

8/18/71 
0725 

5050 
5050 

68.  OF 

G7 

L  914 

.2  002.3 

8/18/71 

1240 

5050 
5050 

21. OC 

G7 

L  914 

.2  956.6 

8/18/71 
1320 

5050 
5050 

21. 9C 

G7 

L  914 

.3  956.8 

11/18/70 
1000 

5050 
5050 

5/12/71 
0910 

5050 
5050 

8/18/71 
0755 

5050 
5050 

69. OF 

67 

3020 

01 

8/25/71 
1305 

5050 
5050 

64.  OF 

67 

3050 

01 

8/25/71 
1130 

5050 
5050 

14  E 

59.  OF 

67 

3160 

01 

8/25/71 
1045 

5050 
5050 

54. OF 

67 

3230 

01 

8/25/71 
0720 

5050 
5050 

8  E 

11. 9C 

67 

3253 

01 

8/25/71 
0745 

5050 
5050 

6  e; 

11. OC 

67 

3300. 

01 

11/18/70 
1230 

5050 
5050 

2.8C 

5/12/71 
1125 

5050 
5050 

37. OF 

8/25/71 
1040 

5050 
5050 

6  E 

12. 8C 

67 

3571. 

01 

11/18/70 

0845 

5050 
5050 

6.1C 

5/12/71 
0845 

5050 
5050 

44.  OF 

8/25/71 
1000 

5050 
5050 

12  E 

19. 7C 

67 

3680. 

00 

8/25/71 
0B35 

5050 
5050 

9  E 

9.9C 

67 

3705. 

01 

n/18/70 
0945 

5050 
5050 

2. 20 

5/12/71 
0800 

5050 
5050 

37. OF 

8/25/71 
0935 

5050 
5050 

16. 3C 

67 

3810. 

01 

8/25/71 
0915 

5050 
5050 

12  E 

12. 8C 

68 

3040. 

00 

9/23/71 

1030 

5050 
5050 

1.51 
3.1 

60   F 

FIELD       FIELD       LAB 

C02    LABORATORY    HC03 

ALK.    PH      EC      003 


NUTRIENT  CONSTITUENTS  IN  MILLIGRAMS  PER  LITER 
N02        N03        DIS       NM3  ♦       FIL.      F  PO*     F  TOT  P 
NH3       0R6  N      0R6  N      ORG  N     A.H.P04     U  P04     U  TOT  P 


2   LAKE  TAHOE  AT  US  COAST  GUARD  PIER  (S-5) 


1U2 
92 


0.0002 
0.002 


LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA  (L-7) 


91 
92 


0.0008 
0.001 


0.0002 
0.022 


0.0002 
0.026 


0.0013 
0.160 


0.0008 
0.006 


0.0036 
0.030 


0.0024 
0.030 


LAKE  TAHOE  AT  KINGS  BEACH  PIER  (HERITAGE  COVE)  S-7 


96 
92 


0.0001 
0.0080 


LAKE  TAHOE  AT  KINGS  CASTLE  PIER  (S-4) 


95 
92 


0.0000 
0.0030 


0.0025 
0.030 


0.0057 
0.030 


LAKE  TAHOE  AT  INCLINE  GUARD  STATION  (L-4) 


89 
92 


0.0000 
0.004 


0.0002 
0.007 


0.0000 
0.005 


BURTON  CREEK  IN  STAR  HARBOR  (T-8) 
7.8 


104 

WARD  CREEK  NEAR  MOUTH  <T-5) 

7.5      64 
65 

MADDEN  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-10) 

7.3      43 
43 

THIRD  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-6) 

7.3      75 


0.0002 
0.040 


0.0000 
0.030 


0.0000 
0.023 


0.0006 
0.032 


INCLINE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE  (T-2) 


69 
61 


0.0005 
0.021 


GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY  <T-3) 


7.1 
6.9 
7.3 


65 
56 


0.0000 
0.003 


0.0000 
0.030 


0.0000 
0.001 


0.0003 
0.041 


0.0050 
0.020 


O.OOOS 
0.040 


0.012 
0.040 


0.0086 
0.060 


0.020 
0.100 


0.014 
0.090 


0.021 
0.050 


0.0027 
0.013 


0.0120 
0.010 


0.0034 
0.060 


TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON  (T-4) 


6.9 

6.9 
7.2 


28 
25 


0.0000 
0.074 


0.0000 
0.014 


0.0000 
0.026 


0.026 
0.010 


0.0053 
0.020 


0.020 
0.110 


ED6EK00D  CREEK  AT  STATE  LINE  (NEAR  MOUTH  T-7) 


110 
102 


0.0003 
0.057 


UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH  (T-1) 
79 


7.1 
6.9 
7.3 


28 
27 


TROUT  CREEK  NEAR  MOUTH  (T-91 
7.3      53 


0.0001 
0.006 


0.0000 
0.012 


0.0003 
0.U16 


0.0003 
0.037 


0.041 
0.050 


0.057 
0.057 


0.025 
0.030 


0.036 
0.080 


0.029 
0.100 


INDIAN  CkEEK  RESERVOIR  OUTLET  NEAR  WOOOFOROS 
139 


0.007 
0.052 
0.056 


0.045 
0.027 
0.045 


0.016 
0.04 

0.061 

0.084 
0.034 
0.136 


0.063 
0.042 
0.096 


0.0003 
0.0018 
0.0013 


0.001 
0.008 
0.002 


0.0002 

0.001 

0.0049 

0.010 

0.0008 

0.003 

0.010 

0 

.014 

0.0017 

0 

012 

0.014 

0 

025 

0.0061 

0 

on 

0.0008 

0 

009 

0.0029 

0.0028 

0.010 

0.0084 

0.028 

0.010 

7.8 
7.1 


500 
495 
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TABLE  D-5 
PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 

Pesticides 
BHC  -  Benzene  hexachloride 
DDE  -  Dichloro  di phenyl  ethane 
DDT  -  Dichloro  diphenyl  trichlorethane 
PCB  -   Polychlorinated  biphenol 

When  two  pesticides  are  reported  together 
with  a  slash  mark  separating  them  (ppDDE/ 
Dieldrin,  Simazine/Atrazine,  etc.)»  the 
reported  concentration  is  an  undifferen- 
tiated total  of  the  two.   Either  of  the 
two  pesticides  could  make  up  the  entire 
total. 

Lab  and  Sampler  Agency  Codes 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5007  -  U.  S.  Environmental  Protection 
Agency  Laboratory  at  Alameda 

5050  -  Department  of  Water  Resources 
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TABLE  D-S  (Cent.) 

PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Station  Number 

Station 

Date 
Time 

Pesticides  in  Water 
(nanogroms  per  liter) 

Pesticides  in  Sediment 

(micrograms  par    liter 

of  dry  weight) 

Samp 

Lob 

AO  2170.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMOHT  WEIR,   WEST  ENO 

10-06-70 
1230 

BHC 

2 

5050 

5050 

U-04-70 
1230 

Complex  chlorinated 
compounds  as   DDT 

35 

5050 

5050 

12-02-70 
0900 

BHC 

5 

5050 

5050 

01-05-71 
1320 

No   chlorinated 

pesticides  detected 

5050 

5050 

02-18-71 
0930 

Unknown  as  DDT 

5 

5050 

5050 

03-17-71 
1030 

Unknown  as   DDT 

5 

5050 

5050 

04-21-71 
1115 

Slmazine/Atrazlne 

20 

5050 

5050 

05-19-71 
1115 

No  chlorinated 

pesticides  detected 

5050 

SOSO 

06-16-71 
1230 

Unknown  as   DDT 

5 

5050 

5050 

07-21-71 
1030 

BHC 

PCB   (as  Aroclor   1254) 

7 
130 

5050 

5050 

08-18-71 
1330 

Unknown  as   DDT 

3 

5050 

5050 

09-15-71 
0900 

Unknown  as   DDT 
Complex  chlorinated 
compounds   as  DDT 

15 
10 

5050 

5050 

B9  D  747.2   118.4 

SAH  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRID(3 

10-22-70 
1140 

Aldrln 

3 

5050 

5050 

11-09-70 
1430 

BHC 
Lindane 

3 
2 

5050 

5050 

12-09-70 
1315 

No  chlorinated 

pesticides  detected 

5050 

5050 

01-05-71 
1415 

Slmazine/Atrazlne 

5 

5050 

5050 

02-18-71 
1415 

Slmazine/Atrazlne 
Unknown  as   DDT 

10 
10 

5050 

5050 

03-08-71 
1245 

Unknown  as   DDT 

10 

5050 

5050 

04-14-71 
1200 

Unknown  as   DDT 

30 

5050 

5050 

07-15-71 
0830 

BHC 

Dacthal    (DCPA) 
Heptachlor  Epoxide 
Unknown  as    DDT 

8 

23 

3 

9 

5050 

5050 

09-29-71 
0930 

Unknown  as    DDT 

30 

5050 

5050 

39  D  758.7   122.9 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

10-12-70 
1330 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor   Epoxide 

<3 

7 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 

11-16-70 
1245 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

15 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

5001 

5007 

03-22-71 
1305 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

<3 

4 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

5001 

5007 

OA-28-71 
1135 

Aldrln 

BHC 

DOB 

DOT 

Dleldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

<3 

3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 
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TABLE   D-5  (Conf.) 


PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Station 

Date 

Pesti 

cides  in  Water 

Pesticides 

n  Sediment 

Station  Number 

Time 

(nanograms  per  liter] 

(micrograms 

per    liter 

Samp 

Lab 

of  dry  weight) 

B9   D  758.7    122.9 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE    (Continued) 

05-18-71 
1220 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 

07-15-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1215 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

<3 

<10 

<3 

<100 
<3 
<3 

08-09-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1100 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

<3 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

B9   D  801.1    142.6 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

10-07-70 
1305 

Aldrin 
BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

5 

<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

5001 

5007 

11-23-70 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1210 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

<3 

<10 

<3 

<100 
<3 
<3 

05-05-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1425 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<J 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

06-03-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1450 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

07-15-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1330 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 

<3 

09-01-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1620 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

B9  D  801.2   148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  AMTIOCH  SHIP  CHANNEL 

10-07-70 
1230 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

7 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

«C3 

5001 

5007 

11-20-70 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1205 

BHC 
DDE 
DDT 

3 
<3 

<10 
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TABLE   D-5  (Cont.) 


PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Stotion  Number 

Stotion 

Dote 
Time 

Pesticides  in  Water 
(nanograms  per  liter' 

Pesticides 
(microgroms 

n  Sediment 
per    liter 

Samp 

Lab 

of  dry  weight) 

B9   D  801.2    148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER 
(Continued) 

AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 

11-20-70 
1205 

05-05-71 
1340 

06-03-71 
1410 

07-15-71 
1235 

Dieldrin 
Toxaphene 
Heptachlor 
Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

Epoxide 
Epoxide 
Epoxide 

<3 

<100 

<3 

<3 

<3 
<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

<3 
O 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

<3 
O 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 
5001 

5001 

5001 

5007 
5007 

5007 

5007 

09-01-71 
1540 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 

B9   D  802.6    136.8 

FRANKS  TRACT  NEAR 

RUSSOS  LANDING 

10-07-70 
1425 

Aldrln 
BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

<3 

3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

05-05-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1600 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

07-15-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1505 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

<3 

<10 

<3 

<100 
<3 
<3 

09-01-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1735 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

B9   D  803.1    141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  JERSEY  POINT 

10-07-70 
1350 

11-23-70 
1245 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

4 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

<3 
<3 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

5001 
5001 

5007 
5007 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
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TABLE  D-5  (Cont.) 

PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Station  Number 

Station 

Date 
Time 

Pesticides  in  Woter 
(nanograms  per  liter) 

Pesticides 
(micrograms 

n  Sediment 
per    liter 

Samp 

Lab 

of  dry  weight) 

B9  D  803.1   141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POIMT 
(Continued) 

05-05-71 
1510 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 

06-03-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1510 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

07-15-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1355 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 

<W 
<3 

<100 
<3 
<} 

09-01-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1645 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

B9  D  804.4   134.2 

OLD  RIVER  AT  MOUTH 

11-23-70 
1340 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

5001 

5007 

B9  D  809.6   141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

10-08-70 
1410 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

3 

<3 

<10 
<3 

<100 

<3 
<3 

5001 

5007 

11-23-70 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1450 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<2 

<3 

<10 

<3 

<100 
<i 
<3 

05-04-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1510 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 

<10 
<3 

<100 
<3 
<3 

06-02-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1435 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

21 

<10 

<3 

<100 
<3 
<3 

07-14-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1005 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

08-31-71 

Aldrin 

<3 

5001 

5007 

1625 

BHC 
DOB 

DDT 

<3 
<3 

<10 

( 
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TABLE  D-S  (Cont.) 

PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Date 

Pesticides  in  Water 

Pesticides 

n  Sediment 

Station  Number 

Station 

Time 

(nonograms  per  liter) 

(micrograms 

per    liter 

Samp 

Lob 

of  dry  weight) 

B9  D  809.6   141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
(Continued) 

08-31-71 
1625 

Dleldrln 
Toxaphene 
Heptachlor 
Heptachlor 

Epoxide 

<3 

<100 
<3 
<3 

5001 

5007 

B9   D  815.3    126.3 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

10-14-70 
1400 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

3 

<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

5001 

5007 

11-17-70 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1040 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

4 
<3 

<I0 

<3 

<100 

<3 

<3 

03-23-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1235 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

. 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 

04-29-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1325 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

Heptachlor  Epoxide 

<3 

05-19-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1245 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 

<10 

<3 

<100 

<3 

<3 

07-16-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1250 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

08-10-71 

Aldrln 

<3 

5001 

5007 

1215 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxaphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Epoxide 

<3 
<3 
<10 
<3 
<100 
<3 
<3 

B9   D  820.7    132.7 

SACRAMENTO  RIVER  AT  GRF.F.NE'S  LANDING 

06-16-71 
1235 

Unknown  as 

DDT 

10 

5050 

5050 

07-21-71 

BHC 

9 

5050 

5050 

1150 

Unknown  as 

DDT 

8 

Complex  chlorinated 

compounds   as    DDT 

88 

08-18-71 

Complex   chlorinated 

5050 

5050 

1040 

compound: 

as   DDT 

85 

09-16-71 

Unknown  as 

DDT 

8 

5050 

5050 

1130 

Complex  chlorinated 

compound! 

as   DDT 

10 

B9    D  827.3    130.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FRRKPORT 

02-18-71 
1205 

Unknown   as 

DDT 

30 

5050 

5050 

03-17-71 

Slmazine/Atrazlne 

35 

5050 

5050 

0805 

Unknown  as 

DDT 

3 

04-21-71 

Unknown  as 

DDT 

5 

5050 

5050 

1335 

05-19-71 

No  chlorinated 

5050 

5050 

1105 

pesticides  detected 

06-16-71 

Unknown  as 

DDT 

10 

5050 

5050 

1150 

397 


TABLE   D-6 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 


AO   2170.00      SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,    WEST  END 
(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Degrees  Fahrenheit] 


Day 

October 

November 

December 

January 

Februory 

March 

April 

M 

ay 

June 

Ju 

ly 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

1 

NR    NR 

55 

54 

49 

48 

49 

48 

48 

47 

NR 

NR 

55 

54 

60 

58 

58 

57 

67 

64 

71 

69 

66 

64 

2 

NR    NR 

56 

55 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

NR 

NR 

54 

53 

60 

58 

59 

58 

68 

65 

71 

69 

66 

64 

3 

NR    NR 

57 

55 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

NR 

NR 

54 

53 

59 

57 

59 

58 

69 

66 

71 

68 

65 

64 

4 

NR    NR 

57 

56 

49 

49 

48 

46 

48 

48 

NR 

NR 

55 

53 

58 

56 

61 

58 

70 

67 

70 

68 

67 

68 

5 

NR     NR 

57 

56 

49 

49 

46 

44 

48 

48 

NR 

NR 

56 

53 

58 

56 

63 

60 

70 

67 

70 

68 

66 

64 

6 

NR    NR 

57 

56 

49 

49 

44 

43 

48 

48 

NR 

NR 

55 

54 

58 

56 

65 

62 

70 

68 

70 

68 

67 

64 

7 

62    60 

57 

56 

51 

49 

45 

44 

48 

48 

NR 

NR 

55 

54 

58 

57 

66 

64 

70 

67 

70 

68 

67 

65 

8 

61    59 

57 

56 

52 

51 

46 

45 

49 

48 

NR 

NR 

54 

52 

57 

56 

66 

64 

70 

66 

70 

68 

67 

65 

9 

60    59 

57 

56 

52 

52 

46 

46 

50 

48 

NR 

NR 

53 

52 

58 

57 

65 

64 

70 

66 

71 

68 

67 

65 

10 

60    59 

57 

56 

52 

51 

47 

46 

NR 

NR 

NR 

NR 

53 

52 

58 

56 

66 

64 

70 

66 

71 

68 

68 

66 

11 

60    59 

56 

55 

51 

50 

47 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

52 

59 

57 

66 

64 

70 

66 

72 

69 

68 

66 

12 

61    60 

55 

55 

50 

50 

47 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

60 

58 

65 

64 

70 

67 

72 

69 

69 

67 

13 

62    61 

55 

55 

50 

49 

47 

46 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

61 

60 

65 

63 

70 

67 

72 

69 

69 

68 

14 

62    61 

55 

54 

49 

49 

46 

45 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

53 

61 

60 

65 

63 

70 

67 

71 

69 

69 

68 

15 

61    60 

54 

53 

50 

49 

46 

45 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

54 

62 

60 

66 

64 

70 

67 

71 

69 

68 

67 

16 

61    60 

54 

53 

50 

49 

46 

45 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

55 

60 

59 

67 

64 

71 

68 

70 

68 

68 

67 

17 

60    59 

54 

53 

49 

49 

48 

46 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

55 

60 

58 

68 

65 

70 

68 

70 

67 

68 

67 

18 

60    59 

53 

53 

49 

48 

48 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

54 

58 

57 

67 

66 

71 

68 

69 

67 

67 

65 

19 

60    58 

53 

52 

48 

47 

49 

48 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

54 

58 

56 

67 

65 

71 

68 

69 

67 

65 

64 

20 

59    58 

52 

52 

47 

47 

50 

49 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

58 

60 

58 

67 

65 

72 

69 

69 

66 

65 

63 

21 

59    58 

53 

52 

47 

46 

50 

50 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

59 

58 

67 

65 

72 

69 

69 

66 

64 

63 

22 

58    58 

53 

52 

47 

46 

50 

49 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

59 

58 

68 

65 

72 

69 

69 

67 

64 

62 

23 

58    56 

53 

53 

46 

45 

49 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

54 

59 

57 

68 

66 

72 

69 

69 

67 

64 

62 

24 

56    56 

53 

53 

46 

45 

48 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

62 

59 

67 

66 

72 

69 

70 

67 

64 

62 

25 

56    55 

54 

53 

47 

46 

48 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

53 

64 

62 

67 

65 

71 

68 

70 

67 

63 

62 

26 

56    55 

54 

54 

48 

47 

48 

48 

NR 

NR 

54 

52 

55 

54 

64 

63 

66 

64 

71 

68 

69 

67 

62 

61 

27 

55    54 

54 

53 

48 

48 

48 

48 

NR 

NR 

53 

52 

58 

54 

63 

60 

65 

62 

71 

68 

69 

67 

61 

60 

28 

54    53 

53 

51 

48 

48 

48 

48 

NR 

NR 

53 

52 

59 

56 

60 

58 

64 

62 

71 

69 

68 

66 

61 

60 

29 

54    53 

51 

49 

49 

48 

48 

48 

NR 

NR 

53 

52 

60 

57 

58 

56 

64 

62 

71 

68 

68 

66 

60 

58 

30 

54    54 

49 

48 

49 

48 

48 

48 

53 

52 

61 

58 

57 

56 

66 

63 

71 

68 

67 

65 

59 

57 

31 

55    54 

49 

48 

48 

48 

54 

53 

58 

57 

71 

68 

66 

65 

Max 

NR 

5 

1 

52 

50 

NR 

NR 

6 

64 

68 

72 

72 

69 

Min 

NR 

4 

i 

45 

43 

NR 

NR 

52 

56 

57 

64 

65 

57 

Avg 

NR 

5^ 

♦ 

49 

47 

NR 

NR 

54 

59 

64 

69 

69 

65 

NR  -   No   record. 


AO  5975 

.00   THERMALITO  AFTERBAY 

RELEASE  TO 

FEATHER  RIVER 

NEAR 

OROVILLE 

(October  1,  1970,  through 

September  30,  1971) 

October 

November 

December 

Janu 

ary 

February 

March 

Ap 

ril 

May 

June 

Ju 

ly 

Aug 

ust 

September  ];| 

Day 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min  1 

1 

60 

59 

57 

55 

50 

49 

47 

46 

46 

45 

47 

46 

49 

48 

56 

55 

59 

57 

69 

65 

76 

70 

64 

63  S 

2 

60 

58 

58 

56 

50 

49 

46 

45 

46 

45 

47 

45 

50 

49 

57 

55 

60 

57 

69 

66 

75 

70 

64 

62 

3 

60 

57 

57 

57 

49 

48 

45 

43 

46 

45 

47 

46 

52 

50 

55 

54 

59 

56 

70 

67 

72 

71 

64 

62 

4 

61 

57 

57 

57 

48 

48 

43 

42 

46 

45 

47 

47 

53 

51 

55 

54 

60 

57 

72 

67 

72 

71 

62 

60 

5 

59 

58 

57 

57 

49 

48 

43 

42 

47 

46 

49 

47 

54 

52 

55 

54 

61 

58 

72 

69 

72 

70 

63 

60  ! 

6 

60 

58 

57 

57 

50 

49 

43 

42 

48 

46 

49 

47 

53 

51 

55 

53 

61 

58 

75 

71 

73 

70 

63 

61 

7 

59 

57 

57 

56 

50 

50 

44 

43 

48 

47 

49 

47 

51 

50 

55 

54 

62 

60 

71 

69 

75 

69 

63 

62 

8 

57 

55 

57 

56 

51 

50 

44 

44 

48 

47 

51 

48 

51 

49 

55 

55 

61 

60 

71 

69 

75 

71 

62 

61 

9 

56 

56 

57 

57 

51 

51 

45 

44 

48 

48 

50 

49 

51 

50 

59 

55 

61 

59 

71 

69 

74 

71 

63 

60 

10 

59 

55 

58 

57 

51 

51 

45 

45 

49 

48 

50 

49 

52 

50 

60 

56 

62 

59 

74 

69 

76 

72 

63 

61 

11 

58 

57 

58 

57 

51 

50 

46 

45 

51 

49 

49 

48 

53 

51 

58 

56 

64 

59 

75 

70 

74 

73 

64 

60 

12 

59 

58 

58 

57 

50 

50 

46 

45 

51 

50 

50 

48 

52 

51 

58 

57 

61 

60 

74 

71 

74 

71 

63 

61 

13 
14 

60 

58 

57 

55 

50 

49 

45 

44 

52 

50 

49 

48 

51 

51 

61 

57 

63 

60 

75 

71 

73 

69 

64 

62 

59 

58 

56 

56 

49 

49 

44 

44 

51 

50 

48 

46 

54 

51 

62 

58 

67 

61 

73 

70 

71 

67 

64 

63 

15 

59 

58 

56 

55 

49 

49 

44 

44 

52 

51 

47 

46 

54 

53 

61 

58 

67 

63 

73 

69 

68 

66 

64 

63 

16 
17 
18 
19 
20 

58 

58 

56 

55 

49 

48 

45 

44 

52 

50 

48 

47 

54 

53 

61 

59 

67 

63 

74 

70 

70 

67 

63 

60  , 

58 

57 

56 

55 

49 

48 

46 

45 

52 

51 

49 

47 

55 

52 

59 

58 

66 

64 

71 

69 

68 

65 

60 

59 

59 

57 

55 

54 

48 

47 

47 

46 

52 

51 

48 

46 

55 

53 

60 

58 

65 

63 

77 

70 

68 

64 

60 

^- 

59 

58 

55 

53 

47 

46 

47 

47 

52 

51 

49 

47 

53 

52 

60 

57 

66 

64 

77 

73 

67 

65 

60 

58 

58 

54 

53 

46 

45 

47 

47 

50 

49 

49 

48 

53 

52 

60 

59 

71 

66 

76 

72 

67 

65 

61 

59  • 

21 

58 

56 

54 

53 

46 

45 

47 

46 

49 

49 

50 

49 

52 

51 

59 

58 

72 

67 

78 

73 

68 

65 

60 

59 

22 

56 

55 

54 

54 

45 

45 

46 

46 

49 

49 

50 

48 

52 

51 

62 

57 

70 

68 

76 

72 

70 

66 

59 

58 

23 

55 

55 

54 

53 

46 

45 

46 

45 

50 

48 

49 

47 

53 

51 

62 

59 

72 

68 

76 

72 

70 

67 

60 

58  II 

24 

55 

54 

54 

54 

47 

46 

47 

46 

50 

49 

49 

47 

53 

52 

62 

61 

69 

68 

74 

72 

70 

67 

60 

59  H 

25 

55 

54 

54 

54 

47 

46 

47 

46 

50 

48 

48 

47 

53 

52 

64 

62 

69 

67 

75 

71 

71 

67 

60 

59  ■ 

26 

55 

54 

54 

54 

47 

46 

47 

46 

48 

47 

49 

47 

55 

53 

64 

62 

69 

67 

73 

70 

70 

67 

60 

27 

54 

53 

54 

52 

46 

46 

47 

47 

48 

47 

49 

47 

57 

54 

63 

60 

67 

65 

72 

69 

70 

67 

61 

28 

54 

53 

52 

51 

47 

46 

47 

47 

47 

46 

50 

47 

56 

55 

60 

57 

70 

67 

70 

69 

69 

67 

60 

29 

55 

54 

51 

51 

47 

46 

47 

47 

50 

49 

56 

55 

57 

56 

68 

66 

71 

68 

67 

65 

60 

5fl 

30 

54 

54 

51 

50 

47 

47 

47 

46 

50 

49 

57 

54 

59 

56 

67 

65 

71 

69 

65 

63 

58 

57  ■ 

31 

55 

54 

47 

47 

46 

46 

50 

48 

59 

58 

73 

69 

64 

62 

^^J 

Mox 

6 

1 

5 

3 

5 

I 

4 

52 

51 

5- 

64 

72 

78 

76 

64 

^m 

Min 

5 

3 

5 

3 

4 

5 

4: 

45 

4: 

4^ 

53 

5e 

65 

62 

57 

t  ■ 

Avg 

5 

7 

5 

5 

4 

3 

4. 

> 

48 

4e 

52 

58 

63 

71 

69 

61 

1  ^M 

398 


TABLE  D-6 

(Con«.) 

DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 

AO   5990.00      FEATHER  RIVER   FISH  HATCHERY 

(In  Degrees  Fahrenheit) 

(October   1,    1970,    through   September  30,    1971) 

Day 

October 

November 

December 

Jonuary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

53          51 

54          54 

49         48 

47         47 

46         46 

46         45 

47         46 

51          50 

54         53 

59          58 

61         60 

56          52 

2 

53          51 

54          53 

50         48 

47         47 

46         45 

46         45 

47         46 

51          50 

54         53 

59         59 

62         59 

53          52 

3 

52          52 

53          53 

50         49 

47         47 

45         45 

45         45 

49         47 

51          50 

54         53 

59         58 

62         61 

54         53 

4 

53          53 

53         53 

50         50 

47         47 

45         45 

45         45 

49         49 

51          50 

53         52 

59         59 

62         61 

54         53 

5 

54         52 

53         52 

51          50 

47         47 

45         45 

46         45 

49         48 

51          50 

55         53 

59         58 

62         61 

54         54 

6 

53          52 

53         52 

51         51 

47         46 

46         45 

46         45 

48         48 

51          50 

55         53 

60         59 

63         61 

55         54 

7 

53          52 

54         54 

51         51 

46         46 

46         46 

46         45 

48         47 

51          50 

54         54 

60         59 

63         62 

56         54 

8 

54         53 

54         54 

51          51 

46         46 

46         46 

46         45 

48         47 

50         50 

54         54 

60         59 

63         62 

56         54 

9 

54         53 

54         53 

51         50 

46         46 

46         45 

45         45 

49         48 

50         49 

54         53 

61         60 

63         62 

56          54 

10 

54         53 

52          52 

50          50 

46         46 

46         45 

45         45 

47         46 

52         49 

54         53 

60         58 

63         58 

56         55 

11 

54         53 

52         52 

50         50 

46         46 

46         46 

45         45 

49         47 

52          51 

55         54 

61         60 

58         56 

56         55 

12 

55         52 

53         52 

50         50 

46         45 

46         46 

45         44 

49         49 

51         51 

55         54 

61         59 

58         56 

56         55 

13 

53         52 

53         52 

50         50 

45         45 

46         46 

45         44 

49         49 

51         50 

56         54 

62         61 

58         57 

57         54 

14 

53         52 

52         52 

50         50 

45         45 

47         46 

45         45 

50         49 

53         51 

56          55 

62         61 

58         57 

57         53 

15 

53         52 

52          52 

50         49 

45         45 

47         46 

46         45 

50         49 

53         52 

57          55 

62         61 

58         57 

53         51 

16 

53         52 

52          52 

49         48 

45         45 

47         46 

46         46 

50         48 

53          51 

57          56 

62         60 

59         57 

53         51 

17 

54         53 

52          51 

49         48 

46         45 

46         46 

46         46 

48         47 

54         51 

57          56 

62         61 

59         58 

55         52 

18 

54         54 

52          52 

49         49 

46         46 

46         46 

47         46 

51         48 

54         53 

57          55 

62         61 

60         58 

55         53 

19 

54         53 

52          52 

49         49 

46         46 

46         46 

47         46 

51         50 

53         53 

56          54 

63         61 

60         59 

53         51 

20 

54         52 

52          52 

49         49 

46         46 

46         46 

46         46 

50         48 

53         52 

56          56 

63         62 

61         59 

53          51 

21 

53          52 

52          52 

49         48 

46         46 

46         46 

46         45 

50         48 

55          52 

58          55 

63         59 

61         59 

54         53 

22 

55          53 

52          52 

48         48 

46         46 

46         46 

46         46 

50         49 

55          53 

58         57 

59         58 

61         59 

54         54 

23 

54         53 

52          51 

48         48 

46         46 

46         46 

46         46 

50         49 

55          54 

58          57 

59         58 

62         59 

55         54 

24 

53         53 

51          51 

48         48 

46         46 

46         46 

46         46 

50         50 

55          54 

58          57 

59         58 

62         60 

55         54 

25 

53         53 

51          51 

48         48 

46         46 

46         46 

46         46 

51          50 

54          53 

58         57 

60         58 

62         61 

55         54 

26 

53         53 

51          50 

48         48 

46         46 

46         46 

46         45 

52          50 

53          52 

58          56 

60         58 

62         59 

54         54 

27 

55          53 

51          50 

48         48 

46         46 

46         46 

46         45 

50          50 

54         53 

56          55 

60         59 

58         55 

55         53 

28 

54          53 

50         50 

48'       48 

46         46 

46         45 

47         46 

50          50 

53          53 

58          57 

61         59 

56         55 

54         51 

29 

54         53 

50          50 

48         47 

46         46 

47         47 

50         49 

54          53 

59          58 

61         59 

56         56 

54         52 

30 

54         53 

50          50 

47         47 

46         46 

47         47 

50         49 

54         53 

59          58 

61         60 

57          55 

53          52 

31 

54         53 

47         47 

46         46 

47         47 

54         53 

61         60 

57          56 

Max 

55 

54 

51 

47 

47 

47 

52 

55 

59 

63 

63 

57 

Min 

51 

50 

47 

45 

45 

44 

46 

49 

52 

58 

55 

51 

Avg 

53 

52 

49 

46 

46 

46 

49 

52 

55 

60 

60 

54 

AO  6120.00  YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 
(October  1,  1970,  through  September  30,  1971) 


Doy 

October 

November 

December 

Jonu 

ary 

February 

March 

April 

M 

ay 

June 

Ju 

y 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

66         61 

53 

48 

49 

47 

NR 

NR 

NR         NR 

48 

43 

NR         NR 

56 

51 

58          53 

63 

56 

71         62 

66          59 

2 

66          59 

53 

49 

49 

48 

NR 

NR 

NR         NR 

49 

42 

NR          NR 

55 

52 

59          52 

64 

56 

72         63 

65         58 

3 

65          59 

52 

48 

49 

49 

NR 

NR 

46         42 

48 

45 

NR          NR 

57 

51 

60          52 

64 

56 

71         62 

64         57 

4 

64         59 

51 

50 

49 

49 

NR 

NR 

47         43 

49 

45 

NR          NR 

55 

52 

60          53 

64 

57 

72         63 

64         57 

5 

63          57 

52 

49 

50 

49 

NR 

NR 

47         43 

50 

43 

55          52 

57. 

52 

61          53 

65 

56 

72         63 

63         56 

6 

61          56 

50 

48 

50 

48 

NR 

NR 

47         43 

50 

43 

55         52 

58 

52 

61         53 

65 

56 

72         63 

62         55 

7 

59          54 

52 

48 

49 

49 

NR 

NR 

47         43 

49 

44 

54         52 

58 

53 

61         54 

65 

56 

72         63 

62         54 

8 

59         54 

50 

49 

50 

49 

46 

43 

47         43 

51 

44 

56         49 

55 

53 

62         54 

65 

56 

73         64 

61         54 

9 

58         53 

51 

49 

50 

48 

46 

43 

47         43 

51 

45 

54         50 

61 

53 

60         54 

66 

57 

73         64 

60         53 

10 

59         53 

52 

49 

49 

47 

NR 

NR 

47         44 

50 

47 

55         49 

62 

53 

62         54 

65 

56 

74         65 

60         53 

11 

58         52 

50 

49 

49 

47 

NR 

NR 

48         44 

51 

49 

56         49 

62 

53 

62         54 

65 

56 

74         66 

62         54 

12 

58         53 

51 

47 

48 

46 

45 

44 

48         44 

51 

48 

57         49 

61 

53 

59         54 

66 

56 

74         65 

61         53 

13 

57         52 

51 

46 

47 

46 

45 

43 

49         44 

52 

47 

55         50 

61 

54 

61         54 

66 

57 

74         64 

59         52 

14 

57          52 

50 

47 

48 

46 

45 

44 

48         44 

47 

46 

60         52 

62 

54 

62         54 

66 

57 

73         65 

59         52 

15 

56         51 

50 

47 

47 

46 

45 

44 

49         45 

52 

46 

58         52 

62 

53 

63         55 

66 

57 

73         65 

58         51 

16 

56         51 

51 

48 

47 

46 

45 

44 

48         44 

53 

46 

57         51 

60 

52 

63         55 

66 

57 

73         65 

58         51 

17 

56          50 

51 

47 

47 

46 

47 

45 

48         45 

52 

46 

56         50 

60 

52 

63         56 

64 

57 

74         65 

58         51 

18 

55         51 

50 

46 

47 

46 

47 

46 

48         44 

54 

45 

57         49 

62 

53 

63         56 

66 

58 

74         65 

59         51 

19 

55         50 

50 

46 

48 

45 

47 

45 

48         45 

54 

46 

58         50 

62 

54 

64         56 

66 

58 

73         65 

58         51 

20 

55         51 

50 

46 

46 

45 

48 

45 

49         43 

55 

48 

54         50 

62 

54 

63         56 

67 

58 

73         64 

58         51 

21 

52          50 

49 

47 

46 

45 

48 

44 

48         44 

56 

49 

57         48 

60 

52 

64         57 

67 

58 

72         64 

59         51 

22 

55         51 

48 

47 

47 

44 

47 

44 

48         44 

53 

50 

55         48 

63 

54 

64         56 

68 

58 

71         63 

58         51 

23 

52         51 

50 

47 

47 

45 

47 

44 

50         44 

53 

50 

55         50 

64 

55 

63         56 

67 

58 

71         63 

58         51 

24 

54         50 

49 

47 

47 

44 

47 

44 

50         44 

55 

49 

55         48 

65 

55 

63         56 

NR 

NR 

70         63 

58         51 

25 

55         50 

49 

48 

NR 

NR 

47 

44 

48         43 

NR 

NR 

56         48 

64 

55 

62         56 

67 

58 

70         62 

55         51 

26 

54         49 

48 

47 

NR 

NR 

47 

44 

48         42 

NR 

NR 

57 

62 

55 

59         57 

68 

58 

69         62 

56         51 

27 

54         49 

48 

47 

MR 

NR 

47 

44 

46         43 

NR 

NR 

58         50 

58 

55 

62         56 

69 

59 

69         61 

57         50 

28 

54         49 

48 

47 

NR 

NR 

NR 

NR 

48         43 

54 

49 

58         50 

56 

54 

62         55 

70 

60 

66         60 

57          50 

29 

54         48 

50 

48 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

49 

58         50 

57 

54 

63         56 

70 

61 

68         60 

NR         NR 

30 

51         49 

49 

48 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

50 

59         50 

58 

54 

63         56 

70 

61 

67         60 

NR         NR 

31 

53         49 

NR 

NR 

NR 

NR 

54 

U8 

57 

53 

71 

62 

67         59 

Max 

66 

5 

3 

N 

IR 

N 

R 

NR 

N 

R 

NR 

6 

5 

64 

N 

R 

74 

NR 

Min 

48 

4 

6 

N 

IR 

N 

R 

NR 

N 

R 

NR 

5 

1 

52 

N 

R 

59 

MR 

Avg 

55 

4 

9 

h 

IR 

N 

R 

NR 

N 

R 

NR 

5 

6 

58 

N 

K 

67 

NR 

NR  -  No  record. 
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TABLE   D-6   (Cent.) 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 


B9   D  747.2    118.4      SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 
(October   1,    1970,    through  September  30,    1971) 


(In  Degrees  Fahrenheit) 


Day 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

Vil 

May 

June 

July 

August 

September  |. 

1^ 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min  1' 

1 

71    69 

59    58 

53    52 

51    50 

48    47 

49    47 

NR    NR 

2 

71    69 

60    59 

53    53 

50    48 

48    47 

NR    NR 

61    59 

3 

71    69 

60    60 

53    52 

48    46 

47    46 

52    50 

62    60 

4 

70    69 

60    60 

52    51 

46    44 

49    46 

52    51 

64    61 

5 

70    68 

60    60 

54    52 

45    44 

49    46 

53    51 

65    64 

6 

69    67 

60    59 

55    54 

45    44 

49    48 

53    52 

65    63 

7 

67    65 

60    59 

55    54 

45    44 

49    48 

54    53 

NR    NR 

8 

65    64 

61    60 

55    54 

45    44 

50    48 

NR    NR 

NR    NR 

,  1 

9 

65    64 

62    61 

55    54 

46    45 

50    49 

55    53 

NR    NR 

10 

66    65 

62    61 

54    53 

47    46 

49    49 

55    54 

NR    NR 

11 

67    65 

62    61 

53    52 

48    47 

50    49 

56    54 

NR    NR 

12 

67    66 

62    61 

52    51 

48    47 

50    50 

NR    NR 

NR    NR 

13 

67    66 

61    59 

51    50 

49    48 

50    49 

55    54 

NR    NR 

14 

66    64 

59    58 

50    50 

49    48 

52    50 

55    54 

NR    NR 

15 
16 

64    63 

58    58 

50    49 

49    48 

53    52 

55    53 

64    63 

58    58 

50    48 

50    49 

53    52 

NR    NR 

17 

64    63 

58    58 

51    50 

51    48 

53    52 

NR    NR 

18 

64    62 

58    57 

50    50 

52    51 

53    52 

57    55 

19 

62    62 

57    57 

50    49 

52    51 

53    52 

58    56 

20 

63    62 

57    56 

49    48 

52    52 

52    50 

59    57 

21 

63    62 

56    56 

49    48 

52    51 

51    49 

60    58 

22 

62    62 

57    56 

49    49 

51    49 

51    50 

61    59 

23 

63    62 

57    56 

50    49 

50    49 

52    50 

60    59 

24 

62    61 

57    56 

50    48 

49    48 

53    51 

61    59 

25 

61    60 

57    57 

49    48 

49    48 

53    51 

61    59 

26 

61    59 

57    56 

49    48 

49    48 

51    50 

59    58 

27 

60    58 

56    54 

48    47 

49    48 

50    49 

59    58 

28 

59    58 

54    54 

50    48 

49    49 

49    48 

61    58 

29 

59    58 

54    54 

50    49 

49    48 

NR    NR 

30 

59    58 

54    53 

51    50 

48    48 

NR    NR 

31 

58    58 

51    50 

48    47 

NR    NR 

I 

Max 

71 

62 

55 

52 

53 

NR 

NR 

i 

Min 

58 

53 

47 

44 

46 

NR 

NR 

Avg 

64 

58 

51 

48 

50 

NR 

NR 

1 

No  record.     Recorder  removed  April   14,    1971,   because  of  bridge  construction. 


B9   D   749 . 5    133 . 1     OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 
(October    I,    1970,    through  September  30,    1971) 


Day 

October 

November 

December 

Jonuary 

February 

Ma 

ch 

April 

May 

June 

Ju 

y 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max   Min 

1 

NR    ^iR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

56 

62 

61 

63 

61 

71 

67 

75    73 

72    72 

2 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60 

57 

62 

61 

64 

62 

71 

68 

75    75 

72    71 

3 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60 

57 

62 

60 

64 

62 

71 

68 

75    74 

72    71 

4 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

49 

48 

61 

58 

62 

60 

64 

63 

72 

69 

76    74 

73    71 

5 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

50 

48 

62 

59 

62 

60 

66 

64 

72 

71 

76    75 

73    72 

6 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

51 

48 

61 

60 

62 

60 

68 

66 

72 

71 

76    75 

73    71 

7 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

52 

49 

61 

58 

62 

61 

69 

67 

72 

71 

77    75 

72    70 

8 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

53 

49 

61 

58 

63 

61 

69 

67 

71 

70 

77    76 

72    71 

9 

NR    NR 

NR 

NR 

NR     NR 

NR     NR 

NR 

NR 

52 

49 

61 

59 

64 

61 

67 

66 

71 

70 

78    76 

72    71 

10 

NR    NR 

NR 

NR 

NR     NR 

NR     NR 

NR 

NR 

52 

49 

61 

59 

65 

62 

68 

66 

71 

69 

79    76 

73    72 

11 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

53 

51 

61 

59 

66 

63 

70 

66 

71 

70 

79    77 

73  72 

74  nX 

12 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

54 

51 

62 

59 

66 

64 

69 

68 

72 

70 

78    77 

U 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

54 

50 

61 

60 

68 

65 

69 

68 

73 

71 

77    76 

75    74^ 

14 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

54 

51 

62 

60 

68 

65 

69 

68 

75 

7C 

77    76 

75    74 

15 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

53 

51 

63 

61 

68 

65 

71 

69 

74 

73 

77    75 

76    74 

16 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

54 

51 

62 

61 

67 

66 

72 

70 

74 

73 

76    74 

76    75 

17 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

55 

51 

62 

61 

67 

64 

72 

71 

74 

73 

76    75 

75    74 

18 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

55 

51 

62 

60 

66 

64 

71 

70 

75 

73 

76    75 

75    73 

19 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

56 

52 

62 

60 

65 

64 

72 

70 

76 

72 

76    75 

74    73 

20 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

56 

53 

61 

59 

65 

64 

72 

70 

77 

73 

76    74 

74    72 

21 

NR    m 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

57 

54 

59 

59 

64 

63 

73 

71 

77 

73 

75    74 

72    71 

22 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

58 

55 

59 

58 

64 

63 

72 

70 

77 

74 

75    74 

72    71 

23 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

56 

58 

58 

65 

64 

71 

69 

77 

74 

75    74 

72    71 

24 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

56 

59 

58 

67 

65 

71 

69 

75 

74 

75    75 

71    69 

25 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

56 

59 

58 

67 

65 

71 

69 

75 

73 

75    75 

70    68 

26 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

56 

59 

58 

67 

65 

71 

68 

76 

74 

76    75 

68    67 

27 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

lOl 

59 

56 

60 

58 

66 

65 

70 

68 

75 

73 

76    75 

67    66 

28 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

58 

56 

60 

59 

65 

64 

69 

67 

74 

73 

75    74 

67    6« 

29 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

57 

61 

59 

64 

64 

69 

66 

73 

72 

74    72 

66    65 

30 

NR    NR 

NR 

NR 

NR     NR 

NR    NR 

NR 

NR 

60 

57 

62 

60 

64 

63 

70 

67 

74 

72 

73    71 

66    64 

31 

NR    NR 

NR 

NR 

NR     NR 

NR    NR 

NR 

NR 

59 

57 

63 

62 

74 

72 

72    72 

Max 

NR 

NR 

NR 

NR 

I 

<R 

Ni 

I 

6 

} 

6) 

i 

7. 

} 

7 

1 

79 

76 

Min 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

<R 

Nl 

I 

5( 

i 

6( 

) 

6 

1 

6 

1 

71 

64 

Avg 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

4R 

NI 

I 

6 

1 

6^ 

6 

5 

7- 

i 

75 

71 

NR  - 

No  re 

cord . 
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TABLE   D-6   (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 


B9   D   757.8    121.9      STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT   BURNS   CUTOFF 
(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Degrees  Fohrenheit) 


October 

November 

December 

Janu 

ory 

February 

March 

April 

M 

ay 

June 

Ju 

Y 

August 

September 

Day 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

I 

72    71 

61 

58 

52    52 

50 

49 

48    48 

52 

50 

62    61 

64 

63 

67 

65 

77 

74 

81    79 

NR    NR 

2 

72    71 

60 

58 

52    52 

50 

48 

49    47 

52 

50 

63    60 

64 

63 

69 

65 

77 

74 

81    79 

NR    NR 

3 

71    70 

61 

59 

52    51 

48 

46 

48    47 

52 

50 

63    61 

64 

63 

70 

68 

77 

74 

82    79 

77    75 

4 

71    70 

60 

60 

51    50 

46 

44 

49    47 

52 

51 

64    61 

64 

63 

71 

68 

NR 

NR 

81    79 

77    75 

5 

70    6 

60 

59 

52    50 

46 

44 

49    47 

53 

50 

64    62 

65 

63 

70 

67 

NR 

NR 

81    79 

79    76 

6 

70    68 

60 

59 

54    52 

45 

44 

49    48 

53 

51 

63    62 

65 

63 

71 

68 

NR 

NR 

81    79 

78    76 

7 

69    68 

60 

59 

55    53 

45 

43 

50    48 

53 

52 

63    62 

64 

63 

71 

68 

NR 

NR 

81    79 

78    75 

8 

68    67 

59 

59 

55    55 

45 

44 

50    48 

54 

52 

65    63 

64 

63 

71 

68 

NR 

NR 

82    79 

78    76 

9 

68    66 

60 

59 

56    55 

45 

44 

50    49 

55 

53 

65    63 

NR 

NR 

70 

68 

78 

75 

82    79 

78    76 

10 

68    67 

60 

59 

55    54 

46 

45 

50    49 

55 

53 

65    63 

NR 

NR 

72 

68 

77 

75 

83    80 

78    76 

a 

69    67 

60 

59 

54    53 

46 

45 

50    49 

56 

54 

65    63 

NR 

NR 

72 

69 

77 

75 

82    80 

78    75 

12 

68    67 

60 

59 

53    52 

47 

46 

51    50 

NR 

NR 

66    63 

NR 

NR 

72 

69 

78 

75 

82    80 

NR    NR 

13 

67    66 

60 

58 

52    51 

48 

46 

52    50 

NR 

NR 

65    63 

NR 

NR 

72 

69 

78 

76 

82    80 

NR    NR 

.14 

68    66 

60 

58 

51    51 

48 

47 

52    50 

NR 

NR 

66    64 

NR 

NR 

73 

70 

79 

76 

82    80 

NR    NR 

15 

68    66 

59 

58 

51    50 

48 

48 

52    51 

NR 

NR 

67    64 

NR 

NR 

74 

71 

79 

77 

82    80 

NR    NR 

16 

68    66 

59 

58 

50    49 

49 

48 

52    51 

NR 

NR 

66    64 

NR 

NR 

75 

72 

79 

77 

82    79 

79    77 

17 

67    65 

59 

58 

50    49 

50 

49 

53    52 

NR 

NR 

66    64 

NR 

NR 

75 

73 

78 

77 

82    79 

78    76 

18 

66    65 

59 

57 

50    48 

51 

50 

53    52 

NR 

NR 

66    64 

70 

67 

76 

73 

79 

77 

81    79 

77    75 

19 

66    63 

58 

57 

50    48 

51 

50 

53    52 

NR 

NR 

66    64 

70 

67 

77 

74 

80 

78 

81    79 

77    75 

20 

64    63 

58 

57 

49    48 

52 

50 

53    51 

NR 

NR 

65    63 

70 

67 

78 

75 

81 

78 

81    78 

77    75 

63    63 

57 

56 

49    48 

52 

51 

52    50 

60 

57 

64    62 

69 

67 

78 

75 

81 

79 

80    78 

77    75 

63    62 

57 

56 

49    48 

52 

50 

52    51 

61 

58 

64    62 

69 

66 

78 

76 

81 

79 

80    78 

77    74 

_j 

63    62 

57 

56 

49    48 

51 

50 

52    50 

60 

59 

64    62 

71 

67 

78 

76 

81 

79 

80    78 

76    74 

J4 

63    62 

57 

56 

49    48 

51 

49 

52    50 

61 

59 

63    61 

70 

68 

78 

76 

81 

78 

80    78 

75    74 

-3 

63    62 

57 

56 

48    48 

49 

50 

52    50 

61 

60 

63    61 

71 

68 

78 

75 

81 

78 

80    78 

74    73 

26 

62    61 

57 

56 

48   ■  48 

49 

48 

52    50 

61 

60 

63    61 

70 

68 

76 

75 

81 

78 

NR    NR 

74    72 

27 

62    60 

56 

55 

48    48 

49 

49 

51    50 

62 

60 

64    61 

69 

67 

78 

74 

81 

78 

NR     NR 

73    71 

.28 

61    59 

55 

54 

49    48 

49 

48 

52    50 

62 

60 

64    62 

68 

67 

77 

74 

81 

78 

NR    NR 

72    70 

29 

61    59 

54 

54 

50    49 

49 

48 

63 

61 

64    61 

68 

67 

77 

74 

81 

78 

NR    NR 

71    69 

30 

60    59 

54 

52 

50    49 

49 

48 

63 

61 

65    62 

68 

66 

76 

74 

80 

78 

NR    NR 

70    68 

31 

61    59 

50    49 

48 

48 

62 

60 

68 

66 

80 

78 

NR     NR 

*ax 

72 

6 

1 

56 

52 

53 

NR 

67 

NR 

78 

NR 

NR 

NR 

Min 

59 

5 

2 

48 

43 

47 

NR 

60 

NR 

65 

NR 

NR 

NR 

\vg 

65 

5 

8 

51 

48 

50 

NR 

63 

NR 

73 

NR 

NR 

NR 

NR  - 

No  r« 

;cord . 

B9   D   759.8    125.1      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  RINDGE  PUMP 
(October    1,    1970,    through    September   30,    1971) 


October 

November 

December 

January 

February 

Morch 

April 

May 

June 

Ju 

y 

August 

r 

September 

)ay 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

71    70 

61 

59 

54    53 

50    50 

48    48 

49 

48 

61    60 

64    62 

67    64 

79 

76 

79    78 

75    74 

2 

72    71 

61 

60 

53    52 

50    48 

48    48 

51 

48 

61    60 

64    62 

68    65 

77 

74 

80    78 

75    74 

J 

71    70 

61 

60 

52    51 

48    46 

48    47 

51 

49 

62    60 

64    62 

68    66 

76 

74 

79    78 

75    73 

4 

71    70 

60 

60 

51    51 

47    45 

49    47 

51 

49 

63    61 

64    63 

68    66 

77 

75 

80    77 

75    73 

3 

71    69 

60 

59 

51    51 

46    45 

48    48 

51 

49 

64    62 

64    62 

69    67 

78 

75 

80    78 

76    74 

6 

71    69 

60 

59 

51    51 

45    44 

48    48 

52 

49 

63    62 

65    63 

71    68 

77 

75 

81    77 

75    73 

7 

70    67 

60 

58 

53    51 

45    44 

48    48 

51 

50 

62    61 

64    63 

72    68 

78 

75 

80    77 

74    73 

8 

69    67 

60 

60 

53    53 

44    44 

48    48 

52 

50 

62    61 

63    63 

73    69 

78 

75 

80    78 

77    73 

9 

69    67 

60 

60 

53    53 

44    44 

48    48 

52 

51 

64    62 

65    63 

69    68 

78 

75 

80    78 

75    74 

0 

68    67 

60 

60 

54    53 

45    44 

49    48 

52 

51 

63    62 

66    64 

72    69 

78 

75 

83    78 

75    73 

1 

69    67 

60 

60 

54    53 

45    45 

50    49 

54 

52 

64    61 

68    65 

73    69 

77 

74 

82    79 

75    74 

2 

68    67 

60 

59 

53    52 

46    45 

50    50 

53 

53 

64    62 

68    65 

75    71 

78 

75 

82    79 

76    75 

J 

67    66 

59 

58 

52    52 

46    46 

50    49 

54 

52 

64    62 

70    67 

75    71 

79 

75 

81    79 

77    75 

4 

67    66 

59 

59 

52    51 

47    46 

51    50 

53 

52 

66    63 

70    67 

75    71 

80 

76 

81    79 

77    76 

3 

66    66 

59 

58 

51    51 

47    47 

53    51 

54 

53 

67    63 

70    67 

77    71 

79 

76 

80    79 

77    76 

6 

66    65 

59 

58 

51    51 

48    47 

52    51 

56 

53 

65    63 

68    66 

77    73 

78 

77 

79    78 

77    76 

7 

66    65 

59 

58 

51    50 

50    48 

53    51 

56 

54 

64    63 

66    65 

77    74 

77 

76 

80    78 

76    75 

8 

66    65 

59 

58 

50    49 

50    50 

53    51 

56 

54 

62    61 

68    65 

76    74 

78 

76 

79    77 

75    74 

9 

66    64 

58 

57 

49    48 

50    50 

53    51 

58 

56 

64    62 

68    66 

77    74 

79 

76 

79    77 

75    74 

U 

66    65 

58 

57 

49    48 

51    50 

52    50 

59 

56 

63    62 

69    66 

76    74 

79 

77 

78    77 

75    74 

1 

65    64 

58 

57 

49    49 

51    50 

52    51 

59 

57 

62    61 

67    65 

79    75 

79 

77 

79    77 

75    74 

2 

65    63 

58 

57 

49    48 

51    50 

52    51 

60 

58 

62    60 

67    65 

79    76 

81 

77 

79    77 

74    73 

J 

64    63 

58 

57 

49    48 

51    50 

52    51 

59 

59 

62    61 

69    66 

79    76 

80 

77 

79    77 

74    73 

4 

63    62 

58 

57 

49    48 

51    50 

52    51 

60 

59 

61    60 

71    68 

79    76 

80 

77 

79    77 

74    73 

3 

63    62 

58 

57 

48    48 

50    50 

52    50 

60 

60 

62    59 

71    68 

79    76 

79 

77 

78    77 

73    71 

6 

62    61 

57 

56 

48    48 

50    49 

51    49 

61 

59 

62    60 

70    68 

77    77 

79 

77 

78    77 

72    70 

/ 

62    60 

56 

55 

48    48 

49    49 

50    49 

61 

59 

62    60 

68    67 

78    76 

79 

77 

78    76 

71    68 

i 

61    60 

55 

55 

48    48 

49    49 

50    48 

62 

60 

63    61 

67    66 

77    75 

80 

77 

77    75 

70    68 

■i 

61    60 

55 

55 

49    48 

49    49 

63 

60 

64    62 

67    66 

78    75 

80 

78 

77    74 

70    68 

J 

60    60 

54 

54 

50    49 

49    48 

63 

61 

64    62 

68    66 

79    76 

79 

78 

76    74 

68    67 

1 

60    59 

50    49 

48    48 

61 

60 

67    65 

80 

77 

76    74 

IX 

72 

6 

1 

54 

51 

53 

6 

3 

67 

71 

79 

8 

0 

83 

77 

59 

5 

4 

48 

44 

47 

4 

8 

59 

62 

64 

7 

4 

74 

67 

"i 

66 

5 

8 

50 

48 

50 

5 

5 

62 

66 

73 

7 

7 

78 

74 

401 


TABLE   D-6   (Conf.) 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 


B9   D  801.1    148.1      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 
(October   1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Degrees  Fahrenheit) 


Day 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

M 

ay 

June 

Ju 

ly 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

71    69 

62    60 

55    54 

48 

47 

NR    NR 

52    50 

NR    NR 

NR 

NR 

65    63 

74 

71 

76    74 

NR    NR 

2 

71    69 

62    60 

55    54 

48 

45 

NR    NR 

52    50 

NR    NR 

NR 

NR 

66    63 

74 

72 

76    74 

NR    NR 

3 

71    69 

62    60 

54    52 

46 

43 

NR    NR 

52    50 

NR    NR 

NR 

NR 

64    63 

74 

72 

76    74 

NR    NR 

4 

69    68 

62    60 

53    52 

45 

43 

NR    NR 

53    50 

NR    NR 

NR 

NR 

65    62 

74 

72 

77    73 

74    70 

5 

69    66 

62    59 

53    52 

45 

43 

NR    NR 

53    50 

NR    NR 

NR 

NR 

66    63 

NR 

NR 

75    73 

74    71 

6 

68    67 

62    59 

53    52 

45 

43 

NR    NR 

53    50 

NR    NR 

NR 

NR 

66    64 

NR 

NR 

75    73 

73    72 

7 

67    65 

61    59 

53    51 

45 

42 

NR    NR 

54    51 

NR    NR 

62 

60 

66    64 

NR 

NR 

75    73 

73    70 

8 

67    65 

61    60 

NR    NR 

45 

43 

NR    NR 

54    52 

NR    NR 

62 

61 

67    65 

72 

70 

76    73 

NR    NR 

9 

67    64 

62    60 

52    52 

45 

42 

NR    NR 

54    52 

NR    NR 

64 

61 

66    64 

72 

70 

78    75 

NR    NR 

10 

68    65 

62    60 

52    52 

45 

43 

NR    NR 

54    52 

NR    NR 

64 

61 

67    64 

71 

70 

78    75 

73    68 

11 

68    66 

62    60 

NR    NR 

46 

43 

NR    NR 

54    52 

NR    NR 

65 

62 

68    65 

72 

70 

78    75 

73    71 

12 

67    65 

61    59 

51    50 

47 

44 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

64 

62 

68    66 

73 

71 

78    75 

73    69 

13 

67    65 

60    59 

51    50 

47 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

65 

62 

68    65 

75 

71 

77    75 

75    72 

14 

65    64 

60    58 

50    49 

46 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

63 

69    66 

76 

73 

77    75 

74    72 

15 

64    63 

60    58 

49    46 

47 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

67 

63 

70    67 

75 

73 

76    74 

74    72 

16 

64    63 

60    58 

46    44 

47 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

63 

72    68 

74 

73 

76    74 

NR    NR 

17 

63    62 

60    58 

NR    NR 

48 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

63 

72    68 

73 

72 

76    74 

76    71 

18 

63    62 

60    58 

NR    NR 

48 

46 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

68 

64 

73    70 

74 

71 

76    74 

74    72 

19 

63    61 

60    58 

NR    NR 

46 

44 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

68 

64 

72    70 

74 

72 

76    74 

NR    NR 

20 

63    62 

59    58 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

67 

65 

72    70 

74 

73 

75    74 

NR    NR 

21 

NR    NR 

59    57 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

65 

64 

72    69 

74 

72 

76    73 

NR    NR 

22 

NR    NR 

58    57 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

70    69 

72 

72 

76    74 

NR    NR 

23 

NR    NR 

59    57 

NR    NR 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

70    69 

75 

73 

77    74 

NR    NR 

24 

NR    NR 

59    57 

49    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

71    69 

76 

73 

77    76 

NR    NR 

25 

NR    NR 

58    57 

48    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

71    69 

75 

73 

77    74 

70    68 

26 

NR    NR 

58    56 

48    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

71    69 

74 

73 

77    75 

70    67 

27 

NR    NR 

57    56 

48    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

71    69 

75 

72 

77    74 

69    67 

28 

NR    NR 

56    55 

48    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

72    69 

76 

73 

77    73 

69    66 

29 

NR    NR 

55    54 

48    46 

NR 

NR 

52    50 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

74    71 

75 

73 

74    72 

68    66 

30 

61    60 

55    54 

48    46 

NR 

NR 

NR    NR 

NR    NR 

66 

64 

74    72 

75 

74 

NR    NR 

68    65 

31 

61    60 

49    46 

NR 

NR 

NR    NR 

65 

62 

76 

74 

NR    NR 

Max 

NR 

62 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

74 

NR 

NR 

NR 

Min 

NR 

54 

NR 

NR 

NR 

NE 

NR 

NR 

62 

NR 

NR 

NR 

Avg 

NR 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

NR 

NR 

NR 

NR  -  No  record. 


B9  D  814.5  130.8   SACRAMENTO  RIVER  AT  WALNUT  GROVE 
(October  1,  1970,  through  September  30,  1971) 


Day 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

66    65 

56 

55 

52 

51 

48 

48 

48    48 

49 

48 

54    54 

58    58 

58    57 

66    64 

72    70 

68    68   1 

2 

66    65 

56 

56 

51 

51 

48 

47 

48    48 

48 

47 

54    54 

59    58 

59    57 

66    65 

72    70 

68    67 

3 

66    65 

56 

56 

51 

51 

47 

46 

48    47 

48 

48 

55    54 

58    58 

59    58 

67    66 

72    70 

67    66 

4 

65    65 

57 

56 

51 

50 

46 

45 

47    47 

48 

48 

56    54 

58    58 

60    59 

68    67 

72    71 

66    65   i 

5 

65    64 

57 

57 

50 

50 

45 

44 

48    47 

49 

48 

57    55 

58    57 

61    59 

68    67 

72    71 

66    65 

6 

64    63 

57 

57 

51 

50 

44 

43 

48    48 

50 

49 

57    56 

57    56 

62    61 

69    68 

71    70 

66    65 

7 

63    62 

58 

57 

51 

51 

44 

43 

48    48 

50 

49 

57    56 

57    57 

63    62 

68    68 

71    70 

65    65 

8 

63    61 

58 

57 

51 

51 

44 

44 

48    48 

50 

49 

56    55 

57    57 

64    63 

68    68 

71    70 

65    65 

9 

62    61 

57 

57 

52 

51 

45 

44 

48    48 

51 

51 

55    55 

57    57 

64    63 

68    68 

71    70 

66    65 

10 

62    61 

57 

57 

52 

52 

45 

45 

48    48 

51 

51 

55    54 

58    57 

64    62 

68    68 

72    71 

66    66 

11 

62    61 

57 

57 

52 

52 

46 

45 

49    48 

52 

51 

55    55 

59    58 

64    63 

68    68 

72    71 

66    66   ! 

12 

62    61 

57 

57 

52 

52 

46 

46 

49    49 

52 

52 

56    55 

59    59 

64    63 

68    68 

72    72 

66    66 

13 

61    61 

57 

56 

52 

51 

46 

46 

50    49 

52 

52 

56    56 

60    59 

64    63 

69    68 

72    71 

67    66 

14 

61    61 

56 

56 

51 

50 

46 

46 

50    50 

52 

51 

56    56 

61    60 

63    63 

70    69 

71    70 

68    67 

15 

62    61 

56 

55 

50 

50 

46 

46 

51    50 

51 

51 

57    56 

61    60 

64    63 

70    69 

72    71 

68    67   ' 

16 

62    62 

55 

55 

50 

50 

46 

46 

51    51 

51 

50 

57    56 

61    61 

65    64 

71    69 

72    70 

68    67 

17 

62    61 

55 

55 

50 

50 

47 

46 

51    51 

51 

50 

57    57 

61    59 

66    65 

69    69 

71    70 

68    67 

18 

61    61 

55 

55 

50 

49 

48 

47 

51    51 

51 

50 

57    55 

59    58 

67    66 

70    69 

70    70 

67    66 

19 

61    60 

55 

54 

49 

49 

48 

48 

51    51 

51 

51 

55    55 

59    58 

67    66 

71    69 

70    70 

66    65   . 

20 

60    60 

54 

54 

49 

48 

48 

48 

51    50 

51 

51 

55    55 

59    59 

67    65 

71    71 

70    69 

65    64 

21 

60    60 

54 

54 

48 

48 

49 

48 

50    49 

52 

51 

55    54 

59    58 

66    65 

71    70 

69    69 

64    64 

22 

60    59 

54 

54 

48 

48 

49 

49 

50    49 

53 

52 

55    54 

59    59 

66    65 

72    71 

69    69 

64    64 

23 

60    59 

54 

54 

48 

48 

49 

48 

50    49 

53 

53 

55    54 

60    59 

66    65 

72    71 

69    69 

64    64 

24 

59    58 

54 

54 

48 

47 

48 

48 

50    49 

54 

53 

55    54 

61    60 

66    65 

71    70 

71    70 

64    63   , 

25 

58    57 

54 

54 

47 

47 

48 

48 

50    50 

54 

54 

55    54 

62    60 

66    65 

70    70 

71    70 

63    63   : 

26 

57    57 

55 

55 

47 

47 

48 

48 

50    49 

54 

54 

55    54 

63    61 

66    65 

70    69 

71    70 

63    62   1 

27 

57    56 

55 

54 

47 

47 

48 

48 

50    49 

54 

53 

56    55 

63    62 

65    64 

70    69 

70    70 

62    61 

28 

56    56 

54 

54 

47 

47 

48 

48 

49    48 

53 

53 

57    56 

62    61 

64    63 

70    69 

70    69 

62    61 

29 

56    56 

54 

53 

47 

47 

48 

48 

53 

52 

58    57 

60    59 

64    63 

70    69 

69    68 

61    61 

30 

56    56 

53 

52 

48 

47 

48 

48 

54 

53 

58    58 

59    57 

64    63 

70    69 

69    68 

61    60   1 

31 

56    55 

48 

48 

48 

48 

54 

54 

58    56 

71    69 

69    68 

Max 

66 

5 

8 

I 

2 

4 

9 

51 

5 

4 

58 

63 

67 

72 

72 

68 

Min 

55 

5 

2 

4 

7 

4 

3 

47 

4 

7 

54 

56 

57 

64 

68 

60 

Avj 

61 

5 

5 

0 

4 

7 

49 

5 

1 

55 

59 

63 

69 

71 

65 

402 

> 

TABLE  D-6  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  AND  MONTHLY  AVERAGE  WATER  TEMPERATURES 


B9  D  820.7    132.7      SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S   LANDING 
(October    I,    1970,    through   September   30,    1971) 


(In  Degrees  Fohrenheit) 


Doy 

October 

November 

December 

January 

February 

Morch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Max 

MIn 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

69    66 

74    72 

69    67 

2 

70    67 

74    73 

68    67 

1 

70    67 

74    73 

68    66 

4 

71    68 

74    72 

67    65 

5 

71  68 

72  69 
72    69 

74    71 

72  70 
72    70 

68    65 

67  65 
67    65 

6 

71    69 

72    70 

68    65 

9 

71    69 

73    70 

68    66 

1  '0 

71    69 

71    69 

71  69 

72  69 

73  70 
73    70 

74    70 

74  71 
74  71 
73  71 
73  70 
72    70 

68    66 

68    66 

68  66 

69  67 

70  67 
69    67 

16 

69    68 

72    70 

72    69 

69    67 

i  17 

70    67 

72    70 

72    69 

68    67 

18 

70    68 

72    70 

72    69 

67    66 

I  19 

70    67 
69    67 

69    66 

69  67 

70  67 

73    70 

73  71 

74  72 

75  72 
74    72 

71  69 
71    68 

70    68 

70  68 

71  68 

67  65 
66    64 

66  64 
66  64 
66    64 

^4 

70    67 

74    72 

72    69 

65    64 

25 

69    66 

73    71 

72    70 

65    63 

26 

68    67 

73    71 

72    69 

64    63 

'  27 

67    66 

73    71 

71    69 

63    62 

28 

67    65 

73    71 

70    68 

63    62 

29 

67    65 

72    71 

70    68 

63    61 

30 

68    65 

73    71 

69    67 

63    61 

31 

73    71 

69    67 

Max 

NR 

75 

74 

69 

|Min 

NR 

66 

67 

61 

Avg 

NR 

71 

71 

66 

Record  began  June   16,    1971. 
NR  -  No  record . 


October 


November 
Max        Min 


December 


Januory 
Max        Min 


February 
Max        Min 


March 
Max       Min 


Apri 


May 


Max 


Min 


June 


Max 


Min 


July 
Mox       Min 


August 
Max       Min 


September 
Max       Min 
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TABLE  D-7  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM.  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO   2170.00      SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   WEST  END 
(October   1,    1970.    through  September  30,    1971) 


(In  Miciomhos  at  25°  O 


October 

"Jovember 

Decembei 

Jonuary 

Februory 

Morch 

Day 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

MR 

NR 

NR 

140 

138 

140 

NR 

NR 

NR 

133 

122 

127 

MR 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

NR 

NR 

MR 

148 

140 

142 

NR 

NR 

NR 

151 

132 

142 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

KR 

NR 

lA 

150 

142 

150 

122 

120 

121 

165 

151 

156 

NR 

NR 

NR 

NR 

« 

NR 

4 

NR 

NR 

NR 

155 

142 

149 

126 

122 

124 

160 

148 

154 

146 

139 

143 

MR 

MR 

NR 

5 

NR 

NR 

MR 

201 

142 

160 

UO 

123 

128 

160 

152 

157 

146 

139 

143 

NR 

MR 

NR 

6 

NR 

NR 

NR 

199 

172 

176 

126 

103 

108 

163 

158 

160 

144 

138 

142 

NR 

Ht 

Iffi 

7 

152 

129 

144 

184 

170 

173 

125 

103 

113 

167 

157 

162 

148 

138 

143 

NR 

■t 

NR 

8 

147 

129 

139 

175 

154 

160 

U2 

124 

129 

168 

158 

164 

171 

143 

148 

NR 

MR 

NR 

9 

U9 

134 

U7 

155 

146 

145 

139 

U2 

135 

165 

155 

161 

154 

146 

150 

NR 

MR 

NR 

10 

159 

137 

140 

157 

146 

153 

139 

126 

131 

167 

158 

162 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

n 

152 

137 

140 

144 

Ul 

133 

141 

126 

132 

167 

158 

162 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

142 

137 

139 

143 

124 

U5 

160 

140 

152 

169 

160 

164 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

181 

134 

147 

152 

141 

145 

184 

160 

172 

168 

160 

163 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

182 

145 

158 

166 

152 

162 

199 

184 

194 

161 

146 

154 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

162 

U6 

144 

171 

166 

169 

200 

155 

177 

162 

149 

154 

NR 

MR 

MR 

NR 

MR 

NR 

16 

159 

U8 

143 

NR 

NR 

NR 

167 

158 

162 

170 

156 

160 

NR 

NR 

n 

NR 

MR 

NR 

17 

160 

U8 

142 

NR 

NR 

NR 

170 

160 

166 

168 

154 

162 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 
19 
20 

152 

138 

143 

NR 

NR 

NR 

167 

152 

158 

148 

121 

128 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

SR 

14« 

142 

145 

NR 

NR 

NR 

161 

143 

152 

138 

126 

131 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

175 

137 

152 

NR 

NR 

NR 

158 

142 

150 

155 

140 

148 

NR 

NR 

NR 

NR 

HL 

IS 

21 

176 

14« 

160 

NR 

NR 

NR 

158 

156 

157 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

166 

148 

161 

NR 

NR 

NR 

159 

154 

156 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

SR 

23 

177 

163 

169 

NR 

NR 

NR 

154 

129 

137 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

Iffi 

24 

200 

159 

170 

NR 

NR 

NR 

148 

128 

U9 

MR 

MR 

MR 

NR 

MR 

NR 

NR 

MR 

NR 

25 

192 

151 

159 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

NR 

MR 

MR 

NR 

MR 

NR 

MR 

» 

SR 

26 

158 

151 

155 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

lot 

159 

131 

145 

27 

157 

149 

153 

I« 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

135 

114 

122 

28 

154 

150 

152 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

W 

MR 

NR 

NR 

NR 

114 

101 

107 

29 

173 

149 

158 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

MR 

» 

lU 

100 

105 

30 

169 

143 

150 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

» 

n 

MR 

131 

113 

120 

31 

150 

138 

146 

142 

124 

135 

NR 

« 

NR 

136 

130 

132 

■N 

Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

i 

1 
2 

148 

U2 

138 

178 

154 

165 

151 

146 

150 

164 

143 

148 

149 

138 

143 

179 

176 

177 

, 

150 

145 

148 

180 

113 

173 

150 

143 

148 

153 

140 

146 

149 

142 

146 

179 

172 

176 

3 

152 

146 

150 

176 

167 

173 

146 

140 

141 

149 

U8 

145 

153 

140 

144 

176 

172 

174 

1 

4 

160 

150 

154 

192 

172 

178 

140 

U7 

140 

150 

145 

147 

140 

130 

137 

179 

174 

177 

1 

1 

5 

153 

145 

146 

181 

170 

175 

140 

U8 

140 

154 

140 

146 

146 

133 

140 

183 

170 

179 

6 

7 
8 

148 

142 

146 

175 

161 

167 

143 

140 

140 

149 

139 

145 

146 

133 

142 

188 

181 

184 

142 

133 

137 

165 

156 

160 

143 

136 

148 

142 

131 

U7 

154 

146 

142 

195 

184 

189     , 

138 

133 

135 

157 

152 

154 

143 

137 

148 

141 

129 

U5 

155 

138 

148 

198 

186 

191 

9 

136 

128 

132 

155 

145 

151 

148 

140 

144 

140 

128 

U5 

151 

145 

148 

205 

188 

195 

10 

138 

127 

132 

147 

142 

144 

147 

138 

140 

144 

129 

U3 

154 

140 

145 

208 

189 

196 

t 

11 

139 

134 

U6 

150 

136 

142 

140 

138 

U3 

141 

U2 

136 

168 

138 

147 

207 

191 

197 

! 

12 

140 

134 

137 

142 

139 

140 

133 

123 

130 

153 

U4 

141 

158 

138 

145 

198 

188 

194 

13 

137 

130 

U5 

142 

137 

140 

133 

128 

Ul 

153 

U8 

144 

160 

134 

143 

197 

189 

193 

14 

132 

129 

128 

140 

U2 

U6 

U6 

128 

Ul 

144 

U5 

140 

150 

U2 

141 

194 

190 

192 

15 

133 

128 

Ul 

136 

130 

U3 

140 

128 

U2 

144 

132 

U8 

157 

140 

146 

194 

182 

187 

16 

131 

128 

130 

U2 

128 

UO 

140 

128 

132 

149 

131 

141 

156 

145 

151 

187 

178 

183 

17 

136 

129 

U3 

130 

126 

128 

U2 

UO 

UO 

144 

133 

U7 

165 

143 

152 

189 

177 

181 

18 

143 

129 

U3 

U3 

127 

UO 

133 

128 

UO 

143 

131 

U6 

171 

148 

158 

185 

174 

179     1 

19 

139 

U2 

135 

133 

127 

UO 

130 

122 

127 

146 

132 

141 

168 

149 

157 

176 

167 

172     1 

20 

138 

120 

135 

137 

133 

U4 

135 

127 

Ul 

149 

U4 

140 

172 

150 

159 

173 

160 

168 

r 

21 

144 

131 

U7 

143 

133 

140 

133 

130 

Ul 

149 

138 

143 

169 

151 

159 

170 

157 

16S 

1 

22 

141 

136 

138 

152 

142 

146 

U4 

125 

U8 

149 

133 

142 

165 

153 

161 

164 

152 

15? 

1 

23 

147 

134 

140 

150 

145 

147 

141 

129 

U2 

153 

132 

142 

172 

161 

167 

164 

151 

ISS 

24 

154 

143 

148 

157 

150 

154 

U9 

128 

U2 

143 

U2 

U6 

180 

160 

168 

161 

146 

159 

25 

148 

135 

143 

161 

155 

158 

148 

138 

Ul 

151 

133 

144 

180 

160 

165 

163 

146 

151 

26 

158 

142 

150 

162 

154 

158 

148 

U4 

U9 

153 

143 

148 

190 

160 

172 

162 

148 

15* 

27 

157 

141 

150 

159 

153 

157 

153 

140 

145 

156 

134 

144 

180 

170 

174 

150 

144 

M 

28 

168 

140 

150 

160 

154 

158 

156 

146 

150 

150 

132 

140 

174 

170 

174 

156 

139 

147 

29 

178 

140 

155 

161 

155 

158 

148 

141 

143 

145 

133 

140 

178 

169 

175 

153 

142 

la 

30 

181 

145 

163 

157 

146 

150 

148 

141 

144 

153 

134 

142 

177 

167 

174 

152 

145 

la 

31 

153 

146 

147 

154 

137 

145 

182 

175 

178 

NR  -   No  record. 
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TABLE   D- 

7    (Cent.) 

DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 

'                                                                                                                          AO  2420.00     SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 

(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 

(In  Micromhos 

at  25°  a 

October 
»     r>-.. 

November 

December 

Jonuary 

February 

March 

vay  ^ 

Mox 

Min 

Avg 

Mox 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1                                          128 

127 

108 

142 

142 

NR 

2                                       128 

128 

115 

146 

141 

NR 

3                                        128 

128 

116 

147 

139 

NR 

4                                       129 

129 

116 

150 

138 

NR 

1       5                                     130 

128 

98 

150 

136 

NR 

i                                       130 

127 

113 

148 

137 

NR 

1       7                                        130 

126 

124 

146 

142 

NR 

8                                     130 

125 

126 

146 

144 

NR 

9                                     131 

123 

115 

146 

147 

NR 

Ml                                     131 

126 

114 

147 

145 

152 

11                                        131 

108 

124 

150 

143 

155 

12                                     131 

120 

136 

141 

NR 

157 

13                                     129 

136 

143 

137 

NR 

142 

14                                     128 

138 

148 

141 

NR 

115 

15                                     118 

138 

152 

144 

NR 

130 

16                                     118 

138 

151 

135 

NR 

150 

;    17                                       121 

,      8                                        123 

123 

20                                        ''' 

136 

144 

100 

NR 

158 

129 

132 

106 

NR 

152 

128 

138 

126 

NR 

148 

128 

142 

132 

NR 

151 

21                                        123 

130 

132 

136 

NR 

153 

22                                          122 

131 

114 

140 

NR 

156 

23                                          122 

131 

126 

142 

NR 

155 

■    24                                          123 

132 

138 

142 

NR 

150 

.   25 

133 

142 

143 

NR 

135 

•  26                                     126 

132 

143 

144 

NR 

118 

27                                     127 

127 

144 

144 

NR 

100 

28                                     126 

131 

145 

143 

NR 

105 

29                                     124 

94 

143 

145 

119 

30                                          125 

91 

120 

144 

130 

31                                          127 

128 

143 

141 

t 

bay                       ^"'^ 

Moy 

June 

July 

August 

September 

L/oy  ' 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

1                                        146 

138 

127 

125 

142 

160 

*                                       150 

137 

125 

126 

144 

160 

^                                       150 

136 

125 

127 

147 

159 

•                                       147 

134 

127 

127 

153 

157 

5                                       143 

132 

128 

126 

168 

157 

'                                       138 

130 

128 

126 

193 

157 

;                      134 

128 

128 

125 

211 

157 

•                                       133 

128 

128 

126 

225 

157 

I                                      135 
'•                                       138 

128 

128 

128 

237 

157 

128 

127 

128 

243 

157 

1^^                                  136 

127 

127 

128 

242 

156 

H 

126 

128 

128 

237 

155 

^K                                  131 

125 

126 

128 

237 

157 

H 

124 

125 

NR 

237 

158 

WF                                  131 

123 

125 

NR 

232 

159 

16                                     ^, 

122 

124 

128 

222 

160 

'7                                       134 

123 

125 

128 

211 

160 

.8                                       135 

123 

125 

131 

200 

160 

!»                                       134 

123 

125 

132 

195 

159 

?0                                       134 

123 

126 

134 

197 

158 

t                                       134 

124 

128 

130 

187 

155 

125 

126 

134 

182 

154 

136 

126 

126 

135 

178 

154 

■c  li                                       137 

128 

126 

135 

172 

155 

■■  i                                  ^^° 

127 

127 

135 

169 

155 

mW                       139 

127 

128 

135 

167 

154 

1 1                  139 

127 

127 

137 

167 

153 

illl                                        139 

125 

124 

138 

165 

151 

AIk                                  139 

125 

123 

138 

164 

151 

flH>'                                  1^ 

125 

125 

138 

162 

152 

W 

127 

140 

160 

L 


NR  -  No  record. 
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TABLE   D-7  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO  2947.10     COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIOITS  LANDING 
(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Micromhos  ot  25°  Q 


Doy 

October 

November 

December 

January 

Februory 

March 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
2B 
29 

30 

31 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
620 

620 
655 
660 
660 
660 

660 
680 
720 
720 
685 

660 
660 

640 
640 
640 
640 

640 
640 
640 
640 
640 

640 
660 
655 
635 
635 

635 
490 
550 
550 
555 

580 
630 
650 

505 
540 

605 
700 
760 
775 
490 

740 
600 
435 
785 
570 

H 
0 

R 

E 
C 
0 

K 
0 

N 
0 

R 
E 
C 
0 
R 
D 

N 
0 

R 
E 
C 
0 
R 
D 

N 
0 

R 
E 
C 
0 
R 
D 

^ 

Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min     Avg 

1 

NR 

615 

NR 

700 

690 

2 

NR 

650 

NK 

660 

690 

3 

NR 

600 

NR 

660 

690 

4 

NR 

555 

550 

660 

690 

5 

NR 

485 

555 

665 

690 

6 

NR 

450 

555 

665 

690 

7 

NR 

450 

560 

665 

690 

8 

NR 

450 

580 

665 

690 

1 

9 

NR 

460 

600 

675 

NR 

10 

NR 

460 

610 

680 

NR 

N   [ 

11 

NR 

460 

620 

680 

NR 

0 

12 

NR 

460 

630 

695 

NR 

13 

NR 

465 

640 

700 

NR 

i 

14 

NR 

470 

660 

700 

NR 

15 

NR 

470 

695 

705 

NR 

»   i 

16 

NR 

470 

730 

705 

NR 

E 

17 

NR 

470 

780 

705 

NR 

18 

NR 

490 

800 

705 

NR 

C   ' 

19 

NR 

495 

830 

705 

NR 

20 

NR 

520 

840 

705 

NR 

0 

21 

NR 

560 

840 

705 

NR 

E 

22 

NR 

580 

840 

700 

NR 

23 

385 

580 

840 

690 

NR 

D 

24 

535 

580 

840 

690 

NR 

25 

555 

580 

840 

690 

NR 

26 

615 

630 

850 

690 

NR 

27 

660 

645 

860 

690 

NR 

28 

720 

650 

840 

690 

NR 

29 

740 

635 

785 

690 

NR 

30 

720 

580 

740 

690 

NR 

, 

31 

NR 

690 

NR 

NR   -   No  record. 
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TABLE  D-7  (Conf.) 

DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO  5911.01  SUTTER  BYPASS  NORTH  OF  ROBBINS 
(October  1,  1970,  through  September  30,  1971) 


(In  Microflihos  at  25°  Q 


Day 

Octobef 

November 

December 

January 

February 

March                        | 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1       9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

!     '7 

18 

1     19 
,     20 

* 
153 

'     21 

170 

22 

23 

,     24 

25 

182 
194 
199 
201 

26 

195 

■    27 

178 

'    2R 

118 

29 

lU 

30 
'    31 

117 

121 

1 
r— 

Doy 

1 

April 

May 

June 

July 

August 

September                 | 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

121 

380 

265 

520 

NR 

400 

2 

121 

380 

255 

530 

NR 

400 

3 

127 

330 

255 

565 

NR 

400 

4 

137 

285 

245 

580 

NR 

400 

5 

162 

280 

245 

580 

NR 

410 

6 

170 

270 

245 

580 

NR 

420 

1    7 

166 

260 

250 

575 

NR 

405 

'    8 

162 

250 

250 

575 

NR 

405 

9 

170 

240 

250 

570 

NR 

420 

10 

NR 

240 

255 

500 

NR 

415 

11 

NR 

240 

255 

490 

435 

* 

12 

NR 

240 

255 

495 

440 

13 

NR 

250 

255 

NR 

460 

1  " 

In 

NR 

255 

NR 

NR 

460 

NR 

260 

NR 

NR 

440 

16 

NR 

260 

NR 

NR 

440 

'  17 

NR 

255 

NR 

NR 

430 

;  18 

NR 

255 

NR 

NR 

440 

1» 

NR 

250 

460 

NR 

460 

20 

NR 

250 

465 

NR 

490 

21 
22 

NR 

250 

465 

NR 

495 

NR 

255 

480 

NR 

490 

23 

NR 

260 

475 

NR 

450 

24 

225 

260 

475 

NR 

440 

2S 

260 

260 

540 

NR 

425 

26 

290 

250 

520 

NR 

430 

27 

310 

255 

520 

NR 

415 

28 

325 

260 

520 

NR 

415 

29 

345 

265 

520 

NR 

410 

30 

375 

265 

525 

NR 

405 

31 

MR 

NR 

405 

♦Recorder  Installed  March   19,    1971,    a» 

i  removed   September   11,    1971. 
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TABLE   D-7  (Conf.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO  6120.00     YUBA  RIVER  AT  MARYS VILLE 
(October    1,    1970,    through   September   30,    1971) 


{In  Micromhos  ot  25° 


Day 

October 

November 

December 

January 

February 

Morch          1 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

MIn 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

81 

81 

81 

75 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

77 

78 

2 

86 

81 

81 

73 

71 

72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

79 

3 

82 

81 

81 

75 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

4 

82 

81 

81 

74 

71 

72 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

5 

81 

80 

80 

72 

71 

72 

69 

68 

68 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

6 

80 

78 

78 

75 

72 

73 

68 

68 

68 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

7 

78 

77 

77 

76 

72 

74 

68 

67 

68 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

80 

8 

77 

75 

76 

72 

71 

71 

70 

68 

68 

84 

82 

82 

NR 

NR 

NR 

81 

79 

80 
80 

9 

76 

75 

75 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

94 

84 

88 

76 

76 

76 

82 

81 

10 

75 

74 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

70 

104 

94 

102 

76 

76 

76 

88 

82 

86 

11 

74 

74 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

68 

69 

106 

85 

95 

76 

76 

76 

95 

88 

92 

12 

74 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

68 

65 

67 

85 

79 

82 

76 

75 

75 

92 

82 

86 

13 

74 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

68 

67 

68 

81 

79 

80 

75 

75 

75 

88 

72 

85 

14 

74 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

68 

69 

79 

79 

79 

75 

75 

75 

78 

75 

76 

15 

74 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

72 

70 

71 

79 

78 

78 

76 

75 

76 

79 

78 

78 

16 

74 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

79 

72 

76 

80 

78 

79 

76 

75 

76 

80 

78 

79 

17 

74 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

76 

74 

75 

80 

80 

80 

76 

75 

75 

80 

79 

79 

18 

74 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

76 

74 

75 

80 

79 

79 

76 

75 

75 

80 

80 

80 

19 
20 

74 

73 

73 

NR 

NR 

NR 

76 

75 

75 

79 

79 

79 

76 

75 

75 

81 

79 

79 

75 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

79 

75 

76 

75 

74 

74 

85 

81 

83 

21 

75 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

81 

75 

78 

75 

73 

74 

75 

74 

74 

85 

84 

85 

22 

75 

74 

74 

NR 

NR 

NR 

79 

77 

77 

74 

72 

73 

76 

74 

75 

86 

83 

85 

23 

75 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

NR 

NR 

NR 

77 

75 

76 

86 

82 

84 

24 

75 

74 

75 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

76 

86 

76 

80 

25 

76 

74 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

78 

76 

77 

NR 

NR 

NR 

26 

76 

73 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

78 

77 

77 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

76 

74 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

79 

77 

77 

NR 

NR 

28 

76 

73 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

78 

77 

77 

NR 

NR 

NR 

29 

76 

73 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

78 

73 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR  ' 

31 

75 

73 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September       | 

Max 

MIn 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

76 

69 

68 

69 

57 

53 

55 

66 

65 

65 

69 

69 

69 

2 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

68 

68 

68 

57 

55 

56 

66 

65 

65 

70 

69 

70 

3 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

69 

67 

68 

58 

55 

57 

67 

65 

65 

71 

70 

71 

4 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

76 

69 

68 

69 

58 

56 

57 

66 

65 

65 

72 

71 

71 

5 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

76 

68 

68 

68 

59 

58 

58 

67 

65 

65 

73 

72 

72 

6 

75 

73 

74 

76 

76 

76 

68 

68 

68 

59 

58 

59 

67 

65 

65 

74 

73 

73 

7 

74 

67 

73 

76 

76 

76 

68 

68 

68 

59 

59 

59 

68 

65 

66 

74 

73 

74 

8 

67 

62 

63 

76 

75 

76 

68 

68 

68 

60 

59 

59 

68 

66 

66 

74 

74 

74 

9 

66 

63 

65 

76 

75 

76 

68 

67 

68 

60 

59 

59 

68 

66 

66 

75 

74 

74 

10 

69 

66 

68 

76 

74 

75 

68 

67 

67 

60 

59 

59 

68 

67 

67 

76 

75 

75 

11 

69 

67 

68 

74 

73 

74 

68 

66 

67 

61 

59 

60 

69 

67 

67 

77 

76 

77 

12 

71 

69 

70 

74 

73 

73 

66 

65 

66 

61 

59 

60 

69 

67 

68 

77 

76 

76 

13 

77 

70 

74 

73 

73 

73 

65 

65 

65 

61 

59 

60 

70 

68 

69 

77 

74 

75 

14 

80 

77 

79 

73 

71 

72 

65 

63 

64 

61 

60 

60 

70 

69 

69 

74 

74 

74 

15 

79 

72 

74 

73 

71 

72 

63 

61 

62 

61 

60 

60 

69 

68 

69 

74 

74 

74 

16 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

61 

59 

59 

61 

60 

60 

70 

68 

69 

75 

74 

74 

17 

76 

72 

74 

72 

71 

71 

59 

56 

57 

61 

60 

60 

69 

69 

69 

76 

74 

75 

18 

76 

74 

74 

72 

71 

72 

56 

53 

55 

62 

60 

61 

70 

69 

69 

76 

76 

76 

19 

74 

74 

74 

73 

70 

72 

55 

52 

54 

62 

60 

61 

70 

69 

69 

76 

76 

76 

20 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

54 

53 

53 

62 

61 

61 

70 

69 

70 

76 

75 

76 

21 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

53 

52 

53 

62 

61 

61 

70 

69 

70 

76 

75 

75 

22 

75 

74 

74 

75 

74 

74 

53 

52 

53 

62 

60 

61 

69 

69 

69 

76 

75 

76 

23 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

54 

53 

53 

63 

61 

61 

69 

69 

69 

76 

75 

76 

24 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

54 

52 

53 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

69 

76 

75 

76 

25 

75 

74 

75 

75 

73 

74 

54 

53 

54 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

69 

76 

75 

76 

26 

76 

75 

75 

74 

72 

73 

56 

54 

55 

64 

62 

62 

69 

69 

69 

76 

75 

76 

27 

76 

75 

76 

73 

70 

72 

56 

53 

54 

64 

62 

63 

69 

68 

69 

76 

75 

76 

28 

76 

75 

76 

71 

69 

70 

55 

50 

52 

65 

63 

63 

70 

68 

69 

76 

75 

76 

29 

76 

76 

76 

70 

70 

70 

52 

50 

51 

66 

64 

64 

69 

68 

68 

76 

75 

76 

30 

76 

76 

76 

70 

69 

69 

55 

52 

53 

65 

65 

65 

69 

68 

69 

NR 

NR 

NR 

31 

69 

69 

69 

66 

64 

65 

69 

68 

69 

408 


TABLE   D-7  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO  6550.00     BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 
(October    1,    1970,    through  September  30,    1971) 


(In  Micromhos  ol  25'  C) 


n 

October 

>4ovember 

Decetnbe 

Jonuary 

Februory 

March 

Doy 

» 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

177 

170 

174 

141 

135 

138 

119 

102 

96 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

85 

85 

85 

2 

177 

156 

177 

135 

131 

133 

112 

88 

102 

NR 

NR 

NR 

81 

79 

80 

87 

85 

87 

3 

163 

149 

156 

132 

131 

131 

114 

77 

106 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

79 

88 

86 

87 

4 

162 

149 

156 

131 

127 

131 

90 

84 

87 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

88 

86 

88 

5 

152 

149 

151 

132 

131 

131 

86 

84 

85 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

87 

85 

86 

6 

159 

152 

156 

136 

128 

131 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

80 

80 

85 

84 

84 

7 

166 

159 

162 

138 

133 

135 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

84 

84 

84 

8 

170 

166 

166 

133 

131 

132 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

81 

81 

81 

87 

83 

85 

9 

171 

170 

171 

133 

131 

133 

NR 

NR 

NR 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

85 

82 

84 

10 

172 

171 

171 

136 

133 

135 

NR 

NR 

NR 

82 

81 

82 

81 

81 

81 

83 

83 

83 

11 

175 

172 

174 

137 

133 

135 

NR 

NR 

NR 

83 

78 

81 

82 

81 

81 

83 

82 

83 

12 

175 

174 

175 

133 

131 

132 

NR 

NR 

NR 

78 

77 

77 

82 

81 

81 

82 

79 

81 

13 

175 

172 

174 

131 

129 

130 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

81 

81 

81 

81 

79 

80 

14 

172 

170 

171 

130 

128 

129 

NR 

NR 

NR 

77 

77 

77 

81 

81 

81 

79 

78 

79 

15 

170 

162 

166 

128 

125 

127 

NR 

NR 

NR 

78 

77 

78 

81 

81 

81 

79 

79 

79 

16 

163 

158 

161 

127 

123 

125 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

78 

81 

80 

80 

79 

79 

79 

il7 

!l9 
20 

163 

158 

161 

125 

122 

124 

NR 

NR 

NR 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

79 

75 

79 

163 

157 

160 

124 

121 

123 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

79 

80 

79 

79 

77 

74 

76 

16A 

154 

159 

122 

118 

120 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

163 

155 

159 

119 

116 

117 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

78 

78 

;2i 

171 

159 

164 

116 

112 

114 

NR 

NR 

NR 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

78 

78 

78 

22 

174 

169 

172 

113    • 

110 

112 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

80 

80 

80 

80 

78 

77 

78 

23 

179 

173 

175 

111 

107 

109 

NR 

NR 

NR 

79 

79 

79 

80 

79 

80 

77 

76 

76 

,24 

176 

171 

173 

109 

106 

107 

NR 

NR 

NR 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

76 

76 

76 

25 

176 

172 

174 

108 

106 

107 

NR 

NR 

NR 

79 

79 

79 

81 

80 

80 

77 

76 

76 

'26 

177 

175 

176 

109 

107 

108 

NR 

NR 

NR 

81 

79 

80 

81 

81 

81 

78 

74 

75 

27 

180 

111 

160 

110 

108 

109 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

83 

81 

82 

74 

74 

74 

28 

129 

111 

120 

113 

104 

108 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

85 

83 

83 

76 

74 

75 

29 

152 

129 

140 

112 

87 

107 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

80 

75 

73 

74 

30 

185 

152 

170 

114 

107 

116 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

74 

71 

72 

31 

195 

140 

170 

NR 

NR 

NR 

81 

80 

81 

73 

72 

72 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

^y 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

T 
•1 

72 

71 

71 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

118 

109 

104 

141 

116 

130 

136 

75 

96 

I 

72 

71 

71 

75 

75 

75 

73 

71 

72 

115 

92 

102 

154 

135 

141 

126 

93 

110 

3 

72 

72 

72 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

114 

94 

104 

155 

133 

146 

126 

116 

119 

4 

72 

71 

72 

75 

71 

73 

74 

73 

73 

121 

109 

114 

150 

140 

147 

126 

118 

122 

5 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

114 

82 

95 

150 

142 

147 

126 

116 

121 

6 

7 

72 

71 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

73 

101 

80 

91 

147 

137 

144 

116 

108 

112 

0 

72 

71 

71 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

101 

81 

91 

147 

137 

141 

116 

108 

112 

0 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

74 

72 

73 

82 

78 

80 

136 

131 

134 

126 

116 

122 

9 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

80 

74 

78 

97 

86 

92 

147 

124 

134 

126 

121 

124 

D 

72 

71 

71 

73 

72 

72 

81 

79 

80 

127 

97 

112 

157 

147 

153 

131 

123 

127 

1 

72 

71 

71 

73 

72 

72 

81 

78 

80 

127 

93 

109 

148 

145 

147 

139 

129 

134 

? 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

84 

81 

82 

126 

93 

109 

170 

155 

160 

141 

129 

135 

5 

73 

71 

72 

75 

73 

74 

81 

76 

79 

140 

125 

134 

168 

153 

158 

131 

122 

127 

,1 

73 

72 

72 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

140 

130 

135 

178 

154 

165 

123 

118 

120 

j 

72 

71 

72 

75 

74 

75 

80 

75 

78 

140 

134 

138 

183 

142 

162 

NR 

NR 

NR 

,; 

73 

72 

72 

75 

74 

75 

79 

76 

78 

143 

134 

137 

163 

134 

151 

NR 

NR 

NR 

72 

71 

72 

74 

73 

73 

84 

77 

80 

143 

134 

137 

159 

134 

144 

NR 

NR 

NR 

' 

71 

71 

71 

75 

72 

73 

83 

78 

80 

144 

136 

141 

154 

144 

149 

NR 

NR 

NR 

,' 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

107 

80 

95 

142 

136 

139 

152 

143 

147 

NR 

NR 

NR 

'1 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

105 

82 

94 

149 

136 

139 

155 

143 

150 

NR 

NR 

NR 

71 

71 

71 

75 

74 

75 

96 

81 

89 

147 

138 

141 

144 

139 

141 

NR 

NR 

NR 

72 

71 

72 

75 

73 

74 

97 

96 

96 

148 

140 

144 

129 

123 

126 

NR 

NR 

NR 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

125 

95 

103 

149 

143 

146 

128 

117 

123 

NR 

NR 

NR 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

97 

85 

87 

148 

131 

139 

125 

117 

121 

NR 

NR 

NR 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

95 

86 

91 

147 

133 

140 

130 

122 

125 

NR 

NR 

NR 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

115 

82 

98 

144 

129 

136 

130 

125 

128 

NR 

NR 

NR 

75 

73 

74 

74 

72 

73 

82 

77 

80 

U7 

129 

134 

132 

128 

130 

NR 

NR 

NR 

105 

75 

87 

73 

73 

73 

88 

76 

80 

151 

136 

144 

133 

129 

131 

NR 

NR 

NR 

101 

75 

81 

74 

73 

74 

119 

88 

104 

151 

139 

145 

132 

124 

128 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

74 

73 

74 

134 

119 

127 

156 

149 

153 

138 

128 

133 

NR 

NR 

NR 

.. 

74 

73 

73 

149 

113 

134 

140 

136 

138 

NR 

1 

i 

NR  - 

■fo   recor 

1. 

409 


TABLE   D-7  (Coot.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


AO  7140.10     AlCRICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  HATER  FLANT  AT  SACRAIdllO 
(October  1,    1970,    through  Septenber  30,    1971) 


(lnMiciwnhosot25°q 


Doy 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

61 

60 

61 

66 

63 

65 

66 

63 

64 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

62 

60 

61 

65 

64 

65 

66 

62 

64 

3 

HR 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

62 

58 

60 

66 

65 

65 

66 

63 

65 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60 

58 

59 

66 

64 

65 

67 

63 

65 

5 

lOL 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

62 

60 

61 

66 

64 

65 

66 

63 

65 

6 

IK 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

62 

61 

62 

66 

64 

65 

66 

62 

65 

7 

NR 

NR 

IK 

NR 

MR 

IK 

68 

62 

64 

66 

64 

65 

67 

62 

65 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

63 

62 

63 

66 

64 

65 

67 

62 

65 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

64 

62 

63 

66 

64 

65 

66 

63 

65 

10 

N 

IS 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

65 

63 

64 

66 

64 

65 

68 

64- 

66 

11 

0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

65 

66 

66 

64 

65 

69 

64 

67 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

68 

65 

63 

64 

68 

63 

66 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

70 

65 

63 

64 

69 

64 

67 

14 

58 

5A 

56 

NR 

MR 

NR 

70 

68 

69 

65 

63 

64 

69 

64 

67 

15 

R 

59 

54 

57 

NR 

NR 

MR 

69 

66 

67 

65 

63 

64 

70 

65 

68 

16 

E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR 

66 

63 

64 

66 

62 

64 

70 

65 

68 

17 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

NR 

64 

62 

63 

66 

63 

65 

70 

65 

68 

18 
19 
20 

C 

IR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

62 

60 

61 

66 

63 

65 

70 

65 

68 

NR 

NR 

MR 

NR 

NR 

NR 

64 

62 

63 

66 

64 

66 

70 

65 

68 

0 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

NR 

65 

64 

64 

66 

64 

65 

70 

64 

67 

21 

R 

NR 

NR 

NR 

MR 

MR 

NR 

66 

65 

65 

66 

63 

65 

70 

64 

67 

22 

NR 

NR 

MR 

MR 

NR 

NR 

66 

63 

64 

66 

62 

64 

70 

64 

68 

23 

0 

NR 

NR 

NR 

MR 

NR 

NR 

63 

62 

62 

65 

63 

64 

70 

66 

69 

24 

NR 

NR 

NR 

61 

60 

60 

63 

62 

62 

66 

63 

65 

70 

64 

68 

25 

NR 

NR 

NR 

61 

60 

60 

62 

62 

62 

66 

63 

65 

69 

64 

67 

26 

IR 

MR 

NR 

61 

60 

60 

64 

62 

63 

66 

62 

65 

70 

66 

68 

27 

NR 

NR 

NR 

62 

60 

61 

64 

62 

63 

65 

62 

64 

70 

65 

68 

28 

NR 

NR 

NR 

62 

61 

62 

65 

63 

64 

66 

62 

64 

71 

66 

69 

29 

NR 

NR 

NR 

63 

61 

62 

66 

64 

65 

72 

68 

70 

30 

IK 

NR 

NR 

62 

62 

62 

66 

64 

65 

72 

68 

71 

31 

IK 

62 

60 

61 

66 

64 

65 

70 

62 

66 

Doy 

April 

Moy 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

63 

60 

62 

61 

59 

60 

58 

54 

56 

52 

50 

51 

55 

51 

53 

47 

45 

46 

2 

62 

61 

62 

61 

59 

60 

57 

55 

56 

52 

49 

51 

58 

52 

56 

47 

45 

46 

3 

62 

61 

62 

61 

60 

61 

57 

55 

56 

52 

49 

51 

58 

52 

56 

48 

44 

46 

4 

62 

60 

61 

62 

59 

60 

58 

55 

57 

51 

48 

50 

57 

52 

55 

50 

46 

48 

5 

62 

61 

62 

61 

59 

60 

57 

54 

56 

51 

49 

50 

57 

48 

53 

50 

46 

48 

6 

62 

61 

62 

61 

60 

60 

57 

54 

56 

51 

48 

50 

50 

46 

48 

49 

46 

48 

7 

62 

60 

61 

61 

59 

60 

58 

54 

56 

51 

48 

50 

48 

46 

47 

50 

46 

48 

8 

61 

60 

61 

61 

58 

60 

58 

54 

56 

51 

49 

50 

48 

45 

47 

50 

46 

48 

9 

62 

60 

61 

60 

58 

60 

56 

54 

55 

52 

50 

51 

47 

44 

46 

49 

47 

48 

10 

62 

60 

61 

61 

59 

60 

57 

54 

56 

52 

49 

51 

46 

44 

45 

50 

46 

48 

11 

62 

60 

61 

62 

59 

60 

58 

54 

56 

51 

49 

50 

47 

45 

46 

49 

45 

47 

12 

61 

60 

60 

60 

59 

60 

58 

56 

57 

51 

49 

51 

47 

45 

46 

» 

IK 

NR 

13 

62 

60 

61 

61 

59 

60 

58 

55 

57 

51 

49 

50 

48 

45 

47 

IK 

IK 

NR 

14 

62 

60 

61 

61 

59 

60 

58 

55 

57 

50 

49 

50 

48 

45 

47 

NR 

NR 

NR 

15 

62 

60 

61 

60 

58 

59 

58 

55 

57 

50 

49 

50 

48 

45 

47 

NR 

IK 

NR 

16 

62 

60 

61 

60 

57 

59 

57 

55 

56 

50 

48 

49 

48 

45 

46 

NR 

NR 

!S 

17 

62 

60 

61 

60 

57 

59 

57 

54 

56 

50 

48 

49 

47 

44 

46 

IK 

NR 

NR 

18 

62 

60 

61 

60 

58 

59 

57 

54 

56 

50 

48 

49 

47 

44 

46 

NR 

NR 

NR 

19 

62 

60 

61 

60 

58 

59 

56 

53 

55 

50 

48 

49 

47 

45 

46 

NR 

IK 

NR 

20 

63 

60 

62 

60 

58 

59 

55 

53 

54 

50 

48 

49 

47 

45 

46 

MR 

NR 

NR 

21 

62 

60 

61 

59 

57 

58 

55 

52 

54 

50 

48 

49 

48 

45 

47 

NR 

NR 

NR 

22 

62 

60 

61 

60 

57 

59 

54 

52 

53 

50 

48 

49 

48 

46 

47 

MR 

NR 

NR 

23 

62 

60 

61 

60 

57 

59 

54 

51 

53 

50 

48 

49 

56 

47 

50 

MR 

IK 

NR 

24 

61 

60 

61 

60 

57 

59 

53 

51 

52 

50 

48 

49 

59 

47 

52 

IK 

HR 

NR 

25 

61 

59 

60 

60 

57 

58 

53 

51 

52 

50 

48 

49 

49 

46 

47 

NR 

IK 

NR 

26 

62 

60 

61 

59 

56 

58 

53 

50 

52 

50 

48 

49 

48 

45 

46 

MR 

NR 

NR 

27 

62 

60 

61 

58 

56 

57 

53 

50 

52 

50 

48 

49 

47 

45 

46 

IK 

NR 

NR 

28 

62 

60 

61 

58 

56 

57 

53 

51 

52 

51 

49 

50 

47 

44 

45 

IK 

IK 

la 

29 

62 

59 

60 

58 

56 

57 

53 

50 

52 

52 

49 

51 

47 

44 

46 

NR 

NR 

NR 

30 

61 

59 

60 

58 

55 

57 

53 

50 

52 

53 

50 

51 

47 

44 

46 

NR 

NR 

NR 

31 

58 

55 

57 

54 

50 

52 

47 

44 

46 

1 

NR  - 

No  recor 

d. 

410 


TABLE   D-7  (Com.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


A8    1120.00      CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 
(October    1,    1970,    through  September  30,    1971) 


(In  Micromhos  at  25°  C) 


October 

November 

Decembe 

Januory 

February 

March 

Day 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

375 

365 

370 

NR 

NR 

NR 

295 

270 

275 

370 

370 

370 

680 

680 

680 

2 

380 

375 

380 

NR 

NR 

NR 

340 

295 

320 

380 

300 

350 

710 

680 

700 

3 

380 

375 

375 

NR 

NR 

NR 

325 

310 

315 

490 

300 

395 

710 

700 

705 

4 

385 

380 

385 

NR 

NR 

NR 

310 

310 

310 

540 

500 

520 

700 

700 

700 

5 

400 

385 

395 

NR 

NR 

NR 

310 

310 

310 

560 

540 

550 

700 

700 

700 

5 

400 

400 

400 

NR 

NR 

NR 

320 

310 

315 

580 

560 

570 

700 

700 

700 

7 

405 

395 

400 

NR 

NR 

NR 

475 

320 

390 

590 

580 

585 

705 

700 

705 

8 

445 

405 

425 

NR 

NR 

NR 

500 

475 

490 

600 

590 

595 

720 

705 

715 

9 

480 

445 

460 

400 

400 

400 

520 

500 

510 

600 

600 

600 

720 

720 

720 

10 

500 

480 

490 

N 

400 

395 

400 

540 

515 

525 

620 

600 

610 

720 

710 

715 

11 

510 

500 

505 

0 

430 

400 

413 

550 

540 

545 

625 

610 

620 

720 

710 

715 

12 

535 

510 

525 

455 

430 

445 

550 

480 

415 

625 

625 

625 

825 

675 

720 

13 

565 

535 

550 

470 

455 

463 

480 

440 

460 

625 

625 

625 

675 

230 

355 

14 

575 

565 

570 

490 

470 

480 

470 

360 

415 

640 

605 

625 

360 

275 

320 

15 

575 

575 

575 

K 

500 

490 

495 

375 

290 

340 

640 

625 

635 

400 

360 

380 

16 

585 

575 

580 

E 

560 

410 

480 

300 

200 

255 

635 

635 

635 

430 

400 

420 

17 
18 
19 
20 

600 

580 

590 

410 

380 

390 

210 

175 

190 

660 

635 

650 

440 

430 

435 

NR 

NR 

NR 

C 

435 

390 

415 

230 

210 

220 

650 

650 

650 

450 

440 

445 

NR 

NR 

NR 

460 

430 

445 

250 

230 

240 

650 

650 

650 

460 

450 

455 

NR 

NR 

NR 

0 

500 

400 

445 

265 

250 

260 

660 

650 

655 

475 

460 

470 

21 

NR 

NR 

NR 

R 

455 

395 

410 

275 

265 

270 

670 

660 

665 

490 

475 

485 

22 

NR 

NR 

NR 

440 

400 

420 

280 

275 

280 

670 

670 

670 

510 

490 

500 

23 
24 
25 

NR 

NR 

NR 

D 

475 

440 

460 

280 

280 

280 

675 

660 

670 

520 

500 

510 

NR 

NR 

NR 

475 

300 

385 

280 

280 

280 

675 

670 

675 

520 

505 

515 

NR 

NR 

NR 

300 

280 

295 

280 

280 

280 

670 

670 

670 

505 

500 

500 

26 

NR 

NR 

NR 

305 

300 

305 

285 

280 

285 

675 

670 

675 

550 

215 

445 

27 

NR 

NR 

NR 

315 

305 

310 

285 

285 

285 

675 

675 

675 

255 

215 

225 

2R 

NR 

NR 

NR 

325 

315 

320 

285 

285 

285 

680 

660 

670 

265 

250 

260 

29 

NR 

NR 

NR 

325 

260 

305 

285 

285 

285 

275 

265 

270 

30 

NR 

NR 

NR 

270 

260 

265 

370 

285 

360 

275 

275 

275 

31 

NR 

NR 

NR 

280 

270 

275 

370 

370 

370 

275 

275 

275 

Doy 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 
2 

275 

275 

275 

380 

380 

380 

■385 

375 

380 

355 

345 

350 

285 

270 

275 

305 

300 

305 

275 

275 

275 

380 

380 

380 

385 

385 

385 

345 

315 

330 

275 

265 

270 

310 

305 

310 

3 

275 

275 

275 

385 

380 

380 

385 

380 

385 

315 

310 

310 

280 

270 

275 

NR 

NR 

NR 

4 

400 

280 

325 

420 

385 

405 

380 

365 

375 

310 

310 

310 

275 

270 

275 

NR 

NR 

NR 

5 

470 

400 

445 

435 

420 

430 

365 

355 

360 

310 

310 

310 

275 

265 

270 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

475 

470 

475 

440 

435 

440 

355 

355 

355 

310 

310 

310 

275 

265 

270 

NR 

NR 

NR 

490 

470 

480 

440 

440 

440 

350 

350 

350 

310 

285 

300 

275 

265 

270 

NR 

NR 

NR 

8 

505 

490 

500 

440 

430 

435 

350 

340 

345 

300 

290 

295 

275 

270 

275 

NR 

NR 

NR 

9 

515 

505 

510 

430 

420 

430 

340 

335 

340 

295 

285 

290 

285 

275 

280 

NR 

NR 

NR 

10 

510 

505 

510 

435 

420 

430 

335 

330 

330 

295 

285 

290 

290 

280 

285 

300 

300 

300 

11 

505 

505 

505 

450 

435 

445 

330 

325 

325 

295 

290 

295 

290 

285 

290 

320 

300 

310 

12 

505 

505 

505 

465 

450 

455 

330 

325 

330 

305 

295 

300 

295 

290 

295 

320 

305 

310 

13 

510 

505 

505 

455 

445 

450 

330 

325 

330 

315 

300 

310 

295 

295 

295 

315 

305 

310 

14 

535 

505 

515 

450 

420 

435 

330 

330 

330 

315 

300 

310 

300 

295 

295 

325 

310 

320 

15 

540 

530 

535 

420 

380 

400 

325 

320 

325 

305 

295 

300 

300 

295 

300 

NR 

MR 

m 

16 

545 

500 

535 

380 

380 

380 

325 

325 

325 

300 

290 

295 

300 

295 

300 

NR 

NR 

NR 

17 

500 

480 

490 

380 

380 

380 

325 

320 

320 

285 

280 

280 

300 

290 

295 

NR 

NR 

NR 

18 

480 

480 

480 

380 

375 

380 

320 

310 

315 

285 

275 

280 

295 

290 

295 

NR 

NR 

NR 

19 

480 

475 

480 

380 

380 

380 

305 

305 

305 

275 

270 

275 

295 

290 

290 

NR 

NR 

NR 

20 

475 

475 

475 

370 

355 

360 

305 

305 

305 

275 

265 

270 

295 

290 

295 

NR 

NR 

NR 

21 
22 

475 

475 

475 

355 

350 

355 

305 

305 

305 

265 

265 

265 

300 

290 

295 

NR 

NR 

NR 

475 

475 

475 

350 

345 

345 

310 

300 

305 

265 

235 

250 

290 

290 

290 

NR 

HR 

NR 

23 

475 

470 

475 

350 

340 

345 

300 

300 

300 

270 

265 

270 

295 

280 

285 

NR 

NR 

NR 

24 

470 

440 

455 

350 

345 

345 

305 

300 

300 

270 

265 

270 

285 

280 

285 

NR 

NR 

NR 

25 

440 

405 

425 

340 

335 

340 

310 

305 

310 

270 

270 

270 

290 

285 

290 

NR 

NR 

NR 

26 

405 

400 

400 

345 

335 

340 

310 

305 

310 

270 

265 

270 

290 

290 

290 

NR 

NR 

NR 

27 

400 

400 

400 

345 

335 

340 

335 

305 

320 

•   270 

265 

270 

290 

280 

285 

NR 

NR 

NR 

28 

400 

380 

390 

350 

340 

345 

345 

335 

340 

265 

265 

265 

290 

285 

285 

NR 

NR 

NR 

29 

380 

370 

375 

360 

345 

355 

345 

345 

345 

275 

265 

270 

300 

290 

300 

350 

350 

350 

30 

380 

375 

380 

375 

350 

370 

355 

345 

350 

285 

265 

275 

300 

300 

300 

355 

350 

350 

31 

385 

370 

380 

285 

275 

280 

300 

300 

300 

Li 

NR  - 

No  recoi 

-d. 

411 

TABLE  D-7  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


BO  2105.00     MOKELUMNE  RIVER  AT  UOODBRIDGE 
(October   1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(lnMicro<nhosat25°  C) 


Doy 

Octobef 

November 

December 

Jonuary 

February 

March         1 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

~T 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

33 

33 

33 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

2 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

33 

33 

33 

42 

42 

42 

NR 

NR 

NR 

3 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

33 

33 

33 

42 

42 

42 

46 

45 

45 

4 

NR 

NR 

NR 

48 

47 

48 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

45 

45 

45 

5 

NR 

NR 

NR 

47 

44 

46 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

45 

45 

45 

6 

NR 

NR 

NR 

44 

44 

44 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

46 

45 

46 

7 

NR 

NR 

NR 

44 

44 

44 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

46 

46 

46 

8 

NR 

NR 

NR 

44 

43 

44 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

48 

46 

47 

9 

NR 

NR 

NR 

43 

43 

43 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

48 

48 

48 

10 

N 

NR 

NR 

NR 

43 

42 

42 

NR 

NR 

NR 

42 

42 

42 

48 

48 

48 

It 

0 

NR 

NR 

NR 

42 

40 

41 

NR 

NR 

NR 

42 

41 

42 

48 

48 

48 

12 

NR 

NR 

NR 

40 

28 

36 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

48 

48 

48 

13 

48 

46 

46 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

48 

48 

48 

14 

47 

45 

46 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

48 

47 

48 

15 

R 

53 

45 

47 

NR 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

47 

47 

47 

16 
17 
18 
19 
20 

E 

56 

50 

53 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

47 

47 

47 

55 

49 

50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

41 

41 

41 

47 

47 

47 

C 

56 

49 

52 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

43 

41 

42 

47 

47 

47 

51 

48 

50 

NR 

NR 

NR 

45 

45 

45 

43 

43 

43 

47 

47 

47 

0 

48 

45 

47 

NR 

NR 

NR 

45 

45 

45 

43 

43 

43 

47 

46 

46 

21 

R 

48 

45 

47 

NR 

NR 

NR 

45 

45 

45 

44 

43 

43 

46 

46 

46 

22 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

46 

46 

46 

23 
24 
25 

D 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

45 

44 

45 

44 

44 

44 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

46 

46 

46 

48 

46 

47 

NR 

NR 

NR 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

46 

46 

46 

26 

46 

46 

46 

NR 

NR 

NR 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

46 

45 

45 

27 

46 

46 

46 

NR 

NR 

NR 

44 

43 

44 

43 

43 

43 

45 

45 

45 

28 

48 

46 

48 

NR 

NR 

NR 

43 

43 

43 

44 

43 

44 

45 

45 

45 

29 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

43 

43 

43 

45 

45 

45 

30 

48 

48 

48 

41 

30 

35 

43 

43 

43 

45 

45 

45 

31 

41 

30 

34 

1 

43 

42 

43 

45 

45 

45 

Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

47 

46 

47 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

2 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

3 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

4 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

5 

46 

45 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

6 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

7 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

8 

46 

46 

46 

46 

45 

46 

47 

46 

47 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

9 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

51 

47 

50 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

10 

47 

46 

47 

46 

46 

46 

50 

50 

50 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

11 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

50 

50 

50 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

12 

47 

47 

47 

47 

46 

47 

50 

48 

49 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

13 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

47 

46 

47 

47 

46 

47 

47 

46 

47 

14 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

49 

48 

48 

48 

47 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

15 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

16 

47 

47 

47 

48 

47 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

17 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

50 

49 

50 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

18 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

50 

49 

50 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

19 

47 

46 

47 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

20 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

21 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

22 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

23 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

24 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

25 

46 

46 

46 

48 

47 

48 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

26 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

27 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

28 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

NR 

NR 

NR 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

29 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

45 

45 

45 

48 

47 

47 

47 

46 

47 

45 

45 

45 

30 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

45 

46 

31 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

412 


TABLE   D-7  (Conf.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


BO  2580.00      STOCKTON   DIVERTING  CANAL  AT   STOCKTON 
(October    1,    1970,    through   September   30,    1971) 


(In  Micromhos  at  25°  C) 


! 

Octobef 

>Jovember 

December 

January 

February 

March 

Doy 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

1 

230 

220 

225 

NF 

NF 

NF 

155 

135 

140 

NR 

NR 

NR 

190 

190 

190 

512 

490 

505 

2 

780 

220 

350 

NF 

NF 

NF 

140 

130 

135 

NR 

NR 

NR 

190 

180 

185 

510 

290 

400 

3 

780 

210 

350 

NF 

NF 

NF 

145 

140 

140 

NR 

NR 

NR 

190 

180 

185 

370 

212 

260 

4 

220 

200 

210 

NF 

NF 

NF 

165 

145 

155 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

216 

208 

213 

5 

250 

220 

230 

430 

310 

370 

165 

145 

160 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

217 

204 

210 

6 

265 

250 

260 

NF 

NF 

NF 

155 

155 

155 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

210 

200 

205 

7 

265 

235 

250 

285 

260 

275 

160 

155 

160 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

1   8 

235 

210 

220 

290 

280 

285 

165 

150 

160 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

9 

215 

210 

215 

300 

290 

295 

185 

160 

172 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

10 

NF 

NF 

NF 

310 

300 

305 

165 

160 

165 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

11 

NF 

NF 

NF 

310 

310 

310 

170 

165 

170 

NR 

NR 

NR 

204 

200 

202 

NF 

NF 

NF 

,  12 

NF 

NF 

NF 

NF 

FF 

NF 

175 

170 

175 

NR 

NR 

NR 

205 

204 

205 

NF 

NF 

NF 

13 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

180 

170 

175 

NR 

NR 

NR 

206 

204 

205 

770 

720 

745 

14 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

175 

175 

175 

NR 

NR 

NR 

210 

205 

208 

720 

205 

330 

15 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

180 

175 

180 

NR 

NR 

NR 

210 

210 

210 

300 

260 

280 

16 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

230 

145 

200 

NR 

NR 

NR 

210 

208 

209 

260 

217 

239 

17 
18 

1  20 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

210 

165 

180 

NR 

NR 

NR 

810 

210 

300 

217 

198 

206 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

185 

170 

180 

NR 

NR 

NR 

1000 

207 

250 

338 

195 

210 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

190 

185 

185 

NR 

NR 

NR 

1000 

211 

330 

196 

187 

192 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

185 

185 

185 

185 

180 

185 

213 

210 

211 

197 

190 

194 

'  21 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

185 

175 

180 

185 

185 

185 

212 

210 

211 

200 

190 

195 

!  22 

NF 

NF 

NF 

NF. 

NF 

NF 

185 

180 

180 

190 

185 

185 

213 

210 

212 

204 

190 

197 

23 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

190 

185 

190 

185 

185 

185 

214 

210 

212 

NF 

NF 

NF 

24 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

190 

190 

190 

185 

185 

185 

215 

210 

213 

NF 

NF 

NF 

'  2^ 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

190 

190 

190 

190 

185 

190 

217 

211 

214 

NF 

NF 

NF 

'  26 

NF 

NF 

NF 

380 

310 

345 

NR 

NR 

NR 

190 

185 

190 

850 

212 

550 

275 

199 

238 

27 

NF 

NF 

NF 

315 

310 

315 

NR 

NR 

NR 

190 

190 

190 

1100 

292 

550 

228 

203 

215 

■  28 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

190 

190 

190 

560 

430 

495 

213 

203 

208 

.  29 

NF 

NF 

NF 

605 

105 

350 

NR 

NR 

NR 

220 

185 

200 

230 

213 

222 

30 

NF 

NF 

NF 

130 

110 

125 

NR 

NR 

NR 

190 

190 

190 

238 

230 

234 

1  ^^ 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

190 

180 

185 

240 

238 

239 

I  Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

2 

460 

240 

255 

266 

210 

213 

200 

195 

198 

NF 

NF 

NF 

195 

192 

195 

210 

203 

208 

460 

232 

270 

1100 

210 

400 

201 

197 

199 

210 

190 

200 

198 

190 

194 

210 

206 

209 

3 

242 

240 

240 

300 

199 

218 

203 

197 

200 

207 

191 

200 

203 

184 

200 

206 

200 

203 

4 

242 

239 

240 

406 

197 

230 

298 

200 

220 

213 

205 

209 

214 

196 

203 

203 

200 

202 

5 

NF 

NF 

NF 

208 

191 

200 

NF 

NF 

NF 

213 

200 

207 

210 

188 

198 

345 

203 

270 

6 
7 
8 

HF 

NF 

NF 

208 

192 

200 

NF 

NF 

NF 

208 

195 

202 

190 

184 

186 

210 

195 

200 

NF 

NF 

NF 

680 

190 

300 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

195 

184 

188 

270 

195 

225 

NF 

NF 

NF 

575 

213 

320 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

210 

188 

193 

230 

192 

205 

435 

270 

315 

213 

187 

202 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

210 

190 

195 

10 

610 

264 

310 

210 

192 

200 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

220 

195 

205 

11 
12 

263 

250 

255 

220 

196 

208 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

204 

190 

196 

225 

192 

205 

NF 

NF 

NF 

308 

202 

235 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

213 

204 

207 

223 

211 

215 

13 

NF 

NF 

NF 

213 

203 

208 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

215 

204 

210 

14 

NF 

NF 

NF 

505 

205 

320 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

222 

212 

215 

15 

NF 

NF 

NF 

427 

203 

260 

660 

210 

370 

NF 

NF 

NF 

239 

195 

211 

238 

211 

225 

I    ^ 

NF 

NF 

NF 

218 

198 

208 

880 

222 

300 

NF 

NF 

NF 

200 

195 

198 

232 

215 

222 

17 

NF 

NF 

NF 

218 

204 

210 

222 

211 

217 

NF 

NF 

NF 

200 

200 

200 

225 

215 

220 

18 

NF 

NF 

NF 

210 

202 

206 

218 

200 

210 

NF 

NF 

NF 

201 

197 

199 

248 

208 

228 

If 

NF 

NF 

NF 

222 

208 

215 

220 

200 

211 

198 

194 

196 

200 

191 

197 

209 

203 

206 

20 

NF 

NF 

NF 

684 

222 

320 

238 

200 

221 

198 

187 

193 

197 

191 

195 

210 

205 

208 

21 
22 
23 
24 

NF 

NF 

NF 

240 

220 

230 

224 

203 

211 

NF 

NF 

NF 

200 

195 

197 

215 

208 

211 

NF 

NF 

NF 

675 

224 

355 

210 

199 

205 

NF 

NF 

NF 

370 

200 

225 

210 

204 

207 

NF 

NF 

NF 

310 

220 

265 

226 

196 

211 

NF 

NF 

NF 

203 

199 

201 

204 

200 

201 

NF 

NF 

NF 

232 

205 

219 

222 

207 

217 

NF 

NF 

NF 

201 

200 

200 

201 

198 

200 

25 

NF 

NF 

NF 

230 

206 

218 

230 

208 

218 

NF 

NF 

NF 

207 

200 

203 

204 

200 

202 

26 

NR 

NR 

NR 

230 

215 

222 

230 

212 

222 

NF 

NF 

NF 

205 

199 

202 

209 

203 

206 

27 

NR 

NR 

NR 

223 

211 

217 

222 

192 

207 

198 

185 

192 

209 

205 

207 

204 

201 

203 

28 

235 

212 

225 

1000 

212 

330 

205 

199 

202 

200 

190 

194 

210 

205 

207 

210 

201 

204 

29 

222 

201 

215 

220 

208 

212 

219 

203 

208 

220 

185 

200 

214 

207 

210 

298 

292 

295 

30 

1050 

212 

450 

225 

203 

210 

NF 

NF 

NF 

220 

190 

200 

210 

206 

208 

685 

195 

350 

31 

490 

200 

217 

196 

190 

193 

210 

207 

209 

NF  -  N 

o  flow 

. 

NS  -  N 

o  record 

413 

TABLE   D-7  (Cont.; 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


Bl    1150.00      COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 
(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Micromhos  at  25°  C) 


October 

1 

November 

December 

Jonuary 

February 

March 

Day 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 
2 
3 
4 

NR 

NR 

NR 

116 

100 

105 

80 

78 

79 

83 

81 

82 

80 

79 

80 

NR 

NR 

NR 

107 

89 

94 

84 

76 

80 

80 

79 

80 

80 

79 

80 

NR 

NR 

NR 

112 

92 

102 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

79 

82 

80 

80 

NR 

NR 

NR 

115 

81 

91 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

5 

NR 

NR 

NR 

98 

83 

90 

NR 

NR 

NR 

81 

78 

80 

NR 

NR 

NR 

6 

NR 

NR 

NR 

108 

98 

103 

NR 

NR 

NR 

82 

80 

81 

NR 

NR 

NR 

7 

NR 

NR 

NR 

113 

109 

110 

NR 

NR 

NR 

83 

82 

82 

NR 

NR 

NR 

8 

N 

NR 

NR 

NR 

120 

113 

116 

NR 

NR 

NR 

84 

82 

83 

NR 

NR 

NR 

9 

NR 

NR 

NR 

118 

85 

100 

NR 

NR 

NR 

84 

82 

83 

NR 

NR 

NR 

10 

0 

NR 

NR 

NR 

92 

88 

90 

NR 

NR 

NR 

85 

83 

84 

NR 

NR 

NR 

11 

80 

78 

78 

98 

92 

95 

NR 

NR 

NR 

84 

81 

83 

84 

82 

83 

12 

80 

78 

79 

103 

98 

100 

NR 

NR 

NR 

81 

75 

79 

126 

84 

94 

13 

R 

80 

78 

79 

105 

103 

104 

NR 

NR 

NR 

76 

69 

72 

126 

86 

94 

14 

78 

77 

78 

105 

105 

105 

NR 

NR 

NR 

69 

66 

67 

86 

86 

86 

15 

E 

80 

76 

78 

107 

105 

106 

NR 

NR 

NR 

66 

64 

65 

88 

86 

87 

16 

C 

79 

76 

77 

125 

72 

110 

120 

117 

119 

65 

64 

64 

86 

84 

86 

17 

78 

76 

77 

105 

100 

103 

120 

105 

113 

66 

65 

66 

84 

81 

83 

18 

0 

78 

77 

78 

115 

105 

110 

105 

93 

98 

66 

65 

66 

81 

78 

79 

19 

78 

76 

77 

117 

115 

116 

93 

88 

91 

82 

66 

76 

78 

76 

77 

20 

R 

80 

78 

79 

121 

117 

119 

88 

83 

86 

76 

74 

75 

76 

73 

74 

21 

C 

80 

78 

79 

122 

108 

115 

83 

82 

82 

74 

73 

74 

73 

70 

72 

22 

80 

79 

79 

115 

108 

112 

83 

82 

82 

75 

74 

74 

70 

68 

70 

23 

80 

80 

80 

122 

115 

118 

85 

83 

84 

76 

74 

76 

73 

68 

70 

24 

81 

79 

80 

124 

122 

123 

87 

85 

86 

77 

76 

76 

74 

66 

70 

25 

130 

78 

105 

126 

124 

125 

88 

86 

87 

78 

76 

77 

100 

64 

76 

26 

136 

103 

121 

132 

126 

129 

90 

88 

89 

78 

76 

77 

102 

56 

76 

27 

113 

103 

107 

132 

114 

126 

91 

89 

90 

78 

76 

77 

58 

56 

57 

28 

124 

76 

102 

123 

110 

113 

90 

89 

90 

80 

78 

78 

58 

58 

58 

29 

121 

101 

112 

NR 

NR 

NR 

89 

88 

88 

62 

58 

60 

30 

117 

100 

112 

NR 

NR 

NR 

88 

86 

87 

60 

58 

59 

31 

82 

76 

77 

88 

83 

85 

■*, 

58 

58 

58 

Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 
2 

60 

58 

59 

59 

57 

58 

56 

54 

55 

55 

54 

54 

74 

70 

72 

84 

78 

82   * 

60 

60 

60 

58 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

54 

55 

74 

72 

73 

84 

78 

82 

3 

60 

59 

60 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

54 

55 

76 

72 

74 

82 

78 

81 

4 

60 

58 

59 

55 

54 

54 

56 

54 

55 

58 

56 

57 

76 

72 

74 

81 

79 

80  • 

5 

58 

57 

58 

56 

54 

55 

55 

53 

54 

58 

56 

57 

74 

72 

73 

81 

80 

81 

6 
7 
8 

58 

56 

57 

56 

54 

55 

53 

52 

53 

58 

56 

57 

75 

74 

74 

82 

80 

81 

62 

56 

60 

56 

54 

55 

52 

50 

51 

58 

56 

57 

75 

73 

74 

82 

79 

81 

61 

60 

60 

56 

54 

55 

50 

47 

49 

58 

57 

57 

76 

74 

75 

82 

80 

81 

9 

60 

60 

60 

57 

56 

56 

47 

47 

47 

58 

57 

58 

78 

74 

76 

82 

80 

81   1 

10 

64 

60 

62 

56 

53 

55 

47 

47 

47 

60 

58 

59 

78 

75 

76 

83 

80 

82  ; 

11 

64 

60 

61 

54 

50 

52 

47 

47 

47 

61 

58 

59 

78 

76 

77 

83 

80 

82   ; 

12 

60 

59 

60 

50 

47 

48 

48 

47 

48 

61 

59 

60 

78 

75 

77 

83 

80 

82 

13 

59 

57 

58 

47 

46 

46 

48 

48 

48 

62 

60 

60 

78 

75 

77 

83 

80 

82   ' 

14 

58 

57 

57 

46 

45 

46 

48 

48 

48 

62 

60 

61 

78 

76 

77 

84 

80 

83 

15 

57 

56 

57 

46 

43 

44 

50 

48 

49 

63 

61 

62 

78 

76 

77 

84 

80 

83 

16 

56 

54 

55 

45 

44 

45 

49 

48 

48 

63 

62 

62 

77 

75 

76 

84 

81 

83   ■ 

17 

56 

56 

56 

45 

45 

45 

48 

48 

48 

64 

62 

63 

78 

75 

77 

84 

82 

83 

18 

57 

56 

56 

46 

45 

46 

49 

48 

49 

65 

63 

64 

78 

76 

77 

85 

82 

84   . 

19 

58 

57 

57 

46 

45 

46 

50 

49 

49 

64 

63 

64 

78 

76 

77 

86 

82 

84 

20 

58 

58 

58 

46 

46 

46 

50 

50 

50 

65 

64 

65 

79 

76 

78 

86 

83 

85 

21 

59 

58 

59  / 

46 

46 

46 

51 

50 

50 

66 

64 

65 

80 

78 

79 

86 

83 

85   1 

22 

60 

59 

60 

47 

45 

46 

51 

51 

51 

66 

64 

65 

80 

77 

79 

87 

83 

85 

23 

61 

60 

60 

49 

47 

48 

52 

51 

52 

66 

65 

66 

80 

78 

79 

87 

83 

85   . 

24 

61 

60 

61 

50 

48 

49 

52 

52 

52 

68 

66 

67 

81 

78 

80 

87 

85 

86  ■ 

25 

61 

60 

61 

48 

47 

48 

54 

52 

53 

68 

67 

67 

82 

79 

81 

88 

84 

87 

26 

62 

61 

62 

47 

46 

47 

55 

54 

54 

69 

68 

68 

82 

78 

80 

88 

84 

86 

27 

62 

61 

62 

47 

45 

46 

54 

52 

53 

70 

68 

69 

82 

79 

80 

88 

84 

86 

28 

63 

62 

63 

59 

47 

48 

52 

50 

51 

72 

68 

70 

82 

78 

80 

88 

84 

86 

29 

63 

62 

62 

50 

48 

50 

51 

49 

50 

72 

70 

71 

83 

78 

81 

88 

86 

87   , 

30 

62 

61 

62 

51 

49 

50 

54 

51 

52 

73 

70 

72 

83 

78 

81 

88 

84 

86 

31 

53 

50 

52 

72 

70 

71 

83 

79 

81 

NR  - 

No  recoi 

d. 

4M 

^ 

TABLE  D-7  (Cont.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


B9  D  747.2   118. 4     SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 
(October   1,    1970,    through  September  30,    1971) 


(In  Microcnhos  at  25°  C) 


October 

•Jovember 

December 

January 

Februory 

March 

Doy 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

800 

740 

770 

1,030 

1,000 

1,015 

470 

430 

450 

385 

365 

375 

505 

460 

480 

635 

565 

610 

2 

780 

750 

765 

1,050 

1,010 

1,030 

510 

470 

495 

385 

370 

375 

485 

450 

460 

655 

605 

630 

3 

770 

710 

740 

1,070 

1,050 

1,060 

560 

530 

545 

370 

350 

365 

465 

385 

420 

615 

595 

605 

4 

735 

705 

720 

970 

930 

950 

540 

520 

530 

350 

335 

345 

450 

365 

430 

685 

605 

655 

5 

725 

695 

710 

970 

940 

955 

610 

530' 

570 

350 

150 

270 

455 

405 

430 

715 

640 

690 

6 

745 

705 

725 

960 

890 

925 

610 

430 

520 

230 

170 

195 

465 

405 

440 

640 

620 

630 

7 

710 

710 

710 

930 

890 

910 

430 

320 

375 

250 

180 

210 

440 

405 

430 

NR 

NR 

NR 

8 

730 

700 

715 

910 

850 

880 

380 

330 

355 

270 

210 

235 

430 

385 

420 

NR 

NR 

NR 

9 

740 

710 

725 

870 

820 

850 

455 

275 

395 

300 

245 

270 

435 

410 

425 

595 

555 

575 

10 

755 

725 

740 

880 

860 

870 

435 

325 

385 

325 

280 

310 

415 

375 

405 

620 

570 

585 

11 

755 

695 

725 

880 

850 

865 

565 

430 

510 

340 

310 

330 

460 

395 

435 

675 

620 

640 

12 

750 

740 

745 

900 

860 

880 

605 

520 

545 

390 

335 

360 

455 

335 

410 

NR 

NR 

NR 

13 

740 

720 

730 

920 

890 

905 

520 

475 

497 

410 

370 

400 

360 

285 

330 

685 

640 

665 

14 

730 

690 

710 

910 

890 

900 

500 

445 

485 

410 

320 

380 

375 

335 

350 

640 

565 

600 

15 

715 

695 

705 

910 

900 

905 

445 

355 

400 

335 

295 

320 

465 

370 

430 

595 

505 

550 

16 

715 

675 

695 

910 

860 

885 

395 

365 

370 

305 

260 

285 

505 

465 

495 

NR 

NR 

NR 

17 
18 
19 
20 

675 

625 

650 

875 

860 

865 

415 

390 

405 

290 

250 

270 

480 

410 

440 

NR 

NR 

NR 

650 

630 

640 

890 

875 

885 

425 

355 

395 

330 

275 

310 

450 

370 

420 

540 

505 

520 

760 

650 

705 

900 

860 

880 

370 

350 

360 

360 

325 

345 

430 

395 

415 

580 

530 

550 

805 

755 

770 

860 

850 

855 

375 

325 

355 

405 

360 

380 

440 

405 

415 

625 

580 

595 

21 

845 

805 

825 

860 

850 

855 

345 

325 

330 

465 

405 

440 

435 

395 

415 

685 

620 

645 

22 

865 

805 

835 

855' 

845 

850 

355 

330 

345 

465 

440 

460 

410 

365 

390 

710 

685 

690 

23 

965 

~    865 

920 

840 

760 

800 

340 

320 

330 

475 

440 

465 

415 

390 

395 

695 

660 

675 

24 

985 

955 

970 

760 

720 

740 

345 

325 

335 

480 

420 

460 

445 

405 

430 

705 

670 

690 

25 

995 

965 

980 

720 

690 

705 

350 

330 

340 

460 

405 

445 

515 

445 

490 

705 

640 

680 

26 

985 

965 

975 

710 

690 

700 

340 

330 

335 

455 

420 

440 

515 

500 

510 

690 

630 

660 

27 

995 

935 

965 

730 

690 

700 

340 

330 

335 

470 

450 

460 

555 

505 

525 

635 

580 

610 

28 

945 

925 

935 

730 

700 

715 

355 

330 

345 

490 

460 

480 

565 

540 

550 

610 

575 

595 

29 

975 

945 

960 

710 

580 

655 

360 

335 

350 

510 

490 

495 

NR 

NR 

NR 

30 

995 

975 

985 

590 

440 

515 

365 

330 

345 

540 

510 

525 

NR 

NR 

NR 

31 

1,015 

995 

1,005 

375 

340 

360 

540 

505 

525 

NR 

NR 

NR 

April 


May 


June 


July 


August 


September 


Max 


Min 


Max 


Avg 


Avg 


Min 


Avg 


Max 


Min 


Avg 


Min 


Avg 


NR  NR  NR 

720  640  695 

745  715  735 

755  710  735 

745  675  710 


790 

745 

775 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR  -  No  record. 

Recorder  removed  April  14,  1971,  because  of  bridge  construction. 


415 


TABLE   D-7  (Conf.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


B9   D  757.8    121.9      STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS   CUTOFF 
(October    1,    1970,    through  September  30,    1971) 


(In  Micromhos  at  25°  C) 


October 

"Jovember 

Decembe 

Januory 

February 

March 

Day 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

685 

670 

675 

945 

905 

935 

640 

415 

475 

390 

260 

375 

595 

570 

586 

560 

535 

555 

2 

690 

665 

675 

965 

915 

940 

505 

235 

415 

400 

290 

375 

605 

555 

590 

575 

545 

565 

3 

690 

670 

680 

970 

940 

960 

430 

295 

370 

385 

370 

375 

595 

510 

550 

600 

560 

590 

4 

700 

680 

690 

1,005 

975 

990 

425 

340 

370 

380 

255 

265 

550 

480 

540 

630 

570 

600 

5 

710 

675 

690 

1,025 

970 

995 

420 

295 

385 

365 

360 

340 

530 

475 

510 

650 

585 

625 

6 

705 

690 

700 

1,025 

940 

1,000 

525 

365 

475 

355 

295 

335 

515 

455 

505 

655 

600 

645 

7 

715 

695 

705 

1,040 

965 

995 

585 

490 

530 

355 

280 

335 

530 

500 

515 

675 

635 

660 

8 

710 

690 

700 

985 

935 

970 

590 

515 

545 

390 

325 

355 

535 

515 

525 

705 

650 

680 

9 

705 

655 

695 

955 

930 

940 

535 

445 

500 

430 

305 

385 

530 

500 

515 

705 

670 

690 

10 

710 

670 

690 

970 

920 

955 

465 

430 

445 

445 

395 

425 

520 

500 

515 

715 

660 

695 

11 

715 

695 

705 

980 

945 

965 

480 

385 

460 

465 

435 

455 

520 

495 

510 

720 

670 

690 

12 

744 

705 

720 

960 

905 

935 

510 

455 

485 

485 

450 

465 

515 

475 

495 

NR 

NR 

NR 

13 

755 

720 

735 

920 

895 

910 

570 

492 

525 

475 

460 

470 

530 

485 

500 

NR 

NR 

NR 

14 

770 

745 

755 

915 

900 

905 

630 

465 

570 

480 

420 

465 

510 

460 

480 

NR 

NR 

NR 

15 

775 

745 

755 

925 

900 

910 

636 

555 

615 

505 

395 

480 

460 

400 

425 

NR 

NR 

NR 

16 

765 

740 

750 

925 

910 

920 

624 

540 

600 

465 

315 

405 

430 

410 

420 

NR 

NR 

NR 

17 
18 
19 
20 

745 

735 

740 

940 

915 

925 

585 

490 

540 

405 

300 

360 

470 

430 

450 

NR 

NR 

NR 

745 

720 

740 

940 

910 

925 

490 

335 

480 

395 

275 

380 

490 

470 

480 

NR 

NR 

NR 

725 

715 

720 

925 

915 

920 

475 

270 

445 

410 

255 

375 

490 

445 

475 

NR 

NR 

NR 

710 

685 

700 

940 

920 

930 

450 

375 

420 

415 

245 

395 

470 

435 

455 

NR 

NR 

NR 

21 

690 

660 

670 

955 

930 

945 

435 

354 

390 

415 

325 

390 

465 

435 

450 

570 

540 

555 

22 

690 

660 

675 

965 

940 

950 

405 

330 

385 

465 

360 

420 

450 

435 

445 

565 

535 

550 

23 
24 
25 

750 

670 

710 

980 

935 

955 

405 

330 

385 

475 

430 

455 

465 

435 

450 

570 

540 

560 

785 

705 

750 

980 

955 

965 

400 

300 

375 

480 

435 

470 

465 

435 

450 

580 

555 

570 

825 

755 

790 

1,010 

970 

990 

405 

335 

380 

495 

305 

470 

445 

425 

435 

605 

575 

590 

26 

880 

795 

735 

1,010 

954 

970 

390 

295 

365 

500 

330 

480 

485 

440 

465 

615 

580 

600 

27 

925 

845 

895 

975 

960 

970 

385 

310 

355 

495 

420 

480 

505 

450 

480 

620 

485 

580 

28 

925 

890 

900 

990 

960 

975 

405 

320 

370 

505 

470 

490 

540 

505 

530 

625 

535 

575 

29 

920 

860 

900 

985 

930 

965 

390 

295 

365 

540 

510 

520 

610 

580 

600 

30 

930 

885 

910 

925 

475 

745 

420 

275 

665 

555 

480 

540 

610 

520 

600 

31 

945 

900 

930 

410 

230 

365 

580 

545 

570 

600 

495 

580 

Doy 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

605 

540 

575 

620 

565 

595 

625 

570 

600 

540 

490 

515 

485 

335 

430 

NR 

NR 

NR 

2 

595 

530 

570 

620 

560 

600 

625 

595 

610 

525 

490 

510 

485 

330 

420 

NR 

NR 

NR 

3 

600 

560 

570 

620 

590 

605 

635 

600 

615 

530 

480 

505 

485 

330 

410 

555 

420 

510 

4 

635 

570 

575 

640 

590 

615 

640 

600 

625 

NR 

NR 

NR 

450 

335 

395 

545 

435 

510 

5 

605 

570 

580 

660 

610 

630 

630 

615 

625 

NR 

NR 

NR 

465 

335 

405 

590 

455 

525 

6 

610 

580 

590 

665 

610 

640 

620 

600 

615 

NR 

NR 

NR 

445 

335 

390 

610 

480 

550 

7 

620 

585 

605 

685 

610 

645 

625 

595 

610 

NR 

NR 

NR 

480 

330 

400 

610 

510 

575 

8 

640 

595 

615 

700 

650 

685 

630 

595 

610 

NR 

NR 

NR 

460 

330 

395 

630 

495 

585 

9 

670 

615 

640 

NR 

NR 

NR 

630 

590 

615 

515 

465 

490 

455 

330 

405 

640 

555 

585 

10 

675 

630 

660 

NR 

NR 

NR 

635 

565 

615 

495 

465 

485 

445 

320 

405 

630 

510 

585 

11 

690 

655 

680 

NR 

NR 

NR 

640 

585 

615 

500 

460 

485 

430 

300 

370 

640 

480 

575 

12 

735 

665 

685 

NR 

NR 

NR 

630 

600 

615 

510 

460 

495 

430 

280 

375 

NR 

NR 

NR 

13 

740 

680 

695 

NR 

NR 

NR 

640 

600 

625 

510 

450 

495 

430 

275 

375 

NR 

NR 

NR 

14 

770 

685 

715 

NR 

NR 

NR 

660 

600 

640 

510 

450 

490 

450 

290 

380 

NR 

NR 

NR 

15 

805 

690 

705 

NR 

NR 

NR 

655 

585 

635 

515 

450 

485 

420 

280 

355 

NR 

NR 

NR 

16 

715 

650 

685 

NR 

NR 

NR 

630 

555 

615 

520 

425 

485 

435 

285 

345 

560 

515 

545 

17 

720 

655 

690 

NR 

NR 

NR 

625 

555 

595 

520 

430 

470 

415 

290 

340 

565 

520 

545 

18 

700 

665 

685 

665 

600 

645 

600 

555 

585 

500 

425 

460 

390 

290 

340 

570 

530 

555 

19 

715 

650 

690 

660 

605 

635 

605 

545 

590 

520 

405 

450 

415 

290 

375 

570 

540 

555 

20 

690 

655 

670 

655 

610 

635 

600 

520 

570 

500 

400 

450 

415 

295 

365 

580 

540 

560 

21 

682 

645 

665 

660 

625 

645 

575 

475 

525 

520 

385 

450 

435 

295 

365 

590 

540 

570 

22 

675 

650 

655 

660 

630 

645 

570 

460 

510 

505 

375 

450 

430 

295 

365 

595 

550 

580 

23 

675 

630 

650 

660 

630 

645 

565 

445 

495 

480 

395 

420 

430 

320 

380 

600 

540 

580 

24 

675 

625 

645 

665 

605 

640 

535 

475 

485 

485 

390 

425 

470 

320 

390 

600 

540 

580 

25 

665 

625 

640 

660 

605 

640 

525 

450 

485 

475 

390 

425 

440 

315 

390 

625 

560 

590 

26 

655 

615 

635 

660 

605 

635 

510 

460 

480 

470 

385 

420 

NR 

NR 

NR 

630 

570 

595 

27 

645 

610 

630 

660 

610 

635 

505 

455 

480 

480 

390 

425 

NR 

NR 

NR 

630 

570 

600 

28 

645 

605 

615 

645 

555 

630 

505 

460 

480 

470 

370 

420 

NR 

NR 

NR 

625 

575 

600 

29 

635 

600 

620 

655 

575 

625 

525 

475 

495 

465 

370 

420 

NR 

NR 

NR 

630 

590 

610 

30 

630 

595 

610 

645 

575 

620 

540 

480 

510 

480 

360 

420 

NR 

NR 

NR 

665 

600 

635 

31 

630 

555 

615 

490 

330 

430 

NR 

NR 

NR 

NR   -    No   record. 


416 


TABLE   D-7  (Com.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


B9   D  801.1    148.1      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 
(October    1,    1970,    through   September  30,    1971) 


(In  Micromhos  ot  25°  C) 


Octobef 

•Jovember 

Decembe 

January 

February 

March 

Day 

1 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

556 

244 

370 

600 

230 

360 

320 

225 

250 

374 

296 

330 

NR 

NR 

NR 

310 

280 

295 

2 

598 

220 

400 

690 

220 

400 

295 

245 

255 

374 

290 

330 

NR 

NR 

NR 

305 

272 

290 

3 

678 

230 

420 

774 

240 

450 

335 

200 

250 

365 

285 

330 

NR 

NR 

NR 

310 

275 

290 

4 

720 

228 

400 

670 

240 

450 

295 

185 

225 

360 

285 

330 

NR 

NR 

NR 

310 

280 

290 

5 

740 

210 

420 

672 

270 

470 

305 

200 

240 

365 

290 

335 

NR 

NR 

NR 

310 

266 

290 

6 

660 

220 

400 

540 

230 

420 

275 

215 

255 

368 

280 

335 

NR 

NR 

NR 

310 

268 

290 

7 

520 

200 

340 

520 

230 

360 

NR 

NR 

NR 

360 

290 

330 

NR 

NR 

NR 

310 

278 

290 

8 

500 

196 

330 

432 

230 

340 

NR 

NR 

NR 

362 

280 

330 

NR 

NR 

NR 

310 

270 

295 

9 

620 

200 

370 

408 

240 

350 

400 

310 

340 

362 

280 

325 

NR 

NR 

NR 

308 

273 

298 

10 

640 

220 

400 

400 

230 

330 

393 

315 

360 

355 

270 

320 

NR 

NR 

NR 

320 

272 

300 

11 

700 

230 

470 

380 

230 

320 

NR 

NR 

NR 

355 

254 

310 

NR 

NR 

NR 

330 

270 

310 

12 

800 

258 

480 

400 

240 

330 

NR 

NR 

NR 

350 

285 

320 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

836 

240 

500 

360 

240 

300 

308 

225 

260 

357 

298 

325 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

880 

250 

500 

360 

220 

290 

320 

250 

280 

360 

304 

325 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

NR 

NR 

NR 

380 

230 

300 

328 

250 

280 

368 

285 

320 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

NR 

NR 

NR 

360 

220 

290 

328 

235 

280 

342 

275 

310 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

NR 

NR 

NR 

280 

180 

256 

NR 

NR 

NR 

315 

250 

280 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

18 
19 
20 

NR 

NR 

NR 

266 

180 

236 

NR 

NR 

NR 

348 

228 

295 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

NR 

NR 

NR 

250 

190 

230 

NR 

NR 

NR 

335 

285 

315 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

NR 

NR 

NR 

245 

185 

220 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

21 

NR 

NR 

NR 

230 

200 

220 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

22 

NR 

NR 

NR 

245 

210 

225 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

23 

NR 

NR 

NR 

248 

206 

224 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

NR 

NR 

NR 

235 

175 

215 

340 

260 

295 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

NR 

NR 

NR 

220 

150 

180 

355 

270 

310 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

i 

26 

NR 

NR 

NR 

290 

190 

245 

360 

265 

315 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

; 

27 

NR 

NR 

NR 

325 

235 

265 

355 

260 

310 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

' 

28 

NR 

NR 

NR 

310 

195 

240 

370 

265 

315 

NR 

NR 

NR 

314 

288 

295 

NR 

NR 

NR 

' 

29 

NR 

NR 

NR 

295 

190 

255 

370 

235 

290 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

550 

220 

320 

330 

220 

260 

370 

300 

335 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

506 

230 

320 

370 

305 

340 

KR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

1 

Doy 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

! 
1 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

NR 

NR 

NR 

205 

173 

188 

215 

185 

200 

754 

345 

460 

360 

260 

325 

NR 

NR 

NR 

200 

175 

188 

210 

180 

200 

820 

332 

535 

355 

265 

320 

NR 

NR 

NR 

209 

174 

185 

210 

170 

190 

974 

362 

600 

295 

250 

270 

NR 

NR 

NR 

200 

175 

183 

220 

174 

200 

1280 

328 

700 

310 

240 

270 

NR 

NR 

NR 

210 

173 

185 

NR 

NR 

NR 

1270 

296 

670 

318 

213 

270 

NR 

NR 

NR 

205 

170 

185 

NR 

NR 

NR 

1240 

335 

700 

319 

210 

270 

205 

180 

190 

200 

175 

182 

NR 

NR 

NR 

1193 

340 

700 

298 

192 

245 

208 

180 

188 

200 

165 

180 

475 

170 

290 

1140 

368 

725 

282 

190 

235 

208 

177 

188 

209 

162 

180 

506 

180 

300 

1030 

380 

725 

290 

184 

235 

N 

207 

177 

188 

204 

172 

185 

460 

166 

290 

1035 

410 

715 

280 

190 

230 

0 

200 

175 

185 

204 

170 

182 

422 

185 

300 

1145 

495 

825 

260 

170 

220 

216 

182 

195 

200 

160 

180 

415 

210 

310 

1180 

530 

825 

245 

163 

210 

212 

180 

192 

204 

168 

182 

410 

223 

310 

1175 

470 

760 

240 

120 

200 

207 

175 

188 

196 

169 

180 

418 

255 

320 

1155 

435 

730 

229 

160 

200 

15 

R 

230 

172 

190 

198 

170 

180 

405 

284 

345 

1085 

400 

680 

220 

162 

200 

16 

E 

214 

172 

190 

200 

170 

180 

520 

270 

365 

1040 

400 

680 

230 

170 

205 

17 

210 

174 

182 

200 

175 

180 

550 

275 

390 

980 

380 

635 

240 

180 

210 

18 

C 

210 

170 

185 

231 

175 

190 

610 

340 

465 

895 

365 

625 

NR 

NR 

NR 

19 

210 

171 

185 

210 

174 

190 

675 

418 

510 

855 

395 

615 

NR 

NR 

NR 

20 

0 

200 

171 

183 

220 

168 

200 

840 

390 

530 

900 

365 

610 

NR 

NR 

NR 

21 

R 

205 

171 

180 

240 

180 

210 

800 

490 

610 

745 

360 

550 

NR 

NR 

NR 

22 

208 

174 

188 

280 

172 

212 

795 

285 

500 

670 

380 

520 

NR 

NR 

NR 

23 

D 

205 

182 

192 

280 

150 

210 

885 

280 

550 

580 

365 

470 

NR 

NR 

NR 

24 

205 

180 

195 

300 

163 

220 

875 

300 

545 

550 

365 

465 

NR 

NR 

NR 

25 

214 

173 

195 

280 

155 

220 

783 

285 

515 

578 

395 

480 

220 

170 

190 

26 

220 

171 

195 

260 

160 

215 

670 

300 

510 

555 

385 

475 

205 

162 

180 

27 

220 

175 

200 

240 

170 

215 

660 

300 

465 

510 

370 

420 

208 

163 

180 

28 

210 

171 

198 

240 

180 

215 

640 

320 

460 

475 

305 

385 

195 

160 

175 

29 

210 

177 

195 

235 

190 

220 

600 

320 

425 

442 

270 

350 

230 

165 

185 

30 

215 

178 

198 

230 

190 

210 

610 

310 

410 

400 

270 

335 

191 

165 

180 

31 

208 

170 

190 

677 

320 

430 

380 

270 

325 

MR 

-  No  rec 

ord. 
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TABLE   D-7  (Cent.) 


DAILY  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  AVERAGE  SPECIFIC  CONDUCTANCE 


B9  D  802.7   132.7     SACRAMENTO  RIVER  AT  OlEENE'S  LANDING 
(October   1,    1970,    through   September  30.    1971) 


(In  Micromhos  at  25°  C) 


Day 


October 


November 


December 


January 


February 


March 


Max 


Min 


Avg 


Min 


Avg 


Max 


Min 


Max 


Min 


Avg 


Max 


Min 


Avg 


Max 


Min 


Avg 


Day 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

128 

120 

124 

174 

154 

162 

150 

138 

142 

2 

132 

119 

126 

170 

150 

162 

152 

138 

144 

3 

134 

123 

128 

161 

145 

153 

153 

U9 

145 

4 

127 

123 

125 

157 

143 

151 

145 

137 

141 

5 

127 

123 

125 

150 

127 

137 

145 

135 

141 

6 

126 

123 

125 

131 

124 

126 

146 

139 

143 

7 

128 

126 

126 

129 

118 

124 

150 

137 

145 

8 

126 

112 

120 

129 

120 

124 

162 

150 

155 

9 

120 

110 

115 

132 

117 

123 

161 

154 

157 

10 

120 

113 

117 

135 

125 

130 

165 

155 

159 

11 

117 

112 

114 

135 

123 

129 

172 

159 

165 

12 

119 

111 

115 

138 

120 

131 

177 

162 

171 

13 

125 

119 

123 

138 

117 

125 

187 

169 

182 

14 

135 

127 

130 

125 

115 

119 

191 

167 

180 

15 

139 

125 

130 

122 

107 

114 

190 

167 

173 

16 

121 

118 

119 

135 

123 

127 

125 

113 

118 

196 

137 

161 

17 

129 

118 

122 

131 

122 

126 

135 

121 

128 

166 

125 

143 

18 

128 

117 

120 

127 

121 

124 

131 

125 

127 

147 

125 

134 

19 

122 

113 

119 

129 

119 

125 

135 

125 

130 

144 

126 

134 

20 

117 

109 

113 

133 

120 

128 

146 

132 

137 

151 

122 

133 

21 

119 

112 

115 

131 

118 

125 

138 

117 

128 

142 

115 

128 

22 

119 

115 

117 

128 

119 

124 

140 

126 

133 

133 

116 

127 

23 

120 

115 

117 

132 

119 

124 

145 

135 

138 

126 

105 

117 

24 

119 

111 

115 

128 

119 

123 

168 

142 

153 

130 

115 

122 

25 

121 

112 

116 

132 

117 

124 

147 

138 

142 

128 

108 

117 

26 

123 

93 

117 

138 

122 

129 

139 

123 

132 

117 

71 

108 

27 

122 

116 

119 

140 

129 

136 

150 

129 

139 

123 

108 

116 

28 

126 

107 

119 

144 

132 

137 

150 

135 

140 

122 

109 

115 

29 

127 

107 

119 

155 

136 

142 

151 

133 

139 

120 

110 

117 

30 

132 

121 

126 

161 

140 

147 

148 

132 

139 

123 

120 

122 

31 

209 

142 

182 

143 

131 

136 

Beginning  of  record  June   16,    1971. 
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TABLE   D-8 

PLANKTON  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


Stotion  Number 


Sloth 


Dale 
T,me 


Phytoplonklon 
(numoer  per  milliliter 


Totol      BIGr     Green    Flog     ^'^ow 


Most  Abundoni  Phytoplonklon 
genus 


Somp 


Lob 


AO  5103.00 


FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 


10-07-70 
0900 


11-05-70 
1020 


12-09-70 
1010 


64         32      1330 


01-06-71       416 


64         32        192 


AO  5165.00  FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 


10-07-70 
0645 


11-05-70 
0830 


12-05-70 
0840 


1770         220         32     1228 


AS  R  953.0  028.6        LAKE  DAVIS  NEAR  DAM   (STATION   1) 
A5  R  954.9  030.3        LAKE   DAVIS,   MIDLAKE    (STATION  2) 


AS  R  955.9  031.3       LAKE  QAVIS  NEAR  NORTH  END 
(STATION  3) 


01-06-70       568 


04-28-71 
1715 

04-28-71 

1515 
(1  Foot) 

04-28-71 

1520 
(7  Feet) 

04-28-71 
1245 


162 
96 


290 
0 


252 
0 


2530 


2490 


F  99 
71.3 


F  99 
72.3 


F  99 
69.6 


F  99 
38.4 


F  99 
62.1 


F  99 
86.2 


F  99 
53.4 


F  99 
38.7 


F  99 
52.9 


F  99 
67.2 


D  03 
9.6 

G  22 

14.0 

G  02 
20.2 

B  55 
15.4 

D  03 
16.4 

F  56 
6.9 

D  03 
23.3 

D  03 
38.7 

F  56 
31.3 

F  56 
32.8 


F  52     B  55     D  65     G  27 
7.7       3.8       3.8       1.9 


F  56     F  52     D  66 
6.9       3.4       3.4 


F  56 
10.1 


D  05     G   15     F  56     D  03 
15.4       7.7        7.7       7.7 


B  55     F  52     G  22     F  54 
12.4       5.4        1.8        1.8 


D  03 
6.9 


G  22     G  07      D  66 
7.8        7.8       7.8 


G  02     F   56      D  05 
11.3        5.6        5.6 


F   52     G    19 
9.4       6.3 


D  55 
Trace 


0 

160 


F   99     F  56      D  55     G    19      F  08     G  22 
51.8     38.9        5.2       2.1        1.0        1.0 


F  99     F  56     D  66     G   19     D  55 
58.7     38.8       2.5     Trace  Trace 


Station  Number 


Static 


Dote 

Time 


Zooplonkton 
nber  per  litei 


Totol 


Roll 
fe 


Crust 


Most  Abundant  Zooplonkton 
'genus    " 


So— p   Let: 

J ! 


AS  R  954.9  030.0   LAKE  DAVIS,  MIDLAKE  (STATION  2) 


04-28-71   6100 

1515 
(1  Foot) 

04-28-71   9000 

1520 
(7  Feet) 


M  50 
100 


8700   M  50 
96.7 


5050   5050 


R  20 
3.3 


CODES  AND  ABBREVIATIONS 


PHYTOPLANKTON 

Total  -  Total  phytoplankton  per  milliliter 

Bl-Gr  -  Blue  Green  Algae 

Green  -  Green  Algae 

Flag  -  Flagellates 


C/P 


Centric  over  Pennate  (undifferentiated  if  no 
dividing  line  is  shown) 


Most  Abundant  Phytoplankton 


ZOOPLANKTON 

Total  -  Total  zooplankton  per  milliliter 
Misc  -  Miscellaneous  zooplankton 

Most  Abundant  Zooplankton 

Rotifers  Miscellaneous 

R  20   Keratella 


M  50  Unidentified 
Cilliates 


Blue-Green  Algae 
B  55  Oscillatorla 


Green  Algae 

G 

02 

Ankistrodesmus 

G 

07 

Cruclgenia 

G 

15 

Scenedesmus 

G 

19 

Schroder ia 

G 

22 

Selenastrum 

G 

27 

Treubaria 

Flagellates 

F 

08 

Trachelomonas 

F 

52 

Dlnobryon 

Flagellates  (Continued) 

F  54  Dlnof lagellates 

(Dinophyceae) 
F  56  Cryptomonas 
F  99  Unidentified 

Diatoms 

Centric 

D  03  Cyclotella 

D  05  Melosira  (fresh  water) 

Pennate 

D  55  Asterionella 
D  65  Navlcula 
D  66  Nitzschla 


SAMPLER 
5050  -  Department  of  Water  Resources 


LABORATORY 
5050  -  Department  of  Water  Resources  Laboratory  at  Bryte 
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TABLE  D-9 


SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS 


(Chlorides  in  Milligrams  per  Liter) 


Station  Number 

Stotion 

OCTOBER  1970 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

EO  B  803.5 

213.3 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

9,730  d 

8 

190 

6,730 

8,420 

EO  B  801.9 

207.8 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

6,210  a 

7,080 

6 

960 

df 

7 

430 

6 

710 

4,220 

6,190 

6,310  a 

EO  B  803.4 

202.3 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

4,190  a 

4 

140 

e 

3 

540 

1 

880 

abd 

2,540  a 

2,270  abd 

EO  B  803.0 

159.0 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

3 

670 

3 

3 

070 

2 

950 

1,900  a 

2,180 

5,280 

B9  D  802.3 

153.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

200  bd 

140  abd 

190 

a 

229 

bd 

62  cd 

62 

B9  D  804.4 

151.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9  D  804.6 

145.2 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

35  a 

37 

a 

33  d 

62 

d 

26 

21  d 

21 

B9  D  806.4 

142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

9  a 

7 

a 

9 

12 

a 

9  d 

7 

13 

B9  D  809.6 

141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

5 

4 

e 

5 

5 

5 

6 

6 

B9  D  810.3 

135.6 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

5 

2 

e 

6 

4 

4 

4 

3 

B9  D  801.1 

148.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

103 

49 

a 

106 

111 

94  d 

55 

51 

B9  D  801.7 

145.0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9  D  802.6 

141.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

18 

15 

11 

17 

B9  D  805.2 

141.1 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

8  a 

8  d 

8 

a 

7 

9 

d 

8 

8 

10  de 

B9  D  803.5 

140.0 

FALSE  RIVER  AT  BRADF(»D  ISLAND 

9  ad 

9 

a 

11 

9 

a 

10  d 

10 

9  a 

B9  D  806.3 

135.6 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

5  a 

7 

a 

5 

7 

a 

7 

5 

B9  D  800.7 

138.4 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

20 

17 

15 

16 

14 

16 

B9  D  747.2 

118.4 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

113  a 

111  a 

117 

d 

115  a 

109 

a 

162 

163  a 

156  a 

NOVEMBER  1970 

Station  Number 

Stotion 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

EO  B  803.5 

213.3 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

9,160  • 

8,520  d 

8 

790 

7 

180 

6,930 

9,950 

EO  B  801.9 

207.8 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

7,430 

6,190  a 

5 

250 

6 

560 

4 

010 

3,520  ae 

8,170 

5,590 

EO  B  803.4 

202.3 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

3,030 

2 

,670 

2 

,960 

1 

290 

bd 

4,110 

3,860 

EO  B  803.0 

159.0 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

4,650 

2,890 

3 

360 

2 

820 

1 

500 

2,910 

3,850 

2,020 

B9  D  802.3 

153.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

176 

166  abd 

113 

d 

78 

38 

68 

58 

B9  D  804.4 

151.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9  D  804.6 

145.2 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

36 

21  a 

23 

17 

13 

a 

10 

7 

6 

B9  D  806.4 

142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

8  a 

7  a 

6 

5  a 

6 

a 

4 

5 

5  a 

B9  D  809.6 

141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

6 

5 

5 

> 

B9  D  810.3 

135.6 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

3  a 

4 

5 

5 

6 

2 

2 

4 

B9  D  801.1 

148.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

35  a 

67  a 

67 

54 

31 

a 

21 

25 

32 

B9  D  801.7 

145.0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9  D  802.6 

141.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9  D  805.2 

141.1 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

9 

10  a 

10 

9 

13 

a 

13 

10 

13 

B9  D  803.5 

140.0 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

10  a 

10  a 

11 

10  a 

11 

a 

13 

14 

16  de 

B9  D  806.3 

135.6 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

5  a 

10  a 

4  a 

B9  D  800.7 

138.4 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

16 

19 

20 

22 

21 

21 

19 

27 

B9  D  747.2 

118.4 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

169  a 

158  a 

131 

a 

134  a 

130 

a 

110  d 

109  a 

60  a 

DECEMBER  1970 

Station  Number 

Station 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

EO  B  803.5 

213.3 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

3,350 

EO  B  801.9 

207.8 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

1,320  a 

570 

433 

155  ae 

1,070  a 

1,780 

EO  B  803.4 

202.3 

SUISUN  BAY  AT  FORT  CHICAGO 

256 

32  a 

28 

27 

29 

137 

EO  B  803.0 

159.0 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

16 

30 

18 

17 

20 

B9  D  802.3 

153.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

22 

19 

18 

20 

a 

26 

B9  D  804.4 

151.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9  D  804.6 

145.2 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

5 

7  de 

6 

d 

6 

5 

d 

7 

8  bd 

B9  D  806.4 

142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

6  a 

6 

5 

6 

8 

6 

8 

9  a 

B9  D  809.6 

141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

5 

4 

8 

B9  D  810.3 

135.6 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

4 

5 

3 

3 

6 

5 

4 

5 

B9  D  801.1 

148.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

20  d 

21 

20 

23  a 

24 

25 

27 

33  a 

B9  D  801.7 

145.0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9  D  802.6 

141.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

22 

34 

B9  D  805.2 

141.1 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

11  a 

18 

13 

12  a 

14 

bd 

18  a 

B9  D  803.5 

140.0 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

13  a 

23 

18 

20  a 

19 

20  de 

28 

26  a 

B9  D  806.3 

135.6 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

5 

5 

B9  D  800.7 

138.4 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

36 

40 

48 

54 

64 

66 

73 

76 

B9  D  747.2 

118.4 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

73  a 

44 

60 

a 

56  a 

43 

41 

40  a 

41  a 

♦Samples  taken  at  four-day  Intervals 

approximat 

ely  one  and 

one-ha 

If  h 

our 

3  after 

high  high  t 

ide. 

a  Taken  after  low  high  tide. 

d  Take 

n  over  one 

hour  off  sc 

hedule  time 

b  Taken  on  following  day. 

e  Take 

n  on  pr< 

>ced 

ing  day 

c  Taken  two  days  later. 

f  Take 

n  two  days 

earlier. 
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TABLE   D-9   (Con».) 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS 


(Chlorides  in  Milllgroms  per  Liter) 


Station  Number 


Station 


JANUARY   1971 


EO  B  803.5  213.3 
EO  B  801.9  207.8 
EO  B  803.4  202.3 
EO  B  803.0  159.0 
B9  D  802.3   153.0 


B9  D  804.4  151.0 
B9  D  804.6  145.2 
B9  D  806.4  142.0 
B9  D  809.6  141.1 
B9   D  810.3    135.6 


B9  D  801.1  148.1 

B9  D  801.7  145.0 

B9  D  802.6  141.5 

B9  D  805.2  141.1 

B9   D  803.5  140.0 

B9  D  806.3  135.6 

B9  D  800.7  138.4 

B9  D  747.2  118.4 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ  976 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG  36 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  32 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND  30  a 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER  15 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND  27 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE  78 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE  39 


4,630     6,120  d    3,050     4,050     3,000     2,150     3,320 
4,440     4,330     1,760     3,030       178  a    1,070        49 
644        73  abd     49  d      41  a      68  a  25  a 


8  abd 

9 

11 

9  bd 

9 

7 

5 

6 

9 

9 

11 

9  a 

9 

3 

5 

8 

5 

6 

5 

3 

5 

4 

4 

4 

6 

5 

4 

3 

2 

3 

3 

30 


54 

41  a 


29 


54 
56  a 


20  a 
25  a 


63 


20  de 
26 


29 


Station  Number 


Stotii 


FEBRUARY   1971 


22 


EO  B  803.5 
EO  B  801.9 
EO  B  803.4 
EO  B  803.0 
B9  D  802.3 

213 
207 
202 
159 
153 

3 
8 
3 
0 
0 

B9  D  804.4 
B9  D  804.6 
B9  D  806.4 
B9  D  809.6 
B9  D  810.3 

151 
145 
142 
141 
135 

0 
2 
0 

1 
6 

B9  D  801.1  148.1 

B9  D  801.7  145.0 

B9  D  802.6  141.5 

B9  D  805.2  141.1 

B9  D  803.5  140.0 

B9  D  806.3  135.6 

B9  D  800.7  138.4 

B9  D  747.2  118.4 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 
CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 
SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 
SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 
SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


4,180 
425  ad 
123 


5,170 
2,750 
32  d 


5,330  d 
1,440      3,740 
27  abd  5,554 

25 


4,240 
2,190  cd 
1,280 

27 


7,710 
3,500  a 


2,390 


5,920 
2,190  a 

372  bd 

223 
22 


7 

7 

19 

10 

9 

12 

17  bd 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

7 

6 

6 

6 

6 

9 

10 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

26 


13  d 
22 


27 

26 
18 
24  d 

66 
59  a 


27 


20 
34  d 


62 
62  a 


13  bd 
24 


27 


49 
68 


23 

15  ad 
21  d 

39 
68  a 


Station  Number 


StatK 


30 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT   CROCKETT 
CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 
SUISUN  BAY  AT  PORT   CHICAGO 
SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 


EO  B  803.5  213.3 

EO  B  801.9  207.8 

EO  B  803.4  202.3 

EO  B  803.0  159.0 

B9  D  802.3  153.0     SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 


6,560 

1,820 

169 

982 


9,150 
2,130  5,880 

1,260  abd     2,560 
1,790 


7,440  d 
5,160 
2,080 
1,460 


5,960 


61  a 
274 


7,340 
6,070 
2,260 
1,870 


9,230 
2,940 


1,050 


SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


2,810 
78 
51 


16 

19 

19 

34 

d 

4 

10 

6 

a 

5 

30 

11 

11 

8 

5 

9 

5 

a 

3 

10 

10 

8 

7 

6 

4 

6 

2 

6  d 

6 

6 

6 

3 

4 

5 

2 

32 

27 

30 

37 

28 

18 

19 

a 

14 

25 

18 

18 

a 

15 

27  bd 

25 

19 

U 

2 

10 

bd 

10 

9 

16 

19 

17 

14 

11 

11 

11 

6 

4 

6 

6 

ed 

4 

6 

4 

31 

33 

28 

32 

27 

23 

23 

a 

24 

89 

92  a 

98  a 

84 

24 

101  a 

79 

83 

^Samples  taken  at  four-day  Intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high  high  tide, 
a  Taken  after  low  high  tide.  d  Taken  over  one  hour  off  schedule  tisM. 

b  Taken  on  following  day.  e  Taken  on  preceding  day. 

c  Taken  two  days  later.  f  Taken  two  days  earlier. 


421 


TABLE   D-9  (Cent.) 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS 


(Chlorides  in  Milligrams  per  Liter) 


Stotion  Number 


Stotion 


EO  B  803.5  213.3 
EO  B  801.9  207.8 
EO  B  803.4  202.3 
EO  B  803.0  159.0 
B9  D  802.3   153.0 


B9  D  804.4  151.0 
B9  D  804.6  145.2 
B9  D  806.4  142.0 
B9  D  809.6  141.1 
B9  D  810.3   135.6 


B9  D  801.1  148.1 
B9  D  801.7  145.0 
B9  D  802.6  141.5 
B9  D  805.2  141.1 
B9  D  803.5  140.0 
B9  D  806.3  135.6 
B9  D  800.7  138.4 
B9  D  747.2   118.4 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 
CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 
SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 
SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 
SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUOI  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  Mlli  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


2.790 

6,040 

5,530  de 

2,880 

6,220 

8,980 

3,500 

635  ae 

2,430  a 

1,080  a 

3,280 

30 

3,910 

4,490 

3,080 

16 

111  a 

336 

68  a 

70     ■ 

221  a 

595   a 

11 

15 

15 
10  a 

396 

14 

43 
10  a 

1,660  d 

371 

7  d 
10 


20 
111 


4  d 

5  a 
2 

3 


11  a 
11 


18  a 

131 


7  a 
4  d 
3 
2 


14  a 
12 


6  d 
8  d 


6  d 
11 


5 

4 

3  de 
3 


16 
108 


20 

145 


4  bd 
4  a 
4 
4 


12  a 

12 

6  a 

7  a 
4  a 

13  a 
84 


10  a 
6 

6  bd 
11 

4 
53 
134 


6  d 
5 
5 
3 


12 
154 


Stotion  Number 


Station 


22 


EO  B  803.5  213.3 
EO  B  801.9  207.8 
EO  B  803.4  202.3 
EO  B  803.0  159.0 
B9  D  802.3    153.0 


B9  D  804.4  151.0 

B9  D  804.6  145.2 

B9  D  806.4  142.0 

B9  D  809.6  141.1 

B9  D  810.3  U5.6 


801.1  148.1 
801.7  145.0 

802.6  141.5 

805.2  141.1 
803.5  140.0 

806.3  135.6 

800.7  138.4 
747.2  118.4 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ  3,470   e 

SUISUN  BAY  AT  PffllT  CHICAGO  377   e 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS  251   e 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILI£ 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMiATON  1  ad 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER  6 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE  5 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE  3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  10  a 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  10 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER  8 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND  12  a 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE  16  a 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE  140 


7,270 
4,670   a 
2,730 
2,670 
16  a 


6  ad 
6   a 
6 
6 


16   a 

14 


6  a 

7  a 


16   a 
124 


7,150 
5,490 

280  d 
1,680 


7 

6  d 
7 
4 


18  a 

15 


8  a 

9 


5,870 
1,040  a 

897 

518 


12  bd 

13 

15 

4 

9 

14 
129 


6,230  e 

2,190  a 

638  e 

20  e 


6   ad 
6  a 
8 
4 


8,760 

4,590 

2,850 

325 


8,570 
3,320 
2,600 
1.960 


13  a 
14 


9  a 
8  ad 


14  a 
86 


14  a 
13 


6  a 
8  d 


14  a 
124  bd 


7 
28  d 


11 
144 


6,630 
4,800 
1,150  bd 
172 


9  a 
7  a 


7  bd 

8  d 


13  a 
108  a 


Station  Number 


Stotji 


EO  B  803.5  2LJ.3 
EO  B  801.9  207.8 
EO  B  803.4  202.3 
EO  B  803.0  159.0 
B9  D  802.3    153.0 


B9   D  804.4  151.0 

B9  D  804.6  145.2 

B9  D  806.4  142.0 

B9  D  809.6  141.1 

B9  D  810.3  135.6 


B9 

D  801.1 

148.1 

B9 

D  801.7 

145.0 

B9 

D  802.6 

141.5 

B9 

D  805.2 

141.1 

B9 

D  803.5 

140.0 

B9 

D  806.3 

U5.6 

B9 

D  800.7 

138.4 

B9 

D  747.2 

118.4 

SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STSAIT  AT  CROCKETT 
CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 
SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 
SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 
SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


5,920  e 
2.410  a 
4.350 
1,570  de 


7  a 

7  a 


6,520 
2,390  a 
1,910 
1,940 


6  ad 

6  a 


7,880 

5,380 

376 

1,490 


5,410 
1,540 


8,640 
6,460  df 

1.450      1,440 


7  d 

6 


6  bd 

4  a 


7  ad 
3  a 


8  a 
6 


6,070 
1,550 


13  a 


7.510 
2,540  a 


8  a 
5  a 


8  a 

7   a 

6  bd 

6  ad 

11 

6  a 

6   a 

6   a 

6 

1  a 

8  a 

7  a 

8 

7  a 

6   a 

9 

6  a 

5  a 

14  a 

13 

10 

12   b 

11  a 

12   a 

10 

15  a 

112 

126 

76 

394  a 

61 

90 

^Samples  taken  at  four-day  intervals  approxlnately  one  and  one-half  hours  after  high  high  tide, 
a  Taken  after  low  high  tide.  d  Taken  over  one  hour  off  schedule  time, 

b  Taken  on  following  day.  e  Taken  on  preceding  day. 

c  Taken  two  days  later.  f  Taken  two  days  earlier 


422 


TABLE     D-10 


MAXIMUM  OBSERVED  SALINITY  AT  BAY  AND 
DELTA  STATIONS  FOR  SELECTED  YEARS 


Chlorides  in  Milligrams  per  Liter  (a) 

Stotion  Number 

Stotion 

Yeors 

1931 

1939 

1944  b 

1952 

1958 

1964 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971  c 

Sacramento-San  Joaquin  System 

Unimpaired  Runoff  in 

Percent  of  Average  (d) 

34 

49 

64 

169 

168 

62 

151 

73 

172 

131 

119e 

*1» 

SUISUN  BAY 

10  B  803. S  213.3 

CARQOIMEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

13,200 

11,900 

14,600 

13,900 

14,800 

13,200 

14.300 

9,950 

B)  B  801.9  207.8 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

16,900 

16,400 

8,900 

7,150 

12,900 

11,000 

12,600 

11,100 

11.700 

8,170 

10  B  803.4  202.3 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

6.900 

5,830 

11,200 

7,840 

10,700 

8,100 

9.260 

5,554 

EO  B  803.0  159.0 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

10,100 

6,420 

9,730 

7,960 

7,390 

5.280 

B9  D  802.3  153.0 

SACRAMENTO  RI,VER  AT  PITTSBURG 
SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

1,200 

1,200 

3,280 

2,120 

2,820 

1,640 

1.270 

229 

B9  D  804.4  141.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

12,600 

10,400 

4,700 

783 

550 

3,730 

1,440 

3,820 

2,030 

192 

B9  D  804.6  145.2 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

29 

1,470 

293 

1,540 

569 

628 

62 

B9  D  806.4  142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

8,600 

5,900 

1,610 

175 

18 

459 

57 

660 

143 

234 

30 

B9  D  809.6  141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

7,400 

4,050 

550 

175 

17 

690 

28 

198 

40 

73 

12 

B9  D  810.3  135.6 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

6,350 

2,500 

50 

125 

14 

20 

13 

14 

11 

12 

6 

B9  D  801.1  148.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

12,400 

9,200 

4,000 

354 

184 

2,500 

654 

2,730 

1,580 

944 

111 

B9  D  801.7  145.0 

SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

122 

892 

520 

2.320 

1,120 

1,080 

25 

B9  D  802.6  141.5 

SAN  JOAQUIM  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

52 

863 

144 

1,210 

495 

540 

34 

B9  D  805.2  141.1 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAM  JOAQUIN  RIVER 

45 

262 

33 

291 

96 

96 

21 

B9  D  803.5  140.0 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

47 

898 

191 

209 

34 

B9  D  806.3  135.6 

SAM  JOAQUIM  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

72 

35 

164 

40 

22 

10 

B9  D  800.7  138.4 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

5,100 

2,250 

690 

88 

110 

434 

103 

409 

131 

175 

78 

B9  D  747.2  118.4 

SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

120 

160 

130 

122 

219 

318 

181 

246 

168 

168 

394 

Ocean  water  contains  approximately  19,000  milligrams  per  liter  of  chloride. 

Releases  of  stored  water  from  Shasta  Lake  coamenced  in  1944. 

Period  of  record  from  October  2,  1970,  through  June  30,  1971. 

Average  taken  as  mean  annual  unimpaired  flow  at  foothill  stations  of  major 
tributaries  for  50-year  period,  October  1920  through  September  1970,  and 
does  not  Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 

Preliminary  data  subject  to  revision. 
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Appendix  E 
GROUND  WATER  QUALITY 
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INTRODUCTION 

This  appendix  presents  ground  water  quality  data 
collected  during  the  period  from  October  1,  1970,  through 
September  30,  1971.   The  data  were  collected  from  a  number 
of  major  ground  water  sources  in  Northeastern  California  in 
cooperation  with  other  state,  local,  and  federal  agencies. 
During  the  1971  water  year,  484  wells  were  sampled  in  28 
ground  water  basins  and  subbasins  or  subareas. 

At  the  time  of  field  sampling,  pH  and  temperature 
measurements  are  normally  made.   Comments  on  current  condi- 
tions are  noted  in  field  books  which  are  available  in  the 
files  of  the  Department  of  Water  Resources, 

Laboratory  analyses  of  ground  waters  were  performed 
in  accordance  with  "Standard  Methods  for  the  Examination  of 
Water  and  Wastewater",  13th  Edition. 

The  Region  and  Basin  and  State  Well  Numbering  Sys- 
tems are  described  in  Appendix  C,  "Ground  Water  Measurements", 
on  page  219. 
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INDEX  TO  GROUND  WATER  QUALITY  DATA 
IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


Number  Name                          Page 

CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 

5-  1.00       Goose  Lake  Valley 431 

5-  2.00        Alturas  Basin 431 

5-  4.00       Big  Valley 431,  454 

5-  5.00        Fall  River  Valley 432 

5-  6.00        Redding  Basin 432 

5-  7.00  Lake  Almanor  Valley 

5-  9.00  Indian  Valley 

5-10.00  American  Valley 

5-11.00  Mohawk  Valley 

5-12.00  Sierra  Valley 

5-13.00        Upper  Lake  Valley 433,  454 

5-14.00       Scott  Valley   434 

5-15.00       Kelseyville  Valley   434,  454 

5-16.00        High  Valley 435 

5-17.00       Burns  Valley   435 

5-30.00        Lower  Lake  Area 435 

5-18.00  Coyote  Valley 

5-19.00  Collayomi  Valley 

5-21.00  Sacramento  Valley 

5-21.01       Tehama  County  436 

5-21.02       Glenn  County   438 

5-21.03       Butte  County   440,  454 

5-21.04       Colusa  County  441,  454 

5-21.05       Sutter  County  443 

5-21.06       Yuba  County 443 

5-21.07       Placer  County  444,  454 

5-21.08       Sacramento  County  444,  454 

5-21.09       Yolo  County 446 

5-21.10  Capay  Valley 

5-21.11       Solano  County  447 

5-22.00  San  Joaquin  Valley 

5-22.01       San  Joaquin  County 447,  455 

5-22.51  East  Contra  Costa  Area 

5-80.00        Miscellaneous  Area 449,  455 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 

6-  1.00       Surprise  Valley 449 

6-  2.00        Madeline  Plains 451 

6-  3.00        Willow  Creek  Valley 451 

6-  4.00        Honey  Lake  Valley 452,  455 

6-67.00  Truckee  Valley 

6-  5.00  Tahoe  Valley 

6-  5.01       South  Tahoe  Valley 453 

6-  5.02  North  Tahoe  Valley 

6-  6.00  Carson  Valley 

6-  7.00  Topaz  Valley 

6-  8.00  Bridgeport  Valley 
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TABLE  E-1 
MINERAL  ANALYSES  OF  OlOUND  WATER 

Lab  and  Sampler  Agency  Codes 
5000  -  U.  S.  Geological  Survey 
5050  -  Department  of  Water  Resources 
5210  -  City  of  Sacramento 
5701  -   California  Water  Service  Company 

Abbreviations 

Time   -   Pacific  Standard  Time  on  a  24-hour  clock 

Temp   -  Water  temperature  in  degrees  Fahrenheit  at  the  time  of  field 
sampling 

pH  -  Measure  of  acidity  or  alkalinity  of  water 

EC  -  Electrical  conductance  in  micromhos  at  25°  C 

TDS  -  Gravimetric  determination  of  total  dissolved  solids  at  180°  C 

SUM  -  Total  dissolved  solids  my  summation  of  analyzed  constituents 

TH  -  Total  hardness 

NCH    -  Noncarbonate  hardness  -  any  excess  of  total  hardness  over  total 
alkalinity 

Mineral  Constituents 


B 

-  Boron 

Ca 

Calcium 

CI 

-  Chloride 

CO3 

-  Carbonate 

F 

-  Fluoride 

HCOo 

Bicarbonate 

K 

Potassium 

Mg 

Magnesium 

Na 

Sodium 

NO^ 

-  Nitrate 

Si02 

-   Silica 

SO, 
4 

-   Sulfate 
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TABLE     E-1     (Com.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stote  Well  Number 
Dote  Lob 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lab 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

CO  3      HCO3      SO4  CI  NO3 


Milligrams  per  Liter 
B  Si02 


TDS 
SUM 


TH 
NCH 


319 
330 


CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 

GOOSE   LAKE  VALLEY  5-01.00 

44N/13E-36A01  M  67 

7-27-71        --  8.1 

0740  5050 

44N/14E-07K01  M  54 

7-27-71        --  7.1 

0830  5050 

45N/13E-12L01M  70  8.2 

7-27-71     5050  7.6 

0945  5050 

45N/14E-32L01  M  60 

7-27-71       --  7.1 

0910  5050 

46N/14E-32J01  M  65 

7-27-71        —  7.0 

1120  5050 

47N/14E-02H01   M  61 

7-27-71        --  8.1 

1220  5050 

47N/14E-14B02  M  62 

7-27-71        --  6.5 

1230  5050 

48N/14E-23K01  M  54 

7-27-71        --  6.9 

1200  5050 


ALTURAS  BASIN   5-02.00 

39N/13E-06N01  M  7 

7-27-71        -- 
1350  5050 

40N/12E-11F01  M  7 

7-27-71        -- 
1430  5050 

40N/12E-25J01  M  6 

7-27-71     5050 
1415  5050 

41N/11E-02J01  M  7 

7-28-71     5050 
0955  5050 

41N/12E-15H01  M  7 

7-27-71     5050 
1530  5050 

41N/13E-18P01  M  6 

7-27-71        -- 
1550  5050 

42N/11E-19E01  M  62  

7-27-71        --  7.9         455 

1040  5050 

42N/11E-24A01  M  66  

7-28-71        --  7.1  215 

1015  5050 


175 
2.87 


6.5 
0.18 


0.6 
0.01 


8.3 
7.3 


8.2 
8.0 


8.1 
7.3 


7.2 


162 


373 
390 


240 
238 


263 
270 


12 

0.60 

15 


5.1 

0.42 

10 


63  9.2 

2.74       0.24 

69  6 


12  1.7 

0.60       0.14 

24  6 


31 

1.35 

54 


17  2.3  32 

0.85       0.19        1.39 

32  7  53 


16 

0.41 

16 

7.8 
0.20 


186 

22 

11 

0.8 

3.05 

0.46 

0.31 

0.01 

80 

12 

8 

0 

126 

5.9 

4.6 

1.9 

2.06 

0.12 

0.13 

0.03 

88 

5 

6 

1 

126 

6.6 

8.1 

13 

2.07 

0.14 

0.23 

0.21 

78 

5 

9 

8 

285 

51 

0 

191 

37 

0 

228 

52 

0 

42N/12E-11J01  M 

64 





'           7-28-71       -- 

7.4 

370 

0930            5050 

42N/13E-31G01  M 

61 





7-28-71        -- 

7.3 

570 

0855            5050 

42N/13E-32G01  M 

63 





7-28-71        -- 

7.4 

355 

0900            5050 

BIG  VALLEY   5-04.00 

37N/07E-O2DO1  M 

67 

... 

... 

'           7-28-71        -- 

7.3 

210 

i           UOO            5050 

1 

1 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 
Lab 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactonce  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per 
Si02 

Liter 

TDS 
SUM 

TH 
NCH 

BIG  VALLEY   5-04.00    (Continued) 

37N/07E-13B01  M 
7-28-71     5050 
1345           5050 

59 

7.8 
7.2 

267 
280 

15 

0.75 

28 

10 
0.83 

31 

23 

1.00 

37 

4.6 

0.12 

4 

0 

126 

2.07 

79 

2.3          7.7 

0.05       0.22 

2              8 

18 
0.29 

11 

0.0 

203 

79 
0 

38N/07E-02P01  M 
7-28-71     5050 
1230            5050 

69 

7.6 

7.1 

521 
540 

30 

1.50 

28 

19 

1.58 

29 

48 

2.09 

38 

11 

0.28 

5 

0 

238 

3.90 

74 

8.4           38 

0.17        1.07 

3            20 

7.8 

0.13 

3 

0.1 

342 

154 
0 

38N/07E-23D01  M 
7-28-71     5050 
1240            5050 

68 

7.5 

7.1 

273 
290 

18 

0.90 

31 

9.2 

0.76 

26 

27 

1.17 

41 

2.7 

0.07 

2 

0 

148 

2.43 

87 

5.4         7.6 

0.11       0.21 

4              7 

3.3 

0.05 

2 

0.0 

208 

83 
0 

38N/07E-28N09  M 
7-28-71     5050 
1320            5050 

62 

7.3 
7.1 

179 
200 

0 

105 
1.72 

2.0 
0.06 

54 
0 

38N/08E-17K01  M 
7-28-71     5050 
1430            5050 

63 

7.9 
7.3 

222 
240 

0 

135 
2.21 

2.1 
0.06 

80 
0 

38N/08E-30R01  M 
7-28-71      5050 
1410            5050 

59 

8.2 
7.1 

904 
960 

65 

3.24 

36 

53 

4.35 

49 

26 

1.13 

13 

6.6 

0.17 

2 

0 

154 

2.52 

28 

44            70 

0.92        1.97 

10           22 

222 

3.58 

40 

0.0 

636 

380 
254 

38N/09E-21L01   M 
7-28-71 
1500            5050 

70 

7.3 

345 

39N/07E-13Q01  M 
7-27-71       -- 
1210            5050 

62 

7.0 

222 

39N/08E-23A01  M 
7-28-71       -- 
1145            5050 

63 

7.1 

200 

39N/08E-26J02  M 
7-29-71       -- 
0740            5050 

59 

7.0 

270 

39N/09E-28F20  M 
7-28-71      5050 
1610            5050 

71 

8.1 
7.3 

195 
200 

19 

0.83 

33 

0 

118 
1.93 

« 

84 
0 

FALL  RIVER  VALLEY  5-05.00 

37N/05E-19P02  M 
7-29-71     5050 
1120           5050 

62 

7.2 
7.1 

464 
505 

20 

1.00 

20 

16 

1.33 

27 

56 

2.44 

50 

5.4 

0.14 

3 

0 

269 

4.41 

98 

0.0         3.3 

0.09 

2 

1.3 

0.02 

0 

0.2 

329 

117 
0 

37N/05E-24F01  M 
7-29-71     5050 
1025            5050 

61 

8.1 
8.0 

228 
228 

16 

0.80 

33 

6.8 

0.56 

23 

23 

1.00 

42 

2.1 

0.05 

2 

0 

126 

2.07 

90 

0.8          1.4 

0.02       0.04 

1              2 

10 
0.16 

7 

0.0 

155 

68 
0 

37N/06E-19L01  M 
7-29-71       -- 
1015            5050 

60 

7.7 

218 

38N/03E-24F01  M 
7-29-71     5050 
1310           5050 

59 

7.9 
7.1 

149 
158 

0 

97 
1.59 

1.6 
0.04 

72 
0 

38N/04E-27Q01  M 
7-29-71       -- 
1200           5050 

57 

7.9 

185 

38N/04E-30H01  M 
7-29-71     5050 
1235            5050 

54 

7.8 
6.8 

229 
255 

13 

0.56 

22 

0 

U4 
2.20 

4.4 
0.12 

98 
0 

38N/06E-31D01  M 
7-29-71        — 
0900           5050 

62 

7.9 

185 

f 

REDDING  BASIN  5-06.00 

29N/03W-05G02  M 
6-15-71       -- 
1220           5050 

65 

5.9 

132 

29N/04W-04R03  M 
6-15-71       -- 
1150           5050 

73 

6.3 

318 

29N/04W-11G04  M 
6-15-71       -- 
1110           5050 

68 

7.1 

185 
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TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lab 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg          Na             K 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

CO  3       HCO3       SO4           CI 

NO3 

Milligrams  per  Liter 

TDS 
F            B          Si02       SUM 

TH 
NCH 

REDDING  BASIN   5-06.00    (Continued) 

30N/03W-04M01   M 

68 

... 

... 

6-16-71       -- 

6.8 

193 

1400           5050 

30N/03W-18F02  M 

71 

... 

... 

6-15-71       -- 

5.9 

245 

1415           5050 

30N/03W-34D01  M 

63 

... 

... 

6-15-71       -- 

6.3 

345 

1445           5050 

30N/04W-01E01  M 

66 

... 

... 

6-17-71       — 

7.1 

150 

0915           5050 

30N/04W-08R01  M 

71 

... 

... 

6-16-71 

7.0 

132 

0830            5050 

30N/04W- 15M03  M 

67 

7.7 

277 

20 

17            12          1.4 

0          149            11          7.3 

4.8 

0.0                      190 

119 

6-15-71     5050 

6.8 

285 

1.00 

1.38       0.52       0.04 

2.44       0.22       0.21 

0.08 

0 

1430           5050 

34 

47            18              1 

83              7              7 

3 

30N/04W-35R01  M 

70 

... 

... 

6-15-71       -- 

7.0 

185 

1045           5050 

30N/04W-36D01  M 

67 

... 



6-15-71        -- 

.  7.1 

173 

U20            5050 

31N/03W-05J01  M 

70 

... 

... 

6-16-71        -- 

6.3 

208 

1145            5050 

31N/03W-10D02   M 

73 

... 

... 

6-16-71       -- 

6.5 

180 

1300            5050 

31N/03W-12E01  M 

68 





' 

6-16-71       — 

6.3 

200 

1310            5050 

31N/04W-12A01  M 

87 

... 

... 

6-17-71       — 

7.3 

372 

1255           5050 

31N/04W-15B01  M 

68 

... 

... 

6-17-71       - 

7.0 

222 

1110           5050 

'        31N/04W-15D03  M 

67 





6-17-71       -- 

7.1 

185 

1050           5050 

31N/04W-16Q01  M 

63 

7.5 

147 

0            79                        4.6 

53 

6-17-70     5050 

6.9 

152 

1.29                      0.13 

0 

■^           1030           5050 

31N/04W-20J01  M 

70 

... 

... 

6-17-71       -- 

6.5 

225 

0935           5050 

31N/05W-25K01  M 

64 





6-16-71       -- 

7.4 

280 

0910           5050 

32N/03W-07N01  M 

75 



... 

6-16-71       -- 

6.3 

135 

1050           5050 

32N/03W-32J02  M 

70 





6-16-71       -- 

7.1 

350 

1130           5050 

32N/05W-26M01  M 

67 

8.2 

237 

X7 

0          107                        5.8 

83 

6-16-71     5050 

7.0 

235 

0.74 

1.75                      0.16 

0 

0945           5050 

31 

/ 

14N/09W-06F02  M 

63 

... 

... 

6-10-71       -- 

5.5 

50 

1415           5050 

15N/09W-06F01  M 

67 





6-10-71       -- 

6.3 

198 

1130           5050 

i 
! 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


StoteWell  Number 
Dote            Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  L 
Milliequivalcnfs 
Percent  Reocton 

HCO3       SO4 

ter 

per  Liter 
ce  Value 

CI 

NO3 

Milligrams  per 
F             B          Si02 

Liter 

TDS 
SUM 

TH 
NCH 

UPPER  LAKE  VALLEY  5-13.0C 

(Continued) 

15N/09W-06Q01  M 

63 

7.8 

279 

30 

15 

7.3 

0.8 

0 

176          1.6 

3.5 

1.4 

0.1 

151 

135 

6-10-71     5050 

7.2 

290 

1.50 

1.20 

0.32 

0.02 

2.88       0.03 

0.10 

0.02 

0 

1020            5050 

49 

40 

10 

1 

95              1 

3 

1 

15N/09W-07B01  M 

61 

-.- 

... 

6-10-71       -- 

6.1 

360 

0930            5050 

15N/09W-17P01  M 

63 

8.0 

419 

24 

41 

4.6 

0.3 

0 

274         4.1 

5.2 

1.3 

0.1 

230 

228 

6-10-71     5050 

7.0 

435 

1.20 

3.36 

0.20 

0.01 

4.49       0.09 

0.15 

0.02 

4 

1245            5050 

25 

71 

4 

0 

95              2 

3 

0 

15N/09W-27E01  M 

66 

... 

... 

6-10-71       — 

7.2 

540 

1310            5050 

15N/09W-31P01  M 

65 

... 

... 

6-10-71       — 

6.1 

185 

1400            5050 

15N/10W-03C01  M 

60 

_-- 

... 

6-10-71       — 

7.0 

380 

0810           5050 

15N/10W-13A01  M 

61 

... 

... 

6-10-71       -- 

6.9 

230 

0910            5050 

15N/10W-L3A02  M 

61 





6-10-71        -- 

7.2 

205 

0900            5050 

16N/09W-31L03  M 

63 

... 

... 

6-10-71        -- 

6.3 

180 

1210            5050 

SCOTT  VALLEY  5-14.00 

14N/10W-03F01  M 

67 

7.8 

366 

19 

0 

231 

6.6 

159 

6-09-71     5050 

7.1 

382 

0.83 

3.79 

0.19 

0 

1635            5a50 

21 

14N/10W-10P01  M 

60 

7.7 

301 

9.3 

0 

184 

6.0 

« 

145 

6-09-71     5050 

7.0 

315 

0.40 

3.02 

0.17 

0 

1510            5050 

12 

14N/10W-10Q02  M 

60 

8.2 

335 

34 

15 

10 

1.0 

0 

189          8.4 

5.1 

0.4 

0.2 

173 

148 

6-09-71     5050 

7.0 

330 

1.70 

1.26 

0.43 

0.03 

3.10       0.17 

0.14 

0.01 

0 

1605            5050 

50 

37 

12 

1 

91              5 

4 

0 

14N/10W-14E03  M 

64 





6-09-71        — 

6.5 

222 

1440           5050 

14N/10W-15A01  M 

57 

8.3 

328 

35 

15 

9.1 

1.0 

0 

153            28 

6.2 

7.8 

0.2 

190 

150   ' 

6-09-71     5050 

7.3 

342 

1.75 

1.25 

0.40 

0.03 

2.51       0.58 

0.17 

0.13 

25 

1520            5050 

51 

36 

12 

1 

74            17 

5 

4 

KELSEYVILLE  VALLEY  5-15.00 

13N/09W-03C01  M 

59 

8.1 

535 

29 

51 

7.8 

1.4 

0 

288            32 

9.0 

19 

0.1 

330 

282 

6-10-71     5050 

6.9 

555 

1.45 

4.18 

0.34 

0.04 

4.72       0.67 

0.25 

0.30 

46 

1500            5050 

24 

69 

6 

1 

80            11 

4 

5 

13N/09W-05D03   M 

66 

7.6 

552 

21 

54 

16 

1.4 

367          1.2 

7.2 

0.0 

0.5 

322 

277 

6-08-71     5050 

6.3 

580 

1.05 

4.48 

0.70 

0.04 

6.02       0.02 

0.20 

0 

1530            5050 

17 

71 

11 

1 

97              0 

3 

13N/09W-08N02  M 

59 





6-09-71        -- 

6.3 

225 

0805            5050 

f 

13N/09W-09F02  M 

72 





6-09-71 

6.5 

755 

1315            5050 

UN/09W-12M01  M 

64 





6-09-71        -- 

7.1 

465 

1350            5050 

13N/09W-16D03  M 

61 





6-09-71        -- 

6.5 

445 

0920            5050 

13N/09W-17A01  M 

67 

7.6 

985 

38 

111 

25 

2.0 

0 

704         0.2 

11 

12 

0.9 

560 

555 

6-09-71     5050 

6.5 

995 

1.90 

9.19 

1.09 

0.05 

11.54       0.00 

0.31 

0.19 

0 

0830            5050 

16 

75 

9 

0 

96 

2 

2 
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TABLE     E-1     (Coot.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dote  Lab 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lab 

Field 


EC 

Lab 
Field 


Minerol  Constituents  in 


Mg 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reactance  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS 

TH 

B         Si02       SUM 

NCH 

KELSEYVILLE  VALLEY  5-15.00    (Continued) 

13N/09W-18J01  M  66 

6-09-71     5050 
0755  5050 


13N/09W-21F02  M 
6-09-71 
1015  5050 

13N/09W-22C03  M 
6-09-71 
1245  5050 

13N/09W-22J01  M 
6-09-71     5050 
1300  5050 

14N/09W-32J01  M 
6-08-71     5050 
1510  5050 

14N/09W-32J03  M 
6-08-71     5050 
1515  5050 


HIGH  VALLEY  5-16.00 

14N/08W-23K01  M 
6-11-71        -- 
0820  5050 

14N/08W-24B02  M 
6-11-71       -- 
0900  5050 


BURNS  VALLEY  5-17.00 

13N/07W-15J02  M 
6-08-71 
0755  5050 

13N/07W-15N01  M 
6-08-71 
1005  5050 

I3N/07W-21J02  M 
6-08-71       -- 
0930  5050 

13N/07W-21L01  M 
6-08-71     5050 
0950  5050 

13N/07W-22B03  M 
6-08-71     5050 
0815  5050 

13N/07W-27CO1  M 
6-08-71 
1040  5050 


63 


63 


72 


7.7 

360 

28 

18 

23 

0.9 

7.1 

355 

1.40 

1.48 

1.00 

0.02 

36 

38 

25 

1 

6.3 


7.2 


.  6.3         322 


201 

0.3 

15 

4.1 

3.29 

0.01 

0.42 

0.07 

87 

0 

11 

2 

8.3 

470 

14 

52 

9.8 

1.7 

0 

283 

15 

12 

5.5 

7.1 

490 

0.70 

4.26 

0.43 

0.04 

4.64 

0.31 

0.34 

0.09 

13 

78 

8 

1 

86 

6 

6 

2 

7.7 

822 

65 

71 

17 

0.9 

0 

510 

38 

25 

2.5 

6.5 

900 

3.24 

5.81 

0.74 

0.02 

8.36 

0.79 

0.71 

0.04 

33 

59 

8 

0 

85 

8 

7 

0 

7.5 

552 

13 

0 

370 

8.0 

6.3 

582 

0.56 
9 

6.06 

0.22 

7.1         405 


6.3         215 


6.9         768              84  37  32  2.3 

5.6         845         4.19  3.08  1.39  0.06 

48  35  16  1 

7.8         472              34  24  29  1.3 

6.5         465          1.70  1.98  1.26  0.03 

34  40  25  1 


7.3         315 


481 

0.5 

28 

0.0 

7.88 

0.01 

0.79 

91 

0 

9 

220 

19 

18 

22 

3.61 

0.40 

0.51 

0.35 

74 

8 

11 

7 

144 
0 


0.2 


248 
16 


453 
35 


288 
0 


0.3 


459  364 

0 


308  184 

4 


LONER  LAKE  AREA  5-30.00 

12N/07W-01F01  M 
6-08-71 
1210  5050 

12N/07W-01M02  M 
6-08-71 
1150  5050 

12N/07W-02P03  M 
6-08-71     5050 
1110  5050 

12N/07W-13N01  M 
6-08-71     5050 
1240  5050 

12N/07W-14C02  M 
6-08-71 
1300  5050 

I2N/07W-14F01  M 
6-08-71 
1320  5050 


7.9 
6.9 


7.7 
6.3 


915 
965 


745 
700 


7.1       3250 


85 

4.24 

40 

45 

2.25 

28 


53 

4.39 

41 

31 

2.57 

33 


44 

1.91 

18 

70 

3.04 

39 


1.8 

0.05 

1 

0.4 

0.01 

0 


362 

158 

48 

1.9 

5.93 

3.30 

1.35 

0.03 

56 

31 

13 

0 

325 

62 

32 

7.6 

5.32 

1.30 

0.90 

0.12 

69 

17 

12 

2 

0.3 


638  432 

135 


399  241 

0 
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TABLE     E-1     (Conf.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stale  Well  Number 
Dofe  Lob 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Co 


Mineral  Constituents  ir 


Mg 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctance  Value 

CO  3      HCO3      SO4  CI         NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS 
B  SiOo       SUM 


TH 
NCH 


SACRAMENTO  VALLEY  5-21.00 

TEHAMA  COUNTY  5-21.01 

23N/02W-04A02  M 
6-07-71      5050 
1300  5050 

23N/02W-05A01  M 
7-06-71 
1245  5050 

23N/03W-22Q01  M 
7-07-71       -- 
1030  5050 

23N/03W-27N01  M 
7-07-71       — 
0930  5050 

23N/03W-35B01  M 
7-07-71       — 
1010  5050 

24N/01W-36A02  M 
6-03-71       — 
1305  5050 

24N/02W-14K01  M 
7-06-71 
1330  5050 

24N/02W-30C01  M 
7-06-71 
1220     5050 

24N/03W-03P01  M 
7-06-71       -- 
1420  5050 

24N/03W-14M01  M 
7-06-71       -- 
1130  5050 

24N/03W-17M01  M 
7-06-71 
1035  5050 

24N/03W-20N01  M 
7-06-71       -- 
1010  5050 

24N/03W-24P01  M 
7-06-71       -- 
1205  5050 

24N/03W-33M01  M 
7-06-71 
0930  5050 

25N/02W-04M01  M 
7-08-71   -- 
0950     5050 

25N/02H-07K01  M 
7-08-71  5050 
0920     5050 

25N/02W-16F01  M 
7-08-71  5050 
0840     5050 

25N/02W-16P01  M 
7-08-71     5050 
0900  5050 

25N/03W-03N01  M 
7-07-71 
1240  5050 

25N/03W-22D01  M 
7-07-71       — 
1205  5050 

25N/03W-31R01  M 
7-06-71       — 
1505  5050 

25N/03W-36C01  M 
7-06-71       — 
1400  5050 


73 


74 


7.7 
7.1 


7.2 


365 
385 


257 


277 


375 


16 

0.70 

18 


201 
3.29 


7.5 
0.21 


8.0 

650 

49 

44 

19 

0.8 

0 

292- 

- 

35 

30 

23 

7.1 

615 

2.45 

3.58 

0.83 

0.02 

4.79 

0 

.73 

0.85 

0.37 

36 

52 

12 

0 

71 

11 

13 

5 

8.0 

278 

26 

0 

134 

12 

7.3 

270 

1. 13 
40 

2.20 

0.34 

7.6 

314 

17 

0 

146 

14 

13 

6.5 

310 

0.74 
24 

2.39 

0.39 

0.21 

164 

ol 


302 
62 


119 
0 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date  Lab 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lab 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Mineral  Constituents  in 


Mg 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactance  Volue 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligrons  p«r  Liter 
B  Si02 


TDS 
SUM 


TH 
NCH 


TEHAMA  COUNTY   5-21.01    (Continued) 

26M/02W-15M01  M  68 

5-27-71        — 
1010  5050 


26N/02W-28F01  H 
5-27-71       — 
1030  5050 

26N/03H-01G02  M 
7-07-71     5050 
1400  5050 

26N/03W-03N01  M 
7-08-71       — 
0800  5050 

26N/03W-04F01  M 
7-08-71 
0745  5050 

26N/03H- 26001  M 
7-07-71       — 
1315  5050 

26N/03W-32A02  M 
7-07-71       — 
1255  5050 

26N/03W-36E02  M 
7-07-71       — 
U30  5050 

26N/03W-36F01  M 
7-07-71     5050 
1235  5050 

26N/03W-36K01  M 
7-07-71     5050 
1340  5050 

26N/04W-10D01  M 
7-08-71       — 
1240  5050 

27N/02W-30C02  M 
7-08-71       -- 
1020  5050 

27N/03W-10B01  M 
7-08-71       -- 
1420  5050 

27N/03W-10Q01  M 
7-29-71     5050 
0900  5050 

27N/03W- 15001  M 
7-29-71     5050 
0915  5050 

27N/03W-15N01  M 
7-08-71     5050 
1440  5050 

27N/03W-19A01  M 
7-08-71 
1310  5050 

27N/03W-20A01  M 
7-08-71 
1345  5050 

27N/03W-22B01  M 
7-29-71     5050 
0845  5050 

27N/03W-23D01  M 
7-29-71     5050 
0830  5050 

27N/03W-25D01  M 
7-08-71 
1030  5050 

27N/03W-31A01  M 
7-08-71 
1215  5050 

27N/04W-01H02  M 
5-27-71       — 
1310  5050 


62 


74  7.7 

7.1 


74 


73 


71 


75 


67 


7.2 


69      . 


7.4 


7.3 


7.5 


208 


280 


593 
590 


340 


273 


172 


372 


71 

8.3 

396 

25 

22 

^9 

1.6 

7.7 

375 

1.25 

1.83 

0.83 

0.04 

32 

46 

21 

1 

69 

8.3 

380 

27 

23 

19 

0.8 

7.5 

415 

1.35 

1.93 

0.83 

0.02 

33 

47 

20 

0 

372 


350 


73 

7.3 

564 

42 

26 

36 

2.7 

7.1 

565 

2.10 

2.10 

1.57 

0.07 

36 

36 

27 

1 

68 

7.2 

510 

20 

17 

59 

1.5 

7.1 

510 

1.00 

1.40 

2.57 

0.04 

20 

28 

51 

1 

64 

7.3 

586 

22 

18 

70 

2.2 

7.1 

590 

1.10 

1.52 

3.04 

0.06 

19 

27 

53 

1 

307 
5.03 


202 

3.31 

85 

204 

3.34 

82 


31 
0.87 


9.1  18 

0.19       0.51 

5  12 


10 
0.16 


8.4  13         4.0 

0.17       0.37       0.06 

4  9  2 


4.0 

0.06 

1 


218 

6.9 

58 

20 

3.57 

0.14 

1.64 

0.32 

63 

2 

29 

6 

133 

5.3 

78 

26 

2.18 

0.11 

2.20 

0.42 

44 

2 

45 

9 

162 

4.9 

94 

16 

2.66 

0.10 

2.65 

0.26 

47 

2 

47 

4 

275 
23 


154 
0 


164 
0 


210 
32 


307 


120 
11 


131 
0 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lab 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Ca 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactance  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

F 

Mill 
B 

grams  per 
Si02 

Liter 

TDS 
SUM 

TH 
NCH 

TEHAMA  COUNTY  5-21.01    (Co 

ntlnued) 

27N/04W-03J01  M 
7-21-71 
1135            5050 

70 

7.3 

215 

27N/04W-24C01  M 
5-27-71        — 
1245            5050 

68 

7.2 

295 

27N/04W-26J01  M 
5-27-71       -- 
1215            5050 

68 

6.3 

330 

GLENN  COUNTY  5-21.02 

18N/01W-04F01  M 
7-28-71     5050 
1230            5050 

65 

8.1 
7.3 

421 
450 

33 

1.65 

36 

21 

1.73 

38 

27 

1.17 

25 

1.6 

0.04 

1 

0 

241 

3.95 

87 

6.9 

0.14 

3 

14 

0.39 

9 

3.5 
0.06 

1 

0.1 

249 

169 
0 

18N/01W-16H01  M 
7-28-71        - 
1240            5050 

79 

7.7 

450 

18N/02W-01E01  M 
7-14-71     5050 
1045            5050 

66 

7.7 
7.5 

700 
740 

53 

2.64 

32 

40 

3.27 

39 

56 

2.44 

29 

1.4 

0.04 

0 

0 

450 

7.38 

90 

29 
0.60 

7 

6.7 

0.19 

2 

5.5 
0.09 

1 

0.1 

437 

296 
0 

i 

18N/02W-07F01  M 
7-14-71     5050 
0955            5050 

68 

8.3 
7.7 

577 
590 

50 

2.18 

34 

0 

295 
4.84 

9.8 
0.28 

1 
211 

0 

18N/03W-10K01  M 
7-14-71     5050 
0935            5050 

71 

8.0 
7.7 

610 
600 

34 

1.70 

25 

24 

1.94 

29 

70 

3.04 

46 

0.6 

0.02 

0 

0 

303 

4.97 

74 

47 

0.98 

14 

24 

0.68 

10 

7.5 

0.12 

2 

0.2 

355 

182 
0 

18N/04W-02F01  M 
7-14-71     5050 
0850            5050 

84 

8.1 
7.7 

1180 
UOO 

72 

3.59 

28 

47 

3.88 

31 

121 

5.26 

41 

0.6 

0.02 

0 

0 

401 

6.57 

53 

13 

0.27 

2 

114 

3.21 

26 

148 

2.38 

19 

0.0 

767 

374 
45 

19N/01W-07B03   M 
7-28-71     5050 
1153            5050 

67 

7.7 
7.7 

299 

310 

23 

1.15 

36 

15 

1.21 

38 

19 

0.83 

26 

0.9 

0.02 

0 

0 

181 

2.97 

95 

1.0 
0.02 

1 

3.8 

0.11 

3 

2.5 

0.04 

^        1 

0.1 

167 

118 
0 

19N/02H-06G01  M 
7-14-71     5050 
0800            5050 

68 

7.5 
7.2 

278 
280 

0 

140 
2,29 

11 
0.31 

124 
10 

19N/02W-23N01  M 
7-14-71       — 
1210           5050 

67 

7.2 

850 

19N/03W-04E01  M 
7-28-71       -- 
1030            5050 

68 

7.0 

600 

19N/03W-04L01  M 
8-10-71     5701 
5701 

70 

8.15 

390 

20 

0.98 

23 

17 

1.36 

32 

43 

1.87 

44 

1.5 

0.04 

1 

2.4 

0.08 

2 

222 

3.64 

87 

4 

0.09 

2 

10 
0.28 

7 

6 

0.09 

2 

0.29 

19 

234 

117 
0 

19N/03W-09A01  M 
7-29-71     5701 
5701 

68 

8.10 

407 

18 

0.90 

20 

20 

1.66 

38 

42 

1.83 

41 

1.4 

0.04 

1 

2.1 

0.07 

2 

235 

3.85 

87 

10 

0.21 

5 

9 

0.25 

6 

10 

0.02 

0 

0.27 

22 

252 

128 
0 

19N/03W-09F01  M 
8-11-71     5701 
5701 

70 

8.00 

548 

30 

1.48 

24 

29 

2.36 

38 

53 

2.31 

37 

1.6 
0.04 

1 

1.8 

0.06 

1 

287 

4.70 

78 

40 

0.83 

14 

11 

0.31 

5 

8 

0.14 

2 

0.37 

21 

339 

192 
0 

19N/03W-09J01  M 
7-14-71       - 
0825            5050 

67 

7.8 

500 

19N/03W-09E01  M 
8-11-71     5701 
5701 

68 

8.10 

509 

24 

1.20 

21 

24 

1.98 

35 

56 

2.44 
43 

1.5 
0.04 

1 

2.4 
0.08 

1 

273 

4.48 
80 

30 

0.63 

11 

11 

0.31 

6 

7 

0.11 

2 

0.34 

20 

313 

159      . 
0 

19N/03W-10D01  M 
8-10-71     5701 
5701 

68 

7.95 

650 

34 

1.68 

24 

27 

2.24 

31 

74 

3.22 

45 

1.1 

0.03 

0 

1.8 

0.06 

1 

348 

5.70 

79 

46 

0.95 

13 

U 

0.37 

5 

8 

0.13 

2 

0.48 

22 

401 

196 
0 

19N/03W-18F01  M 
7-14-71     5050 
0910            5050 

74 

7.9 

7.7 

626 
610 

40 

2.00 

29 

28 

2.28 

34 

58 

2.52 

37 

0.5 

0.01 

0 

0 

286 

4.69 

69 

45 

0.94 

14 

34 

0.96 

14 

11 

0.18 

3 

0.1 

359 

214 

0 

19N/03W-26F01  H 
7-28-71       — 
1050            5050 

73 

7.3 

590 

20N/02W-11Q01  M 
7-14-71     5050 
1300            5050 

67 

7.5 
7.3 

422 
430 

40 

2.00 

43 

23 

1.88 

41 

18 

0.73 

16 

0.4 

0.01 

0 

0 

252 

4.U 

88 

9.5 

0.20 

4 

8.7 
0.24 

5 

8.8 

0.14 

3 

0.0 

217 

194 
0 

438 


TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 

pH 

EC 

Mineral  Constituents  In 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 

Mill 

grams  per  Liter 

Dote             Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

Lob 
Field 

Lob 
Field 

Co 

Mg 

Ha 

K 

CO  3 

Percent 
HCO3 

Reoctonce  Value 
SO4           CI 

NO3 

F           B 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

20N/O2W-13QO1  M 

67 

8.1 

469 

41 

32 

17 

0.4 

0 

287 

14 

6.8 

10 

0.0 

257 

232 

7-14-71     5050 

7.8 

500 

2.04 

2.60 

0.74 

0.01 

4.70 

0.29 

0.19 

0.16 

0 

1235            5050 

38 

48 

14 

0 

88 

5 

4 

3 

20N/02W-22E01  M 

71 

8.2 

280 

22 

12 

19 

0.6 

0 

150 

4.8 

9.4 

4.8 

0.1 

166 

105 

7-28-71     5050 

7.7 

285 

1.10 

1.00 

0.83 

0.02 

2.46 

0.10 

0.27 

0.08 

0 

1130            5050 

37 

34 

28 

1 

85 

3 

9 

3 

20N/03W-02D01  M 

65 

7.5 

438 

46 

21 

16 

0.8 

0 

216 

13 

22 

18 

0.0 

252 

201 

7-12-71     5050 

7.2 

460 

2.30 

1.72 

0.70 

0.02 

3.54 

0.27 

0.62 

0.29 

24 

1155            5050 

49 

36 

15 

0 

75 

6 

13 

6 

20N/03W-16E01  M 

74 

8.2 

290 

0 

181 

3.0 

130 

7-28-71     5050 

7.7 

280 

2.97 

0.08 

0 

1010            5050 

20N/03W- 16E02  M 

69 





7-28-71       -- 

7.4 

275 

1000            5050 

20N/03W-26R01  M 

66 

8.2 

520 

55 

28 

18 

0.6 

0 

307 

5.8 

15 

11 

0.0 

285 

252 

7-28-71     5050 

7.1 

560 

2.74 

2.29 

0.78 

0.02 

5.03 

0.12 

0.42 

0.18 

0 

1110            5050 

47 

39 

14 

0 

88 

2 

7 

3 

20N/04W-02Q01  M 

75 





7-12-71       — 

7.8 

355 

1220            5050 

21H/01W-29N01  M 

68 

8.3 

395 

44 

18 

14 

0.6 

0 

220 

12 

12 

5.0 

0.1 

213 

183 

7-28-71     5050 

7.3 

420 

2.20 

1.46 

0.61 

0.02 

3.61 

0.25 

0.34 

0.08 

3 

1320            5050 

51 

34 

14 

1 

84 

6 

8 

2 

21N/02W-15C01  M 

68 

8.0 

666 

0 

299 

42 

31 

303 

7-20-71     5050 

7.6 

700 

4.90 

1.18 

0.50 

58 

1500            5050 

21N/03W-02Q01  M 

70 





7-12-71       -- 

7.2 

700 

1255            5050 

21N/03W-08A02  M 

70 

7.6 

278 

0 

168 

7.9 

111 

7-28-71     5050 

7.7 

300 

2.67 

0.22 

0 

0938            5050 

21N/03W-20D02  M 

72 

8.0 

346 

0 

163 

29 

1.3 

117 

7-16-71     5050 

7.6 

350 

2.67 

0.82 

0.02 

0 

2010            5050 

22N/01W-19J01  M 

64 

7.65 

423 

39 

19 

21 

1.3 

0.6 

192 

22 

23 

6 

0.13 

19         247 

173 

7-16-71     5701 





1.94 

1.52 

0.91 

0.03 

0.02 

3.14 

0.46 

0.65 

0.09 

15 

5701 

44 

34 

21 

1 

0 

72 

11 

15 

2 

22N/01W-29C01  M 

67 

7.5 

506 

48 

26 

22 

0.6 

0 

241 

25 

25 

19 

0.1 

314 

227 

7-14-71     5050 

7.3 

530 

2.40 

2.14 

0.96 

0.02 

3.95 

0.52 

0.70 

0.31 

30 

1335            5050 

44 

39 

17 

0 

72 

9 

13 

6 

22N/02W-03A01  M 

68 

7.1 

519 

48 

21 

26 

0.4 

0 

179 

41 

35 

36 

0.1 

349 

208 

7-12-71     5050 

6.8 

530 

2.40 

1.76 

1.13 

0.01 

2.93 

0.85 

0.99 

0.58 

62 

0920            5050 

46 

33 

21 

0 

55 

16 

18 

11 

22N/02W-04C02  M 

72 

7.8 

440 

34 

22 

22 

0.8 

0 

170 

22 

29 

19 

0.0 

262 

176 

7-28-71     5050 

6.9 

460 

1.70 

1.82 

0.96 

0.02 

2.79 

0.46 

0.82 

0.31 

37 

1423            5050 

38 

40 

21 

1 

64 

10 

19 

7 

22H/02H-07N01  M 

68 

8.2 

517 

0 

256 

18 

16 

228 

7-28-71     5050 

7.1 

545 

4.20 

0.51 

0.26 

18 

1440            5050 

22N/02W-20QO1  M 

72 

8.0 

490 

54 

21 

21 

0.8 

0 

251 

29 

18 

4.5 

0.2 

273 

221 

7-28-71     5050 

7.3 

530 

2.69 

1.73 

0.91 

0.02 

4.11 

0.60 

0.51 

0.07 

16 

1455            5050 

50 

32 

17 

1 

78 

11 

10 

1 

22N/02W-26B01  M 

65 

8.3 

420 

0 

217 

16 

0.1 

189 

7-12-71     5050 

7.2 

435 

3.56 

0.45 

11 

1000            5050 

22N/03W-06H01  M 

66 

8.0 

727 

70 

34 

39 

0.6 

0 

320 

41 

56 

5.6 

0.2 

441 

316 

7-28-71     5050 

7.0 

740 

3.49 

2.82 

1.52 

0.02 

5.24 

0.85 

1.58 

0.09 

54 

0830            5050 

45 

36 

19 

0 

68 

11 

20 

1 

22N/03W-17E01  M 

65 





7-28-71       -- 

7.3 

420 

0855            5050 

22N/03W-17K01  M 

81 





7-12-71        -- 

7.4 

510 

0820           5050 

22N/03W-22G02  M 

66 





7-28-71       -- 

7.3 

400 

0800           5050 

A 

439 

TABLE     E-1     (Conf.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dote            Lob 
Time     Sumplier 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per 
Si02 

Liter 

TDS 
SUM 

TH 
NCH 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

22H/03W-22Q01  M 

74 

7.4 

497 

59 

19 

18 

0.6 

0 

246            14 

26 

15 

0.1 

256 

227 

7-ie-71     5050 

7.3 

500 

2.94 

1.60 

0.78 

0.02 

4.03       0.29 

0.73 

0.24 

26 

OV55            5050 

55 

30 

15 

0 

76              5 

14 

5 

22N/03V-25B01  M 

65 

... 

... 

7-12-71       -- 

7.2 

415 

1025            5050 

22N/03W-32R02  M 

64 

... 

... 

7-28-71       - 

6.6 

380 

0920           5050 

22N/04W'- lOBOl  M 

70 

... 

... 

7-12-71       -- 

7.2 

510 

0835            5050 

BUTTE  COUNTY  5-21.1)3 

17H/01E-01R01  M 

66 

8.3 

356 

23 

21 

22 

2.5 

0 

212          1.4 

9.1 

3.2 

0.1 

235 

143 

6-i3-71     5050 

7.5 

360 

1.15 

1.71 

0.96 

0.06 

3.47       0.03 

0.26 

0.05 

0 

1300            5050 

30 

44 

25 

1 

91              1 

7 

1 

17N/03E-18Q01  M 

64 

7.4 

620 

45 

48 

22 

0.7 

0 

410         4.0 

1.1 

23 

0.0 

364 

310 

6-24-71     5050 

7.1 

610 

2.24 

3.95 

0.96 

0.02 

6.72       0.08 

0.03 

0.37 

0 

0750            5050 

31 

55 

14 

0 

93              1 

1 

5 

17N/03E-20C01  M 

64 





6-24-71       — 

7.1 

330 

0830            5050 

17N/04E-16M01  M 

68 





6-24-71       -- 

6.8 

245 

0930            5050 

18N/01E-14R01  M 

67 

... 

... 

6-24-71       -- 

7.4 

303 

1200            5050 

18N/02E-12G01  M 

65 

7.7 

278 

11 

0 

176 

3.6 

125 

6-24-71     5050 

7.0 

278 

0.48 

2.88 

0.10 

0 

1120            5050 

16 

•« 

18N/02E-13R05  M 

68 

... 

... 

6-23-71       -- 

7.2 

170 

1700            5050 

18N/02E-14K01  M 

68 





6-24-71       -- 

7.4 

252 

1135            5050 

18N/03E-25J01  M 

67 





6-24-71       -- 

7.1 

187 

0900            5050 

- 

18N/03E-29P01  M 

66 

... 

-w. 

6-23-71       - 

7.3 

220 

1450            5050 

18N/03E-33N01  M 

66 

7.7 

256 

17 

16 

12 

3.0 

0 

156         0.0 

4.8 

0.1 

0.0 

172 

107 

6-23-71     5050 

7.4 

258 

0.85 

1.29 

0.52 

0.08 

2.56 

0.14 

0.00 

0 

1430            5050 

31 

47 

19 

3 

95 

5 

18N/04E-07A01  M 

67 

... 



6-24-71       " 

7.1 

155 

1015            5050 

18N/04E-21P01  M 

65 

7.2 

300 

28 

17 

10 

0.6 

0 

164         2.6 

6.7 

13 

0.0 

188 

139 

6-24-71     5050 

7.1 

300 

1.40 

1.38 

0.44 

0.02 

2.69       0.05 

0.19 

0.21 

5 

1000            5050 

43 

43 

13 

1 

86              1 

6 

7 

18N/04E-28M01  M 

71 

8.1 

2610 

519 

0 

157 

288 

119 

6-23-71     5050 

8.2 

2580 

22.58 

2.57 

8.12 

0 

0910           5050 

90 

19N/02E-16R01  M 

68 





6-24-71       " 

7.3 

235 

1245           5050 

19N/04E-06P01  M 

71 





6-29-71       - 

7.2 

200 

U15           5050 

19N/04E-07P01  M 

68 

7.60 

503 

40 

18 

36 

2.7 

0.6 

182           40 

37 

8 

0.23 

36 

310 

171 

66-28-71     5701 

— 



1.98 

1.44 

1.57 

0.07 

0.02 

2.98       0.83 

1.04 

0.12 

21 

5701 

39 

29 

31 

1 

0 

60           17 

21 

2 

19N/04E-20C01  M 

70 

7.30 

378 

26 

19 

29 

1.3 

0.3 

192           12 

14 

11 

0.26 

45 

254 

142 

6-28-71     5701 

— 



1.32 

1.52 

1.26 

0.03 

0.01 

3.15       0.25 

0.39 

0.18 

0 

5701 

32 

37 

30 

1 

0 

79             6 

10 

5 

440 


TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date  Lob 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lab 

Field 


Mineral  Constituents  in 


Co 


M9 


No 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligrams  par  Liter 

TDS 

TH 

B          Si02       SUM 

NCH 

BOrre  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

19N/04E-20N01  M  71 

6-29-71     5701 
5701 

20N/01E-01C01  M  65 

6-24-71     5050 
1325  5050 

20N/02B-29R03  M  72 

6-24-71       — 
1300  5050 

20N/03B-15H01  M  66 

6-29-71       — 
1210  5050 

21N/01E-08H02  M  66 

6-20-71     5050 
0945  5050 

21N/02E-21M01  M  64 

6-30-71     5050 
0810  5050 

21N/02E-30F01  M  66 

6-30-71     5050 
0745  5050 

21N/03E-10K01  M  69 

6-29-71       -- 
1230  5050 

2m/03E-10Q01  M  68 

6-29-71       -- 
1245  5050 

2m/01W-35C01  M  66 

6-24-71       — 
1425  5050 

22N/01E-05C01  M  65 

6-29-71       — 
0945  5050 

22N/01E-05F01  M  66 

6-29-71     5050 
0930  5050 

22N/01E-23L01  M  66 

7-04-71     5701 
5701 

22N/01E-27G02  M  65 

5-12-71     5701 
5701 

22H/01E-36C01  M  67 

7-06-71     5701 
5701 

22N/02E-17E01  M  63 

6-29-71       -- 
1045  5050 

23N/01W-09L01  M  64 

6-29-71     5050 
0900  5050 


COLUSA  COUNTY  5-21.04 

13N/01E-22J01  M  66 

6-22-71     5050 
1010  5050 

13N/01W-06Q01  M  68 

6-23-71     5050 
1020  5050 

13N/01W-07A01  M  72 

6-28-71       — 
1350  5050 

13N/01W-30F01  M  70 

6-22-71       — 
1050  5050 

UN/01W-36Q02  M  70 

6-22-71     5050 
1030  5050 


7.30 

389 

26 

19 

31 

1.5 

0.3 

197 

13 

13 

12 



— 

1.28 

1.52 

1.35 

0.04 

0.01 

3.23 

0 

27 

0.37 

0.19 

31 

36 

32 

1 

0 

79 

7 

9 

5 

7.5 

654 

0 

348 

18 

43 

7.0 

670 

5.70 

0.51 

0.69 

7.4 


7.0 

651 

54 

46 

18 

0.8 

0 

329 

27 

10 

62 

7.0 

650 

2.69 

3.78 

0.78 

0.02 

5.39 

0.56 

0.28 

1.00 

37 

52 

11 

0 

74 

8 

4 

14 

7.1 

487 

36 

36 

14 

0.3 

0 

219 

33 

8.4 

45 

6.8 

490 

1.80 

2.92 

0.61 

0.01 

3.59 

0.69 

0.24 

0.72 

34 

55 

11 

0 

68 

13 

5 

14 

7.0 

487 

40 

33 

12 

0.5 

0 

215 

30 

9.5 

50 

6.8 

488 

2.00 

2.74 

0.52 

0.01 

3.52 

0.62 

0.27 

0.81 

38 

52 

10 

0 

67 

12 

5 

16 

220 


7.3 

302 

20 

14 

22 

0.8 

0 

135 

5.9 

6.8 

32 

7.1 

295 

1.00 

1.12 

0.96 

0.02 

2.21 

0.12 

0.19 

0.52 

32 

36 

31 

1 

73 

4 

6 

17 

7.80 

271 

22 

12 

14 

1.8 

0.6 

128 

5 

11 

16 





1.12 

0.98 

0.61 

0.05 

0.02 

2.10 

0.11 

0.31 

0.26 

41 

35 

22 

2 

1 

75 

4 

11 

9 

7.70 

447 

44 

21 

19 

2.2 

0.9 

250 

10 

14 

7 





2.18 

1.76 

0.83 

0.06 

0.03 

4.09 

0.21 

0.39 

0.12 

45 

37 

17 

1 

1 

85 

4 

8 

2 

8.05 

234 

17 

10 

17 

2.7 

0.6 

133 

3 

8 

1 



— 

0.86 

0.82 

0.74 

0.07 

0.02 

2.18 

0.07 

0.23 

0.02 

34 

33 

30 

3 

1 

86 

3 

9 

1 

7.0 

591 

49 

44 

13 

1.6 

0 

258 

50 

9.2 

56 

6.8 

590 

2.44 

3.59 

0.56 

0.04 

4.23 

1.04 

0.26 

0.90 

37 

54 

8 

1 

66 

16 

4 

14 

7.3         307  28  16  12  2.9 

7.1         315  1.40        1.28       0.52       0.07 

43  39  16  2 

8.0  1450 

7 . 1  1430 


7.4        1350 


8.1         481 

7.4         475 


194 

0.3 

2.8 

0.8 

3.18 

0.01 

0.08 

0.01 

97 

0 

3 

0 

286 

34 

4.69 

0.55 

200 
3.28 


46 
1.30 


441 


364 


0.12 


140 
0 


336 
51 


324 
54 


236 
57 


237 
61 


106 
0 


105 
0 


197 
0 


302 
90 


134 
0 


520 
285 


164 
0 
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MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stote  Well  Number 
Dote             Lab 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  L 
Milliequivalents 
Percent  Reactan 

HCO3       SO4 

ter 

per  Liter 
ce  Value 

CI 

NO3 

Mill 
F             B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

COLUSA  COUNTY  5-21.04   (Continued) 

13N/02W-26A01  M 
6-22-71     5050 
1105            5050 

71 

8.1 
7.6 

718 
720 

0 

297 
4.87 

80 
2.26 

18 
0.29 

271 
27 

13N/02W-26G01  M 
6-22-71     5050 
1115            5050 

72 

7.9 
7.6 

566 
570 

44 

1.91 

31 

0 

297 
4.87 

209 
0 

14N/01E-16K01  M 
6-22-71        -- 
0950            5050 

68 

7.6 

560 

14N/01W-02D01  M 
6-22-71        — 
0930            5050 

66 

7.4 

1150 

14N/02W-29J01  M 
6-23-71        - 
0855            5050 

78 

7.1 

268 

14N/02W-35P01  M 
6-22-71       -- 
1145            5050 

69 

7.5 

545 

14N/03W-1U01  M 
6-23-71     5050 
0800            5050 

69 

7.7 
7.5 

625 
600 

51 

2.54 

39 

16 

1.34 

20 

60 

2.61 

40 

1.4 
0.04 

1 

0 

208 

3.41 

52 

80 

1.66 

25 

47 

1.32 

20 

9.7 

0.16 

3 

0.2 

340 

194 
24 

15N/02W-32R01  M 
6-23-71       -- 
0745            5050 

66 

7.2 

690 

15N/03W-01R01  M 
6-21-71     5050 
1310            5050 

70 

7.6 

7.6 

1000 
1060 

38 

1.90 

18 

34 

2.80 

26 

140 

6.09 

56 

1.4 

0.04 

0 

0 

380 

6.23 

58 

101 

2.10 

19 

88 

2.48 

23 

0.0 

0.4 

603 

237 
0 

15N/03W-26L01  M 
6-21-71     5050 
1255            5050 

71 

7.5 
7.3 

685 
700 

49 

2.44 

33 

21 

1.72 

24 

73 

3.18 

43 

0.6 

0.02 

0 

0 

293 

4.80 

66 

57 

1.19 

16 

38 

1.07 

15 

11 

0.18 

3 

0.2 

371 

208 
0 

16N/01W-19F03  M 
6-22-71     5050 
0800            5050 

63 

8.3 
8.0 

384 
380 

10 

0.50 

12 

10 

0.86 

20 

65 

2.83 

67 

0.7 
0.02 

1 

0 

246 

4.03 

95 

0.0 

7.0 

0.20 

5 

0.2 
0.00 

0.2 

249 

68 
0 

16N/01W-29J01  M 
6-21-71        — 
1605            5050 

79 

7.8 

450 

16N/01W-31Q01  M 
6-21-71     5050 
1615            5050 

67 

8.1 
7.6 

2220 
2400 

367 

16.36 

64 

0 

722 
11.83 

457 
0 

16N/02W-04H01  M 
6-21-71       -- 
1410            5050 

68 

7.6 

590 

16N/02W-25B02  M 
6-22-71       -- 
0830            5050 

65 

7.4 

1230 

16N/02W-25B03  M 
6-22-71        -- 
0845            5050 

68 

7.3 

1100 

16N/02W-35B01  M 
6-22-71     5050 
0735            5050 

68 

8.2 
7.5 

686 
650 

18 

0.90 

U 

24 

1.94 

28 

95 

4.13 
59 

1.0 

0.03 

0 

0 

271 

4.44 

62 

76 

1.58 
22 

39 

1.10 

16 

0.5 

0.01 

0 

0.3 

420 

142 
0 

16N/03W-09N01  M 
6-21-71        — 
1120            5050 

77 

7.6 

590 

17N/01W-30K03  M 
6-21-71       -- 
1530            5050 

68 

7.8 

530 

r 

17N/02W- 12001  M 
6-21-71     5050 
1430           5050 

69 

8.3 
7.7 

492 
510 

40 

2.00 

35 

25 

2.02 

35 

38 

1.65 

29 

1.0 

0.03 

1 

0 

324 

5.31 

95 

6.7 

0.14 

2 

5.3 

0.15 

3 

0.1 
0.00 

0.2 

264 

201 
0 

17N/02W-30J02  M 
6-21-71     5050 
U45            5050 

68 

8.2 
7.4 

1710 
1780 

66 

3.29 

18 

57 

4.66 

26 

234 

10.18 

56 

1.9 

0.05 

0 

0 

386 

6.33 

35 

340 

7.08 

39 

166 

4.68 

26 

4.8 

0.08 

0 

0.2 

1130 

398 
81 

17N/02W-36P02  M 
6-21-71     5050 
1420            5050 

64 

8.3 
7.1 

690 
800 

37 

1.85 

24 

38 

3.11 

39 

66 

2.87 

36 

2.1 

0.05 

1 

0 

370 

6.06 

78 

45 

0.94 

12 

25 

0.71 

9 

2.2 
0.04 

1 

0.3 

394 

248 
0 

17N/03W-32M01  M 
6-21-71       - 
1100            5050 

72 

7.4 

610 

442 


TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stote  Well  Number 
Date             Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lab 

Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg          No             K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctance  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Milligrams  per  Liter 

TDS 
F            B          Si02       SUM 

TH 
NCH 

COLUSA  COUNTY  5-21.04   (Continued) 

17N/03W-33R01  M 
6-21-71       -- 
0905           5050 

71 

7.5 

950 

17N/03W-33R02  M 
6-21-71       -- 
0910           5050 

68 

7.3 

910 

SUTTER  COUNTY  5-21.05 

11N/03E-24D01  M 
8-13-71     5050 
0900           5050 

64 

8.0 
7.5 

621 
640 

54 

2.35 

32 

0 

401 
6.57 

9.5 
0.27 

246 
0 

11N/04E-04R02  M 
8-12-71     5050 
1500           5050 

67 

7.9 
7.3 

674 
650 

55 

2.74 

37 

37 

3.01 

41 

43 

1.65 

22 

0.8 

0.02 

0 

0 

360 

5.90 

81 

15 

0.31 

4 

34 

0.96 

13 

9.6 

0.15 

2 

0.1                     384 

288 
0 

11N/04E-35J01  M 
8-13-71     5050 
0730           5050 

69 

8.2 
7.9 

304 
305 

21 

1.05 

33 

8.4 

0.69 

21 

33 

1.44 

45 

1.3 

0.03 

1 

0 

146 

2.39 

78 

1.0 
0.02 

1 

21 

0.59 

19 

3.2 

0.05 

2 

0.2                       194 

87 
0 

12N/04E-25N01  M 
8-13-71     5050 
0815           5050 

66 

7.9 
7.5 

354 
360 

18 

0.78 

20 

0 

189 
3.10 

12 
0.34 

, 

157 
2 

13N/04E-33J01  M 
8-12-71     5050 
1430           5050 

73 

7.8 
7.4 

561 
550 

24 

1.04 

17 

0 

309 
5.06 

27 
0.76 

263 
10 

14H/01E-24N01  M 
8-12-71     5050 
0930           5050 

67 

7.5 

480 

35 

1.52 

28 

0 

272 
4.46 

8.6 

0.24 

192 
0 

14N/02E-UL01  M 
8-12-71     5050 
1200           5050 

67 

7.9 
7.7 

367 
.370 

25 

1.09 

26 

0 

236 
3.87 

2.4 
0.07 

156 
0 

14N/03E-06A02  M 
8-12-71     5050 
1230           5050 

69 

7.9 
7.7 

732 
710 

49 

2.13 

25 

0 

431 
7.06 

8.1 
0.23 

328 
0 

15N/01E-35G01  M 
8-12-71     5050 
0900           5050 

67 

8.0 
7.3 

548 
560 

12 

0.52 

9 

0 

345 
5.65 

11 
0.31 

260 
0 

15N/02E-01R01  M 
t               8-12-71     5050 
1310           5050 

70 

8.1 
7.3 

327 
330 

11 

0.48 

14 

0 

179 
2.93 

4.3 
0.12 

152 
6 

15N/02E-22D01  M 
8-11-71     5050 
1400           5050 

67 

7.9 
7.5 

274 
275 

18 

0.78 

27 

0 

147 
2.41 

9.3 
0.26 

106 
0 

15H/03E-15H04  M 
8-12-71     5050 
1345           5050 

69 

7.6 
7.1 

878 
970 

22 

0.96 

10 

0 

475 
7.78 

57 
1.61 

448 
59 

1SN/01U-13R01  M 
8-12-71     5050 
0830           5050 

74 

7.6 

7.3 

500 
510 

42 

2.10 

38 

32 

2.62 

47 

18 

0.78 

14 

2.1 
0.05 

1 

0 

278 

4.56 

84 

20 

0.42 

8 

16 

0.45 

8 

0.6 

0.01 

0 

0.1                       290 

236 
8 

16N/01E-05C01  M 
8-11-71     5050 
1230           5050 

68 

8.0 
7.3 

384 
380 

27 

1.35 

34 

21 

1.69 

42 

20 

0.87 

22 

4.0 

0.10 

2 

0 

177 

2.90 

75 

11 

0.23 

6 

22 

0.62 

16 

8.7 

0.14 

3 

0.0                        271 

152 

7 

16N/02E-02R01  M 
8-11-71     5050 
1030           5050 

67 

8.0 
7.5 

418 
390 

14 

0.61 

13 

0 

239 
3.92 

7.6 
0.21 

205 
9 

16N/03E-04E01  M 
8-11-71     5050 
1000           5050 

66 

.      7.8 
7.3 

253 
255 

12 

0.52 

19 

0 

134 
2.20 

2.8 
0.08 

109 
0 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

L3N/04E-02A02  M 
8-06-71     5050 
0900           5050 

68 

8.0 
7.3 

286 
285 

18 

0.78 

26 

0 

123 
2.02 

20 
0.56 

111 
10 

14N/04E-14J02  M 
8-06-71     5050 
1000           5050 

73 

7.8 
7.3 

197 
190 

13 

0.56 

28 

0 

95 
1.56 

10 
0.28 

71 
0 

14N/05E-32R03  M 
8-06-71     5050 
0815           5050 

68 

7.9 
7.3 

283 
280 

13 

0.56 

19 

0 

132 
2.16 

14 
0.39 

118 
10 

443 
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MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dote             Lab 
Time      Sampler 

Temp. 

PH 

Lab 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Ca 

Minerol  Crinstituents  in 
Mg           Na              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reactance  Volue 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Milligrams  pe 

F            B         Si02 

Liter 

TDS 
SUM 

TH 
NCH 

YUBA  COUNTY  5-21.06    (Continued) 

15N/03E-13F01  M 

68 

8.0 

329 

18 

0 

163 

15 

135 

8-06-71     5050 

7.5 

300 

0.78 

2.67 

0.42 

2 

1200           5050 

22 

16N/03E-36E02  M 

65 

7.9 

627 

17 

0 

344 

12 

315 

8-11-71      5050 

7.3 

630 

0.74 

5.64 

0.34 

33 

0745            5050 

11 

16N/04E-34E01  M 

71 

7.8 

240 

8.7 

0 

107 

1.9 

107 

8-06-71     5050 

7.3 

230 

0.38 

1.75 

0.05 

40 

1240           5050 

15 

17N/03E-35R01  M 

67 

7.9 

423 

36 

25 

17 

4.4 

0 

247 

18 

8.2 

0.3 

0.1 

245 

194 

8-11-71     5050 

7.5 

410 

1.80 

2.08 

0.74 

0.11 

4.05 

0.37 

0.23 

0.00 

0 

0900           5050 

38 

44 

16 

2 

87 

8 

5 

PLACER  COUNTY  5-21.07 

10N/05E-04Q01  M 

70 

7.9 

272 

16 

7.8 

30 

1.7 

0 

114 

1.6 

24 

4.0 

0.3 

192 

72 

8-04-71     5050 

7.5 

275 

0.80 

0.64 

1.31 

0.04 

1.87 

0.03 

0.68 

0.06 

0 

1500           5050 

29 

23 

47 

1 

71 

1 

26 

2 

10N/06E-02K01  M 

68 

344 

7.7 

25.6 

12.6 

19.0 

2.3 

146 

3.6 

24.0 

12.0 

0.0 

260 

116 

5-14-71      5210 

390 

6.8 

1.28 

1.04 

0.83 

0.06 

2.39 

0.07 

0.68 

0.19 

0 

0815            5050 

40 

32 

26 

2 

72 

2 

20 

6 

10N/06E-12M01  M 

68 

476 

7.3 

32.0 

11.2 

49.0 

2.0 

139 

17.0 

65.5 

2.6 

0.8 

332 

126 

5-14-71     5210 

350 

7.0 

1.60 

0.92 

2.13 

0.05 

2.28 

0.35 

1.85 

0.04 

12 

0845           5050 

34 

20 

45 

1 

50 

8 

41 

1 

11N/05E-17E01  M 

71 

8.0 

244 

22 

0 

113 

15 

76 

8-04-71     5050 

7.5 

240 

0.96 

1.85 

0.42 

0 

1400           5050 

37 

11N/06E-35P01  M 

67 

299 

7.5 

27.2 

10.2 

21.5 

1.9 

146 

5.4 

16.0 

5.6 

0.1 

226 

110 

5-14-71     5210 

350 

7.0 

1.36 

0.84 

0.94 

0.05 

2.39 

0.11 

0.45 

0.09 

0 

0830           5050 

43 

26 

29 

2 

78 

4 

15 

3 

12N/05E-03A01  M 

70 

7.6 

176 

11 

6.7 

17 

0.9 

0 

95 

0.0 

6.6 

0.3 

0.1 

148 

55 

8-05-71     5050 

7.5 

175 

0.55 

0.55 

0.74 

0.02 

1.56 

0.19 

0.00 

0 

1100           5050 

30 

29 

40 

1 

89 

11 

12N/05E-17H01  M 

71 

7.8 

178 

17 

0 

93 

6.5 

* 

54 

8-05-71     5050 

7.3 

180 

0.74 

1.52 

0.18 

0 

0930           5050 

41 

13N/06E-16D01  M 

.. 

7.3 

129 

11 

0 

47 

5.7 

39 

8-06-71     5050 

6.5 

130 

0.48 

0.77 

0.16 

1 

0615            5050 

38 

SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08 

05N/03E-13B01  M 

62 

8.2 

858 

25.6 

43.7 

118 

3.6 

571 

0.0 

14.0 

0.0 

0.8 

530 

244 

6-01-71     5210 

7.6 



1.28 

3.60 

5.13 

0.09 

9.36 

0.39 

0 

1300           5050 

13 

35 

51 

1 

96 

4 

05N/04E-16E02  M 

65 

8.2 

912 

12.8 

4.4 

175 

3.2 

207 

0.0 

180 

0.0 

1.2 

503 

50 

6-01-71     5210 

7.6 



0.64 

0.36 

7.61 

0.08 

3.39 

5.08 

0 

1330           5050 

7 

4 

88 

1 

40 

60 

05N/04E- 16R02  M 

61 

8.5 

219 

4.0 

1.0 

38.0 

1.2 

101 

0.0 

6.5 

0.0 

0.2 

147 

14 

6-02-71     5210 

7.6 

215 

0.20 

0.08 

1.65 

0.03 

1.66 

0.18 

0 

1340           5050 

10 

4 

84 

2 

90 

10 

05N/04E-22H01  M 

68 

8.7 

180 

12.0 

8.3 

U.O 

1.7 

92 

0.6 

6.0 

0.0 

0.0 

138 

64 

6-02-71     5210 

7.4 

150 

0.60 

0.68 

0.57 

0.04 

1.51 

0.01 

0.17 

0 

1720           5050 

32 

36 

30 

2 

89 

1 

10 

05N/04E-26K01  M 

62 

8.2 

383 

8.0 

4.8 

86.0 

1.4 

218 

0.0 

15.0 

0.0 

0.5 

244 

40 

6-01-71     5210 

7.6 

450 

0.40 

0.40 

3.74 

0.04 

3.58 

0.42 

0 

1615            5050 

9 

9 

81 

1 

90 

.  10 

05N/05E-17A02  M 

65 

8.5 

943 

70.4 

62.2 

61.0 

0.9 

195 

19.0 

188 

0.0 

0.1 

620 

432 

6-02-71     5210 

7.6 



3.51 

5.L3 

2.65 

0.02 

3.20 

0.40 

5.30 

272 

1300           5050 

31 

45 

24 

0 

36 

4 

60 

05N/06E- 15C03  M 

70 

8.0 

196 

12.0 

7.3 

17.0 

2.2 

106 

1.5 

7.0 

0.0 

0.0 

151 

60 

6-02-71     5210 

7.5 

220 

0.60 

0.60 

0.74 

0.06 

1.74 

0.03 

0.20 

0 

1120           5050 

30 

30 

37 

3 

88 

2 

10 

05N/06E-17D01  M 

70 

8.0 

207 

10.4 

3.4 

30.0 

1.6 

110 

0.0 

9.0 

0.0 

0.1 

176 

40 

6-02-71     5210 

7.5 

220 

0.52 

0.28 

1.31 

0.04 

1.80 

0.25 

0 

1205           5050 

24 

U 

61 

2 

88 

12 

05N/07E-08J01  M 

65 

7.9 

142 

8.8 

4.4 

12,0 

1.2 

63 

0.0 

6.0 

U.O 

0.0 

157 

40 

6-02-71     5210 

7.4 

170 

0.44 

0.36 

0.52 

0.03 

1.03 

0.17 

0.18 

0 

1018           5050 

33 

27 

38 

2 

75 

12 

13 

444 


TABLE     E-1     (Coot.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lob 
Time     Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg          No             K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Mllllequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

SACRAMENTO  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

05N/07E-08M02  M 
6-02-71     5210 
1100           5050 

66 

7.7 
7.2 

199 
220 

12.0 

0.60 

30 

7.3 

0.60 

30 

17.0 

0.74 

38 

1.3 

0.03 

2 

92 

1.51 

77 

0.0 

8.5 

0.24 

12 

13.0 

0.21 

11 

0.0 

188 

60 
0 

05N/07E-11R02  M 
7-27-71     5050 
U30           5050 

70 

7.5 
7.3 

150 
150 

25 

1.09 

69 

0 

65 
1.06 

8.6 
0.24 

24 
0 

05N/07E-12P01  M 
6-02-71     5210 
0910           5050 

63 

7.7 
7.2 

160 
187 

8.0 

0.40 

23 

4.8 

0.40 

23 

20.0 

0.87 

51 

1.4 

0.04 

3 

71 

1.16 

73 

0.0 

7.0 

0.20 

13 

14.0 
0.23 

14 

0.0 

188 

40 
0 

05N/08E-16LO1  M 
6-02-71     5210 
0830           5050 

60 

7.3 
6.6 

395 
460 

38.4 

1.92 

47 

16.5 

1.36 

33 

16.0 

0.70 

17 

4.8 

0.12 

3 

151 

2.48 

60 

55.0 

1.14 

27 

12.0 

0.34 

8 

13.0 

0.21 

5 

0.0 

309 

164 
40 

06N/05E-03F01  M 
7-28-71     5050 
0700           5050 

64 

7.7 
7.3 

484 
480 

19 

0.83 

16 

0 

281 
4.60 

15 
0.42 

222 
0 

06N/05E-31L03  M 
7-28-71     5050 
0800           5050 

67 

8.0 
7.9 

267 
270 

21 

0.91 

31 

0 

150 
2.46 

12 
0.34 

101 
0 

06N/06E-23C02  M 
7-28-71     5050 
0930           5050 

67 

7.7 
7.1 

251 
250 

18 
0.78 

31 

0 

117 
1.92 

13 
0.37 

88 

0 

06N/06E-33J02  M 
7-29-71     5050 
0700           5050 

67 

7.6 
'   7.3 

209 
210 

12 

0.60 

28 

9.0 

0.74 

35 

17 

0.74 

35 

1.7 

0.04 

2 

0 

89 

1.46 

72 

9.5 

0.20 

10 

9.6 

0.27 

13 

5.7 
0.09 

5 

0.0 

178 

67 
0 

06N/08E-21P03  M 
7-27-71     5050 
1430           5050 

75 

7.7 
7.3 

196 
195 

2.7 

0.13 

6 

1.7 
0.14 

7 

38 

1.65 

83 

2.8 

0.07 

4 

0 

80 

1.31 

71 

15 

0.31 

17 

5.8 

0.16 

8 

4.2 

0.07 

4 

0.1 

191 

14 
0 

06N/08E-29H01  M 
5-05-71     5210 
1300           5050 

78 

7.8 
7.6 

151 
155 

4.0 
0.20 

13 

2.9 

0.24 

16 

22.0 

0.96 

64 

3.9 

0.10 

7 

71 

1.16 

82 

2.5 

0.05 

3 

4.0 

0.11 

8 

6.4 

0.10 

7 

0.0 

174 

22 
0 

07N/05E-03N01  M 
7-28-71     5050 
1500           5050 

70 

7.7 
7.5 

186 
185 

12 

0.52 

28 

0 

90 
1.48 

8.8 
0.25 

67 
0 

07N/06E-10Q01  M 
7-28-71     5050 
1330           5050 

69 

7.6 
7.3 

203 
200 

17 
0.74 

36 

0 

105 
1.72 

7.5 
0.21 

66 
0 

07N/07E-08B01  M 
8-03-71     5050 
0700           5050 

69 

7.4 
7.0 

222 
255 

9.8 

0.49 

21 

7.9 

0.65 

27 

28 

1.22 

51 

1.1 
0.03 

1 

0 

124 

2.03 

90 

1.2 

0.02 

1 

6.2 

0.17 

7 

3.0 

0.05 

2 

0.0 

188 

57 
0 

07N/07E-14R01  M 
7-28-71     5050 
1200           5050 

-- 

7.6 
7.1 

240 
240 

9.6 

0.42 

18 

0 

127 
2.08 

4.7 
0.13 

106 
2 

07N/07E-33GO1  M 
7-28-71     5050 
1030           5050 

69 

7.5 
7.1 

261 
260 

15 

0.65 

24 

0 

122 
2.00 

16 

0.45 

102 
2 

07N/08E-10K01  M 
5-05-71     5210 
0840           5050 

61 

7.2 
6.0 

2970 

232 

11.58 

39 

124 

10.22 

35 

170 

7.40 

25 

8.0 
0.20 

1 

93 

1.53 

5 

174 

3.62 

13 

800 

22.56 

79 

58.0 

0.93 

3 

0.2 

2380 

1090 
1014 

07N/08E-10K02  M 
5-21-71     5210 
1415           5050 

-- 

8.0 
7.0 

1100 

80.0 

3.99 

35 

26.7 

2.21 

19 

115 

5.00 

44 

6.6 

0.17 
2 

139 

2.28 

21 

245 

5.10 

47 

126 

3.55 

32 

0.0 

0.4 

787 

310 
196 

i         07N/09E-07D01  M 
1            5-05-71     5210 
'            0910           5050 

65 

5.9 
6.0 

522 
535 

24.0 

1.20 

21 

22.9 

1.88 

33 

59.0 

2.57 

45 

1.2 

0.03 

1 

22 

0.36 

6 

52.0 

1.08 

19 

150 

4.23 

72 

12.0 

0.19 

3 

0.0 

383 

154 
136 

07N/09E-31K01  M 
5-05-71     5210 
1200           5050 

59 

8.2 
7.6 

389 

440 

9.6 

0.48 

13 

1.5 

0.12 

3 

72.0 

3.13 

81 

4.8 

0.12 

3 

117 

1.92 

51 

58.0 

1.21 

32 

20.5 

0.58 

16 

1.1 

0.02 

1 

2.1 

306 

30 
0 

08N/05E-06H01  M 
8-03-71     5050 
1300           5050 

66 

8.0 
7.7 

461 
450 

22 

0.96 

22 

0 

154 
2.52 

66 
1.86 

171 
45 

08N/07E-18E01  M 
8-02-71     5050 
1030           5050 

71 

7.6 
7.7 

166 
170 

12 

0.60 

35 

7.3 

0.60 

35 

11 

0.48 

27 

2.1 

0.05 

3 

0 

96 

1.57 

92 

.0.0 

4.2 
0.12 

7 

0.5 

0.01 

1 

0.1 

135 

60 
0 

09N/03E-01C01  M 
5-U-71     5210 
1300           5050 

62 

8.1 
7.6 

235 
260 

8.8 

0.44 

16 

9.2 

0.76 

28 

33.0 

1.44 

54 

1.7 

0.04 

2 

115 

1.89 

82 

0.0 

15.0 

0.42 

18 

0.1 
0.00 

0.7 

163 

60 
0 

1         09N/05E-09F01  M 
1            8-03-71     5050 
1200           5050 

69 

7.6 
7.3 

251 
250 

16 

0.70 

27 

0 

111 
1.82 

18 

0.51 

93 
2 
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TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lab 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactance  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F             B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

SACRAMENTO   COUNTY   5-21.08 

(Continued) 

09N/05E-14H03  M 
5-14-71      5210 
0925            5050 

68 

8.0 
7.4 

234 
265 

15.2 

0.76 

32 

11.7 

0.96 

40 

14.0 

0.61 

26 

2.1 

0.05 

2 

122 

2.00 

85 

0.8 
0.02 

1 

10.0 

0.28 

12 

2.8 

0.05 

2 

0.0 

206 

86 

0 

09N/05E-36H01  M 
3-11-71      5050 
5050 

68 

8.3 

231 
240 

21 

1.05 

43 

12 

0.97 

39 

8.2 
0.36 

15 

2.7 

0.07 

3 

0 

142 

2.33 

93 

0.8 
0.02 

1 

5.4 

0.15 

6 

0.0 

0.0 

155 

101 
0 

09N/05E-36R01  M 
8-04-71     5050 
1015            5050 

69 

7.7 
7.4 

228 
230 

20 

1.00 

43 

11 

0.88 

38 

8.3 

0.36 

15 

3.7 

0.09 

4 

0 

115 

1.88 

83 

4.0 
0.08 

4 

7.6 

0.21 

9 

5.3 

0.09 

4 

0.0 

165 

94 
0 

09N/06E-01F01  M 
6-08-71      5210 
5702 

-- 

7.6 

335 

26.4 

1.32 

39 

14.4 

1.20 

35 

19.0 

0.83 

24 

3.1 

0.08 

2 

155 

2.54 

76 

5.3 

0.11 

3 

16.0 

0.45 

14 

14.0 

0.23 

7 

0.0 

246 

126 
0 

09N/06E-02L01  M 
6-08-71     5210 
5702 

-- 

7.5 

358 

28.2 

1.41 

38 

16.0 

1.27 

35 

22.0 

0.96 

26 

1.1 
0.03 

1 

146 

2.39 

68 

11.0 

0.23 

7 

20.0 

0.56 

16 

19.0 

0.31 

9 

0.0 

280 

134 

15 

09N/06E-34R01  M 
8-02-71      5050 
1200           5050 

67 

7.6 
7.3 

240 
240 

11 

0.48 

20 

0 

109 
1.79 

10 
0.28 

97 
8 

09N/07E-10D01  M 
8-02-71      5050 
1300            5050 

61 

7.7 
7.5 

296 
285 

8.3 

0.36 

12 

0 

159 
2.61 

9.7 
0.27 

137 
7 

09N/07E-18M03   M 
5-11-71      5210 
1455            5050 

66 

8.1 
7.4 

242 
255 

26.4 

1.32 

53 

7.8 

0.64 

26 

10.0 

0.44 

18 

3.7 

0.09 

3 

121 

1.98 

81 

11.0 

0.23 

9 

6.0 
0.17 

7 

3.8 

0.06 

3 

0.0 

181 

98 

0 

10N/04E-30A01  M 
8-03-71     5050 
1030            5050 

64 

7.8 
7.3 

469 
460 

39 
1.70 

34 

0 

263 
4.31 

15 
0.42 

"ja 

10N/05E-14A01  M 
5-13-71     5210 
1400           5050 

67 

7.9 
7.4 

418 
460 

19.2 

0.96 

25 

9.7 

0.80 

21 

46.0 

2.00 

52 

2.7 

0.07 

2 

93 

1.53 

39 

13.0 
0.27 

7 

72.5 

2.04 

52 

5.2 

0.08 

2 

0.8 

313 

88 

12 

10N/05E-14Q02  M 
5-13-71     5210 
1435            5050 

70 

7.7 
7.0 

329 
380 

22.4 

1.12 

32 

18.0 

1.48 

43 

19.0 

0.83 

24 

1.3 

0.03 

1 

146 

2.39 

70 

3.6 

0.07 

2 

30.0 

0.85 

25 

5.5 

0.09 

3 

0.0 

250 

UO 
11' 

10N/05E-17H01  M 
8-03-71     5050 
0930            5050 

70 

7.6 
7.4 

318 
320 

26 

1.13 

37 

0 

104 
1.70 

40 
1.13 

95 
10 

10N/05E-30N01  M 
5-13-71     5210 
1330            5050 

70 

8.0 
7.6 

296 
310 

24.0 

1.20 

40 

8.7 

0.72 

24 

24.0 

1.04 

34 

2.4 

0.06 

2 

143 

2.35 

76 

1.6 

0.03 

1 

25.0 

0.71 

23 

0.1 

0.00 

0 

0.0 

198 

96 
0 

10N/06E-UN01  M 
6-08-71     5210 
5702 

-- 

7.9 

400 

15.2 

0.76 

29 

6.3 

0.52 

20 

30.0 

1.31 

49 

1.8 

0.05 

2 

145 

2.38 

62 

17.0 

0.35 

9 

38.0 

1.07 

28 

2.8 
0.05 

1 

0.8 

293 

64 
0 

10N/06E-21C01  M 
8-03-71     5050 
0830           5050 

69 

7.5 
6.9 

258 
260 

14 

0.61 

24 

0 

90 
1.48 

27 
0.76 

94 
20 

10N/06E-22U)1  M 
6-08-71     5210 
5050 

-- 

7.5 

404 

17.6 

0.88 

22 

13.6 

1.12 

28 

43.0 

1.87 

48 

2.3 

0.06 

2 

144 

2.36 

61 

5.3 

0.11 

3 

45.0 

1.27 

33 

6.8 

0.11 

3 

0.3 

293 

100 
0 

10N/06E-23G01  M 
6-08-71     5210 
5702 

-- 

7.7 

304 

20.0 

1.00 

32 

9.2 

0.76 

25 

29.0 

1.26 

41 

1.8 

0.05 

2 

137 

2.25 

78 

3.6 

0.07 

2 

17.0 

0.48 

17 

6.4 

0.10 

3 

0.1 

244 

88 
0 

10N/07E-19F01  M 
5-11-71     5210 
1350           5050 

64 

7.5 
6.8 

312 
350 

24.0 

1.20 

38 

12.2 

1.00 

31 

22.0 

0.96 

30 

1.6 

0.04 

1 

143 

2.35 

75 

1.5 

0.03 

1 

18.5 

0.52 

17 

13.0 
0.21 

7 

0.0 

240 

no 

0 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

07N/03E-06R01  M 
8-17-71     5050 
0700           5050 

67 

7.9 
7.7 

919 
950 

62 

2.70 

25 

0 

516 
8.46 

33 
0.93 

414 
0 

08N/02E- 13H02  M 
8-17-71     5050 
0730           5050 

64 

7.8 
7.7 

1240 
1300 

72 

3.13 

22 

0 

507 
8.31 

110 
3.10 

539 
124 

08N/01W-20J02  M 
8-17-71     5050 
0945           5050 

69 

8.1 
7.9 

359 
360 

24 

1.04 

26 

0 

172 
2.82 

13 
0.37 

149 
8 

09N/02E-22H02  M 
8-17-71     5050 
0815            5050 

66 

8.1 
7.7 

2020 
2000 

42 

2.10 

9 

104 

8.53 

35 

310 

13.49 

56 

1.2 

0.03 

0 

0 

992 

16.26 

69 

149 

3.10 

13 

133 

3.75 

16 

30 
0.48 

7.4 

1280 

532 
0 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stote  Well  Number 
Dote  Lob 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Co 


Mineral  Constituents  in 


Mg 


Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligranis  per  Liter 

TDS         TH 
B  Si02       SUM         NCH 


YOLO  COUNTY   5-21.09    (Continued) 

09N/01W-21E01  M  64 

8-17-71     5050 
0915  5050 

10N/01E-15H02  M  66 

8-13-71     5050 
1415  5050 

10N/02E- 17J03  M  68 

8-13-71     5050 
1200  5050 

10H/03E-32E01  M  68 

8-13-71     5050 
1015  5050 

10N/01W-27C01  M  64 

8-17-71     5050 
1430  5050 

10N/02W-01M02  M  69 

8-18-71     5050 
0815  5050 

10N/02W-26M01  M  70 

8-17-71     5050 
1045  5050 

11N/01E-16P01  M  68 

8-13-71     5050 
1315  5050 

11N/02E-14F04  M  69 

8-13-71     5050 
1240  5050 

12N/01W-21A01  M  70 

8-18-71     5050 
0915  5050 


SOLANO  COUNTY  5-21.11 

04N/03E-31F02  M 
8-04-71     5050 
0945  5050 

05N/01E-23R01  M 
7-23-71     5050 
1530  5050 

05N/01E-35B01  M 
8-12-71     5050 
1615  5050 

06N/01E-13J02  M 
8-03-71     5050 
1715  5050 

06N/01W-23L01  M 
8-03-71     5050 
1400  5050 

07N/02E-18R02  H 
8-03-71     5050 
1630  5050 

07N/01W-14P03  M 
8-03-71     5050 
1515  5050 


SAN  JOAQUIN  VALLEY  5-22.00 

SAN  JOAQUIN  COUNTY  5-22.01 

01N/07E-17P01  M 
7-16-71     5050 
0800  5050 

01N/08E-15J01  M 
7-22-71     5050 
1000  5050 

01N/09E- 16F01  M 
7-22-71     5050 
0930  5050 


7.8 

822 

56 

0 

336 

82 

7.3 

790 

2.44 
27 

5.51 

2.31 

7.9 

514 

36 

0 

233 

32 

7.7 

510 

1.57 
29 

3.82 

0.90 

7.9 

570 

39 

0 

266 

40 

7.7 

575 

1.70 
27 

4.36 

1.13 

8.1 

586 

29 

22 

69 

1.9 

0 

279 

22 

41 

0.7 

7.7 

600 

1.45 

1.85 

3.00 

0.05 

4.57 

0.46 

1.16 

0.01 

23 

29 

47 

1 

74 

7 

19 

0 

8.2 

994 

56 

0 

456 

75 

7.3 

1000 

2.44 
22 

7.47 

2.12 

8.0 

481 

36 

25 

34 

0.4 

0 

264 

6.3 

16 

15 

7.5 

480 

1.80 

2.04 

1.48 

0.01 

4.33 

0.13 

0.45 

0.24 

34 

38 

28 

0 

84 

2 

9 

5 

8.1 

851 

62 

0 

360 

52 

7.3 

850 

2.70 
29 

5.90 

1.47 

8.0 

520 

40 

0 

257 

35 

7.9 

525 

1.74 
31 

4.21 

0.99 

8.0 

520 

58 

0 

281 

24 

7.9 

510 

2.52 
43 

4.60 

0.68 

8.4 

409 

17 

5 

256 

3.9 

7.9 

410 

0.74 
16 

0.17 

4.20 

0.11 

8.5 

800 

20 

21 

117 

8 

3.25 

82 

8.1 

810 

1.00 
13 

1.76 
22 

5.09 
65 

0.27 

5.33 

2.31 

8.3 

738 

7.2 

8.5 

156 

0.4 

0 

344 

74 

26 

0.2 

8.1 

745 

0.36 

0.70 

6.79 

0.01 

5.64 

1 

54 

0.73 

0.00 

5 

9 

86 

0 

71 

20 

9 

0 

8.5 

1570 

78 

52 

173 

0.4 

19 

284 

88 

275 

70 

7.4 

1610 

3.89 

4.30 

7.52 

0.01 

0.63 

4.65 

1 

83 

7.76 

1.13 

25 

27 

48 

0 

4 

29 

11 

49 

7 

8.3 

712 

28 

32 

87 

0.5 

0 

369 

38 

35 

2.5 

7.7 

710 

1.40 

2.66 

3.78 

0.01 

6.05 

0 

.79 

0.99 

0.04 

18 

34 

48 

0 

77 

10 

13 

0 

8.4 

560 

50 

20 

41 

4 

277 

16 

7.5 

550 

2.50 
42 

1.68 
28 

1.78 
30 

0.13 

4.54 

0.45 

8.0 

1290 

30 

147 

49 

1.3 

0 

823 

39 

32 

45 

7.7 

1380 

1.50 

12.05 

2.13 

0.03 

13.49 

0 

.81 

0.90 

0.72 

9 

77 

14 

0 

85 

5 

6 

4 

8.2 

371 

41 

8.5 

29 

0.6 

0 

193 

18 

9.9 

8.6 

7.5 

365 

2.04 

0.70 

1.26 

0.02 

3.16 

0 

.37 

0.28 

0.14 

51 

17 

31 

1 

80 

9 

7 

4 

7.9 

316 

7.6 

315 

7.9 

291 

7.2 

290 

8.1 

221 

7.1 

220 

20 

0 

132 

27 

0.87 

2.16 

0.76 

29 

16 

0 

148 

14 

0.70 

2.42 

0.39 

24 

11 

0 

100 

12 

0.48 

1.64 

0.34 

22 

270 


472 


237 


324 
48 


195 
4 


225 
7 


165 
0 


421 
48 


481 
265 


338 
43 


198 
0 


166 
0 


196 
0 


U8 
0 


410 

146 


203 
0 


209 
0 


678 
1 


137 
0 


107 
0 


113 
0 
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TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date            Lab 
Time     Sampler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4           C  1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

SAN  JOAQUIN  COUNTY   5-22.01    (Cont 

inued) 

02S/06E- 16C02  M 

64 

8.2 

546 

60 

24 

18 

3.4 

0 

227 

52 

32 

2.6 

0.0 

374 

248 

5-U-71      5050 

7.8 

510 

2.99 

1.97 

0.78 

0.09 

3.72 

1.08 

0.90 

0.04 

62 

1440           5050 

51 

34 

13 

2 

65 

19 

15 

I 

02N/07E- 12J02  M 

66 

8.0 

856 

94 

39 

32 

5.4 

0 

369 

65 

21 

93 

0.1 

548 

396 

7-23-71     5050 

7.1 

850 

4.69 

3.22 

1.39 

0.14 

6.05 

1.35 

0.59 

1.50 

94 

1230           5050 

50 

34 

15 

1 

64 

14 

6 

16 

02N/07B-20E04  M 

73 

7.7 

363 

16 

0 

1.87 

7.6 

151 

7-22-71     5050 

7.4 

350 

0.70 

3.07 

0.21 

0 

1330           5050 

19 

' 

02N/08E-21J01  M 

68 

7.9 

251 

U 

0 

147 

4.6 

99 

7-22-71     5050 

7.3 

250 

0.56 

2.41 

0.13 

0 

1230           5050 

22 

03N/06E-17H03  M 

68 

7.9 

385 

24 

0 

214 

9.4 

155 

7-23-71     5050 

7.3 

380 

1.04 

3.51 

0.26 

0 

0915           5050 

25 

03N/07E-16C06  M 

69 

7.6 

297 

27 

9.6 

22 

2.1 

0 

142 

14 

11 

6.2 

0.1 

207 

107 

7-23-71     5050 

7.3 

300 

1.35 

0.79 

0.96 

0.05 

2.33 

0.29 

0.31 

0.10 

0 

1050           5050 

43 

25 

30 

2 

77 

10 

10 

3 

03N/08E- 15A02  M 

70 

7.7 

166 

17 

0 

80 

7.1 

43 

7-26-71     5050 

7.3 

170 

0.74 

1.31 

0.20 

0 

0945           5050 

46 

04N/05E-13R03  M 

71 

7.9 

1250 

116 

51 

92 

1.0 

0 

498 

73.4 

108 

68 

0.1 

799 

498 

6-07-71     5050 

7.6 

... 

5.79 

4.16 

4.00 

0.03 

8.16 

1.53 

3.05 

1.10 

90 

1400           5050 

41 

30 

29 

0 

59 

11 

22 

8 

04N/05E-17MD2  M 

65 

8.0 

570 

24 

16 

74 

0.8 

0 

231 

0.0 

73 

0.0 

0.3 

316 

127 

6-07-71     5050 

7.6 

750 

1.19 

1.35 

3.22 

0.02 

3.79 

2.06 

0 

1700           5050 

21 

23 

56 

0 

65 

35 

04H/05E-24J03  M 

69 

7.9 

404 

33 

15 

38 

0.6 

0 

245 

10 

6.6 

2.2 

0.1 

257 

145 

7-27-71     5050 

7.7 

400 

1.65 

1.25 

1.65 

0.02 

4.02 

0.21 

0.19 

0.04 

0 

0900           5050 

36 

27 

36 

1 

90 

5 

4 

1 

04N/06E- 16 J03  M 

64 

7.2 

422 

31 

20 

26 

1.1 

0 

179 

16 

27 

18 

0.0 

286 

161 

6-07-71     5050 

6.8 

500 

1.57 

1.65 

1.13 

0.03 

2.93 

0.33 

0.76 

0.29 

14 

1335           5050 

36 

37 

26 

1 

68 

8 

17 

■*    7 

04H/06E-16R07  M 

66 

7.7 

208 

13 

0 

115 

4.3 

76 

7-23-71     5050 

7.3 

210 

0.56 

1.88 

0.12 

0 

0830           5050 

27 

04N/06E-24L04  M 

70 

7.5 

537 

44 

28 

24 

4.6 

0 

255 

20 

33 

9.8 

0.0 

354 

226 

6-07-71     5050 

7.2 

600 

2.22 

2.30 

1.04 

0.12 

4.18 

0.42 

0.93 

0.16 

17 

1300           5050 

39 

41 

18 

2 

74 

7 

16 

3 

04N/06E-24L05  M 

67 

7.7 

317 

24 

16 

10 

4.8 

0 

149 

7.9 

16 

6.4 

0.0 

238 

124 

6-07-71     5050 

7.2 

330 

1.19 

1.30 

0.44 

0.12 

2.44 

0.16 

0.45 

0.10 

2 

UOO           5050 

39 

43 

14 

4 

78 

5 

14 

3 

04N/07E- 14K06  M 

65 

7.4 

346 

25 

14 

23 

1.7 

0 

134 

0.7 

36 

12 

0.0 

256 

118 

6-07-71     5050 

6.9 

400 

1.23 

1.14 

1.00 

0.04 

2.20 

0.01 

1.01 

0.19 

8 

1145           5050 

36 

34 

29 

1 

64 

0 

30 

6 

04N/07E-15E01  M 

68 

7.5 

375 

23 

0 

155 

28 

U6 

7-26-71     5050 

7.1 

360 

1.00 

2.54 

0.79 

9 

1500           5050 

27 

04H/07E-20H03  M 

70 

7.6 

288 

22 

U 

17 

2.4 

0 

130 

10 

14 

11 

0.1 

232 

106 

6-07-71     5050 

7.2 

320 

1.09 

1.03 

0.74 

0.06 

2.13 

0.21 

0.39 

0.18 

0 

5050 

38 

35 

25 

2 

73 

7 

14 

6 

04H/07E  23B04  M 

64 

7.6 

209 

14 

8.8 

15 

3.2 

0 

120 

0.0 

11 

4.3 

0.0 

190 

70 

6-07-71     5050 

7.2 

240 

0.68 

0.72 

0.65 

0.08 

1.67 

0.31 

0.07 

0 

1035           5050 

32 

34 

30 

4 

82 

15 

3 

04N/07E-29E02  M 

68 

7.8 

312 

23 

U 

20 

2.2 

0 

Ul 

14 

17 

9.7 

0.1 

228 

113 

7-27-71     5050 

7.3 

330 

1.15 

1.11 

0.87 

0.06 

2.15 

0.29 

0.48 

0.16 

6 

1030           5050 

36 

35 

27 

2 

70 

9 

16 

5 

04N/08E-17J01  M 

63 

7.5 

278 

22 

12 

15 

4.5 

0 

140 

6.4 

9.2 

5.1 

0.1 

205 

107 

6-07-71     5050 

7.0 

310 

1.12 

1.02 

0.65 

0.12 

2.29 

O.U 

0.26 

0.08 

0 

1000           5050 

39 

35 

22 

4 

83 

5 

9 

3 

04N/08E-22IE02  M 

73 

7.6 

232 

12 

0 

119 

3.8 

91 

7-26-71     5050 

7.1 

230 

0.52 

1.95 

O.Il 

0 

1215            5050 

22 

04N/08E  29E04  M 

65 

7.8 

319 

24 

15 

18 

3.8 

0 

161 

4.4 

18 

1.9 

0.0 

225 

123 

7-26-71     5050 

7.1 

315 

1.20 

1.26 

0.78 

0.10 

2.64 

0.09 

0.51 

0.03 

0 

1045           5050 

36 

38 

23 

3 

81 

3 

15 

1 
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TABLE     E-1     (Com.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date  Lab 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lab 

Field 


EC 
Lab 
Field 


Mineral  Constituents  in 


Ca 


Mg 


No 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3      HCO3      SO4  CI  NO3 


Milligroms  per  Liter 


TDS 


TH 
SiOo       SUM         NCH 


SAN  JOAQUIN  COUNTY  5-22.01    (Continued) 

05N/08E-26P01  M  72 

7-26-71     5050 
1345  5050 

(jlS/06B-23C02  M  68 

5-13-71     5050 
1220  5050 

01S/07E-21G01  M  69 

7-14-71     5050 
1200  5050 

01S/08E-16R01  M  70 

7-16-71     5050 
1415  5050 

01S/09E-16P02  M  74 

7-16-71     5050 
1300  5050 

02S/05E-25D02  M  70 

7-14-71     5050 
1000  5050 

02S/06E-20M01  M  66 

5-13-71     5050 
0900  5050 

02S/09E- 19B02  M  67 

7-22-71     5050 
0830  5050 

03S/05E-11DO1  M  66 

5-13-71     5050 
0800  5050 

04S/06E-09D01  M  69 

7-14-71     5050 
0930  5050 


MISCELLANEOUS  AREA  5-80.00 

07N/09E-07H01  M 
5-05-71     5210 
0950  5050 

07N/09E-07H02  M 
5-05-71     5210 
0950  5050 

07N/09E-08F01  M 
5-05-71     5210 
1020  5050 

07N/09E-08FS2M 
5-05-71  5210 
1030  5050 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 

SURPRISE  VALIZY  6-01.00 

39N/17E-05D01  M 
9-15-71 
1025  5050 

40N/16E-11G01  M 
9-15-71        — 
1305  5050 

40N/16E-UR01  M 

9-15-71       — 

1240  5050 

:  40N/16E-36F01  H 

9-15-71       — 

0750  5050 

40N/16E-36G01  M 

9-15-71     5050 

0800  5050 

40N/16E-36R02  M 
9-15-71     5050 
0840  5050 


7.7 

136 

7.4 

4.5 

12 

3.0 

7.3 

U5 

0.37 

0.37 

0.52 

0.08 

28 

27 

39 

6 

8.3 

577 

39 

9.4 

66 

2.6 

7.9 

560 

1.95 

0.77 

2.87 

0.07 

34 

14 

51 

1 

8.0 

296 

20 

7.7 

290 

0.87 
30 

8.0 

355 

20 

7.7 

350 

0.87 
24 

7.9 

461 

22 

7.3 

460 

0.96 
20 

7.8 

1570 

123 

7.5 

1600 

5.35 
34 

8.0 

3290 

225 

121 

425 

2.8 

7.5 

3500 

11.23 

9.95 

18.49 

0.07 

28 

25 

47 

0 

7.3 

215 

18 

6.8 

U 

2.8 

7.4 

215 

0.90 

0.56 

0.57 

0.07 

43 

27 

27 

3 

7.9 

1310 

98 

35 

117 

3.0 

7.5 

1400 

4.89 

2.88 

5.09 

0.08 

38 

22 

39 

1 

7.9 

609 

42 

7.5 

590 

1.83 
30 

8.2 


7.6 


7.4 


7.2 


8.0 
7.2 


8.1 
7.8 


306 
302 


336 

310 


59 

0.0 

5.6 

7.7 

0.97 

0.16 

0.12 

77 

13 

10 

150 

8.9 

101 

0.0 

2.46 

0.19 

2.85 

45 

3 

52 

122 

3.8 

2.00 

0.11 

188 

12 

3.08 

0.34 

238 

24 

3.90 

0.68 

206 

239 

3.38 

6.74 

375 

954 

438 

36 

6.15 

19.84 

12.35 

0.58 

16 

51 

32 

1 

75 

18 

4.0 

20 

1.23 

0.37 

0.11 

0.32 

61 

18 

5 

16 

240 

116 

220 

38 

3.93 

2.42 

6.21 

0.61 

30 

18 

47 

5 

184 

49 

3.02 

1.38 

7.4 

360 

19.2 

15.1 

31.0 

0.7 

113 

28.0 

19.0 

40.0 

6.6 

390 

0.96 

1.24 

1.35 

0.02 

1.85 

0.58 

0.54 

0.64 

27 

35 

38 

0 

51 

16 

15 

18 

6.8 

211 

9.6 

5.3 

23.0 

1.3 

61 

17.0 

20.5 

0.0 

6.2 

260 

0.48 

0.44 

1.00 

0.03 

1.00 

0.35 

0.58 

25 

23 

51 

1 

52 

18 

30 

6.1 

119 

5.6 

2.4 

10.5 

1.4 

18 

17.0 

12.5 

0.0 

6.0 

145 

0.28 

0.20 

0.46 

0.04 

0.30 

0.35 

0.35 

29 

20 

47 

4 

30 

35 

35 

5.8 

90 

3.2 

2.4 

8.0 

1.0 

7 

0.6 

9.5 

27.0 

6.0 

100 

0.16 

0.20 

0.35 

0.03 

0.11 

0.01 

0.27 

0.43 

22 

27 

47 

4 

13 

1 

33 

53 

41 

1.78 

54 


184 
3.02 


107 
1.75 


151 

37 

0 

324 

136 

13 

102 

2 

U5 

0 

192 

0 

523 

354 

2550 

1060 

752 

176 

73 

12 

763 

389 

192 

212 

61 

238 

110 

18 

123 

46 

0 

81 

24 

9 

80 

18 

13 

12 
0.34 


135 
0 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stole  Well  Number 
Date             Lab 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 

Lob 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligroms  per  L 
Milliequivalents 
Percent  Reocton 

HCO3       SO4 

ter 

per  Liter 
ce  Value 

CI           NO3 

Milligroms  per  Liter 

TDS 
F             B          S,02        SUM 

TH 

NCH 

SURPRISE  VALLEY  6-01.00 

(Continued) 

40N/17E-20C01  M 

56 

8.1 

362 

0 

130 

22 

93 

9-15-71     5050 

7.7 

365 

2.13 

0.62 

0 

1130           5050 

40N/17E-31M01  M 

51 

7.9 

250 

0 

145 

0.8 

115 

9-15-71     5050 

7.1 

245 

2.38 

0.02 

0 

0815            5050 

40N/17E-31P01  M 

60 

7.8 

364 

15 

0 

158 

9.0 

161 

9-15-71     5050 

7.0 

345 

0.65 

^ 

2.59 

0.25 

32 

0910           5050 

17 

41N/16E-09A02  M 

55 

8.1 

233 

0 

128 

0.0 

106 

9-16-71     5050 

7.5 

230 

2.10 

1 

1045            5050 

41N/16E-23J01  M 

64 

7.9 

344 

61 

0 

66 

22 

34 

9-15-71     5050 

7.5 

325 

2.65 

1.08 

0.62 

0 

1400            5050 

80 

41N/16E-25C03   M 

59 





9-15-71       - 

8.0 

195 

1440           5050 

41N/16E-35D02  M 

57 

... 

... 

9-15-71       - 

7.3 

138 

1315            5050 

42N/16E-04P01  M 

61 

7.9 

326 

32 

11 

23 

0.7 

0 

190 

12 

4.0         3.9 

0.1                        226 

125 

9-14-71     5050 



325 

1.60 

0.90 

1.00 

0.02 

3.11 

0.25 

0.11       0.06 

0 

1250            5050 

45 

26 

28 

1 

88 

7 

3              2 

42N/16E-05F01  M 

54 

8.0 

426 

21 

0 

265 

1.0 

189 

9-15-71     5050 

7.4 

438 

0.91 

4.34 

0.03 

0 

1700           5050 

19 

42N/16E-08E01  M 

63 

... 

... 

9-14-71       -- 

8.2 

258 

1315           5050 

42N/16E-08F01  M 

56 





9-14-71       — 

7.2 

330 

1330           5050 

•« 

42N/16E-08M01  M 

51 

7.8 

238 

0 

145 

0.0 

119 

9-15-71     5050 

7.3 

245 

2.38 

0 

1715            5050 

42N/16E-08M02  M 

59 

8.4 

126 

9.2 

0 

70 

0.5 

49 

9-15-71     5050 

8.4 

130 

0.40 

1.15 

0.01 

0 

0720           5050 

29 

42N/16E-29B02  M 

54 

8.2 

208 

0 

123 

0.0 

86 

9-16-71     5050 

7.3 

205 

2.02 

1115            5050 

42N/16E-29G01  M 

50 

7.8 

165 

10 

0 

94 

0.0 

64 

9-16-71     5050 

7.0 

167 

0.44 

1.54 

0 

0810           5050 

26 

42N/16E-29H01  M 

55 

7.8 

256 

14 

0 

147 

0.5 

111 

9-16-71     5050 

7.1 

255 

0.61 

2.41 

0.01 

0 

0815            5050 

22 

42N/16E-34F01  M 

61 





9-16-71       — 

8.0 

310 

1100           5050 

43N/16E-05L01  M 

56 

8.1 

285 

0 

162 

1.9 

128 

9-13-71     5050 

7.1 

300 

2.66 

0.05 

0 

1400           5050 

43N/16E-07A03  M 

54 





9-13-71       -- 

7.1 

232 

1315           5050 

43N/16E-08D01  M 

69 

7.9 

275 

0 

152 

2.8 

126 

9-13-71     5050 

7.2 

280 

2.49 

0.08 

2 

1510           5050 

43N/16E-20B01  M 

63 





9-14-71       -- 

7.8 

292 

1420           5050 

43N/16E-32K01  M 

66 

8.3 

247 

13 

2.8 

39 

0.3 

0 

141 

5.1 

2.2         5.2 

0.1                        164 

44 

9-16-71     5050 

8.3 

245 

0.65 

0.23 

1.70 

0.01 

2.31 

0.11 

0.06       0.08 

0 

1415           5050 

25 

9 

66 

0 

91 

4 

2             3 

450 


TABLE     E-1 

(Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 

State  Well  Number 
Dote             Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 

Lob 

Field 

Minerol  Constituents  in 
Co           Mg          No             K 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4           CI 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

SURPRISE  VAT.I.RY  6-01.00 

(Continued) 

43N/16E-33M03  M 
9-14-71     5050 
1340           5050 

59 

7.9 
7.3 

631 
670 

71           21           40         0.8 

3.54       1.71       1.74       0.02 

51           24           25              0 

0         364 

5.97 

85 

22 

0.46 

7 

14 

0.39 

5 

12 

0.19 

3 

0.2 

384 

263 
0 

43N/17E-20D01  M 
9-16-71     5050 
1230           5050 

64 

8.4 
8.0 

601 
585 

2         184 
0.07       3.02 

49 
1.38 

33 
0 

43N/17E-21J01  M 
9-16-71     5050 
1240           5050 

73 

8.0 
7.9 

382 
385 

0      372 

6.10 

20 
0.56 

61 
0 

44N/15E-36F02  M 
9-14-71     5050 
1100           5050 

64 

7.3 
6.8 

134 
130 

4.5 

0.20 

13 

0           83 
1.36 

2.4 
0.07 

65 
0 

44N/16E-31B01  M 
9-14-71     5050 
1400           5050 

62 

7.8 
7.0 

415 
430 

0         242 
3.97 

3.0 
0.08 

182 
0 

45N/16E-17D01  M 
9-13-71       -- 
1600           5050 

58 

7.1 

260 

45N/16E-19Q01  M 
9-13-71       — 
1545           5050 

65 

7.9 

325 

1 

46N/16E-08R02  M 
j              9-14-71     5050 
0930           5050 

60 

7.8 
.  7.5 

228 
238 

5.8         2.3            41         3.5 

0.29       0.19        1.78       0.09 

12              8            76              4 

0          120 

1.97 

83 

10 

0.21 

9 

4.8 

0.14 

6 

3.9 

0.06 

2 

0.2 

203 

24 
0 

1           46N/16E-08R03  M 
y             9-14-71     5050 
"             0920           5050 

54 

7.7 
6.5 

416 
425 

32            20            13          2.5 

1.60       1.64       0.57       0.06 

41           42            15              2 

0           90 

1.48 

40 

12 
0.25 

7 

15 

0.42 

11 

98 

1.58 

42 

0.2 

332 

162 
88 

46N/16E-16M01  H 
9-14-71     5050 
1030           5050 

50 

7.5 
6.3 

139 
142 

0            76 
1.24 

1.9 
0.05 

51 
0 

46N/16E-20B01  M 
9-14-71     5050 
1115           5050 

59 

8.0 
7.3 

360 
360 

54 

2.35 

70 

0          132 
2.16 

17 
0.48 

51 
0 

46N/16E-23B01  M 
9-14-71       " 
0800           5050 

54 

7.7 

320 

MADELINE  PLAINS  6-02.00 

34N/13E-18E01  M 
7-26-71        — 
1500           5050 

58 

7.7 

165 

i 

34N/14E-23E01  M 
7-26-71       -- 
1300           5050 

64 

7.4 

272 

34N/15E-21L01  M 
7-26-71       - 
1315           5050 

62 

7.1 

148 

1          35N/13E-25M01  M 
'            7-26-71     5050 
,                1520           5050 

54 

7.9 
7.2 

982 
1060 

48 

2.09 

20 

0         511 
8.38 

42 
1.18 

60 
0.97 

429 
10 

1             35N/16E-19F01  M 
1             7-26-71       - 
1350           5050 

60 

7.1 

335 

- 

f             37N/13E-16A01  M 
7-26-71       " 
1610           5050 

64 

7.4 

455 

37N/13E-20Q01  M 
7-26-71     5050 
1545           5050 

57 

7.9 
7.4 

2900 
3100 

153          138         305           22 

7.63     11.35     13.27       0.56 

23           35           40             2 

0         440 

7.21 

22 

724 

15.08 

46 

370 

10.44 

31 

22 
0.36 

1 

0.2 

2160 

950 
589 

iULUW  CREEK  VALLEY  6-0: 

.00 

31N/12E-13M01  M 
5-20-71       — 
0730           5050 

49 

7.1 

1420 

311J/12E-25G01  M 
5-20-71       " 
0830           5050 

58 

7.3 

365 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

HONEY  LAKE  VALLEY  6-04.00 

22N/17E-04K01  M 
5-20-71     5050 
1230           5050 

56 

8.2 
7.2 

407 
418 

28 

1.40 

33 

9.5 

0.78 

18 

47 

2.04 

48 

1.9 

0.05 
1 

0 

197 

3.23 

76 

12 

0.25 

6 

9.9 

0.28 

7 

30 

0.48 

11 

0.0 

318 

109 
0 

25N/17E-21W)3   M 
5-18-71       — 
1A45           5050 

59 

7.9 

300 

25N/17E-29H01  M 
5-18-71     5050 
1515            5050 

55 

7.8 
6.8 

236 
250 

25 

1.25 

53 

6.2 

0.51 

22 

13 

0.57 

24 

1.3 
0.03 

1 

0 

93 

1.52 

68 

6.7 

0.14 

6 

7.8 

0.22 

10 

22 

0.35 

16 

0.0 

171 

88 

12 

26N/16E-02G01  M 
10-00-70  5000 
5000 

— 

7.7 

450 

29 

1.45 

32 

9.1 

0.75 

16 

52 

2.26 

49 

5.0 

0.13 

3 

0 

193 

3.17 

70 

45 

0.94 

21 

14 

0.39 

9 

0.0 

0.4 

90         309 

110 
0 

27N/14E-06C01  M 
5-20-71     5050 
1020           5050 

58 

6.3 

310 

27N/14E-26E01  M 
5-20-71       -- 
1040            5050 

56 

6.1 

198 

27N/14E-26F05  M 
5-18-71     5050 
0800           5050 

54 

7.6 
6.1 

234 
238 

22 

1.10 

52 

5.4 

0.44 

21 

11 

0.48 

23 

3.4 

0.09 

4 

0 

39 

0.64 

32 

8.4 

0.17 

9 

8.6 

0.24 

12 

57 

0.92 

47 

0.1 

215 

77 
45 

27N/16E-36P02  M 
10-00-70  5000 
5000 

— 

7.5 

877 

74 

3.69 

39 

26 

2.14 

23 

78 

3.39 

36 

5.5 

0.14 

2 

0 

189 

3.10 

34 

234 

4.87 

54 

34 

0.96 

11 

5.6 
0.09 

1 

0.6 

67         628 

292 
137 

28N/L3E-09E01  M 
5-20-71     5050 
0945           5050 

56 

7.5 
6.3 

183 
185 

0 

75 
1.23 

3.9 
0.11 

64 
3 

28N/13E-25L01  M 
5-18-71     5050 
0900            5050 

59 

7.8 
6.8 

143 

145 

12 

0.60 

42 

3.6 

0.30 

21 

11 

0.48 

34 

1.7 

0.04 

3 

0 

61 

1.00 

75 

0.3 

0.01 

1 

4.9 

0.14 

10 

12 

0.19 

14 

0.0 

45 

0 

28N/14E-06H01  M 
5-18-71     5050 
1015           5050 

68 

8.3 
7.6 

434 
430 

5.5 

0.27 

6 

2.6 
0.21 

5 

86 

3.74 

85 

7.5 

0.19 

4 

0 

228 

3.74 

84 

9.5 

0.20 

4 

11 
0.31 

7 

13 
0.21 
,      5 

0.4 

335 

24 
0 

28N/14E-17B01  M 
5-19-71     5050 
1545            5050 

57 

8.2 
7.3 

379 
395 

30 

1.50 

36 

11 

0.90 

21 

40 

1.74 

41 

2.7 

0.07 

2 

0 

2L3 

3.49 

87 

14 
0.29 

7 

5.9 

0.17 

4 

5.6 

0.09 

2 

0.1 

240 

120 

0 

28N/17E-18K01  M 
5-19-71       — 
1400           5050 

61 

8.1 

262 

28N/17E-20J01  M 
5-19-71       — 
1410            5050 

80 

8.0 

230 

29N/12E-02P06  M 
5-17-71     5050 
1130           5050 

54 

8.3 

7.4 

419 
435 

16 
0.80 

18 

6.1 

0.50 

11 

70 

3.04 

69 

3.9 

0.10 

2 

0 

224 

3.67 

84 

18 

0.37 

8 

12 

0.34 

8 

0.9 

0.01 

0 

0.9 

278 

65 
0 

29N/12E-15A01  M 
5-19-71     5050 
0730           5050 

53 

7.6 
6.9 

206 
205 

0 

121 
1.98 

2.7 
0.76 

78 
0 

29N/12E-16M02  M 
5-17-71     5050 
UOO           5050 

65 

8.3 
7.8 

219 
230 

12 

0.60 

25 

5.6 

0.46 

20 

29 

1.26 

54 

1.0 

0.03 

1 

0 

112 

1.84 

83 

11 

0.23 

11 

2.6 

0.07 

3 

4.6 

0.07 

3 

O.I 

129 

53 
0 

29N/13E-01N01  M 
5-19-71       - 
0850           5050 

58 

7.8 

630 

29N/L3E-06K01  M 
5-19-71     5050 
0800           5050 

58 

8.1 
7.3 

307 
310 

20 

1.00 

29 

9.2 

0.76 

22 

34 

1.48 
44 

6.5 

0.17 

5 

0 

167 

2.74 

83 

17 

0.35 

11 

4.4 

0.12 

4 

4.8 

0.08 

2 

0.2 

231 

88 
0 

29N/13E-14G01  M 
5-19-71     5050 
1030           5050 

57 

7.9 
7.1 

1080 
1120 

31 

1.55 

15 

16 

1.33 

13 

168 

7.31 

70 

6.2 

0.16 

2 

0 

217 

3.56 

34 

54 

1.12 

11 

78 

2.20 

21 

215 

3.47 

34 

0.2 

740 

144 
0 

29N/14E-04N01  M 
5-19-71     5050 
0930           5050 

60 

8.3 
7.6 

667 
670 

12 

0.60 

8 

3.2 

0.26 

4 

139 

6.05 

85 

8.0 

0.20 

3 

0 

330 

5.41 

77 

46 

0.96 

14 

21 

0.59 

8 

4.8 
0.08 

1 

O.S 

453 

43 
0 

29N/14E-17Q01  M 
5-19-71     5050 
1130           5050 

54 

8.3 
8.0 

2080 
2100 

27 

1.35 

6 

11 

0.89 

4 

437 

19.01 

89 

7.0 
0.18 

1 

0 

713 

11.69 

54 

306 

6.37 

29 

128 

3.61 

17 

7.0 

0.11 

0 

4.9 

1390 

lU 
0 

29N/14K-18R01  M 
5-19-71     5050 
1030           5050 

57 

8.3 
7.8 

1440 
1450 

0 

631 
10.34 

67 
1.08 

30 
0 
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TABLE     E-1     (Coot.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date  Lab 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lab 

Fitid 


EC 
Lab 
Field 


Mineral  Constituents  in 


Mg 


Milligroms  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reactance  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Mil 

i grams  per  Liter 

TDS 

TH 

B 

Si02       SUM 

NCH 

HONEY  LAKE  VALLEY  6-OA.OO    (Continued) 
57 


29N/14E-19A02  M 
5-19-71       — 
1110  5050 

29N/14E-20A03  M 
5-17-71     5050 
1545  5050 

29N/15E-25A01  M 
10-13-71  5050 
1015  5050 

29N/15E-30A03  M 
5-19-71     5050 
1450  5050 

29N/16E-30L01  M 
5-19-71       — 
1240  5050 

30N/14E-19L01  M 
5-17-71     5050 
1415  5050 


7.4       1830 


8.3 
7.8 


8.9 
8.4 


8.0 
7.8 


UIO 
1360 


661 
645 


587 
600 


32 

1.60 

12 

1.2 
0.06 

1 


17 

1.42 

10 

0.2 

0.02 

0 


238 

10.35 

76 

144 

6.26 

97 


11 

0.28 

2 

3.6 

0.09 

2 


8.2 

425 

26 

19 

35 

6.3 

7.7 

470 

1.30 

1.58 

1.52 

0.16 

29 

35 

33 

3 

17 

0.57 

9 


413 

6.77 

49 

214 

3.51 

53 

379 
6.21 


219 

4.56 

33 

76 

1.58 

24 


81 

2.29 

17 

32 

0.90 

13 

7.0 
0.20 


9.1 

0.15 

1 

40 

0.06 

1 


200 

43 

6.8 

6.5 

.28 

0.90 

0.19 

0.10 

74 

20 

4 

2 

1.3 


282 


151 
0 


144 
0 


«     lABOE  VALLEY  6-05.00 

I 

I     SOUTH  lAHOE  VALLEY  6-05.01 

12N/18E-03J01  M  4 

5-19-71     5050 
UOO  5050 

'  12N/18E-21D01  M  4 

I  5-18-71     5050 

1330  5050 


7.9 

82 

8.3 

2.3 

4.9 

1.0 

6.9 

85 

0.41 

0.19 

0.21 

0.03 

49 

23 

25 

3 

7.6 

81 

4.7 

8.1 

80 

0.20 
24 

45 

0.74 

96 

48 
0.79 


0.4         1.3 

0.01       0.02 

1  3 


453 


i 


TABLE  E-2 
TRACE  ELEMENT  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 


Date 
Sampled 


Constituents  in  Milligrams  per  Liter 


Arsenic 


Barium 


Cad- 
mium 


Copper 


Iron 


Lead 


Manga- 
nese 


Mercury 


Sele- 
nium 


Zinc 


CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 
BIG  VALLEY  5-04.00 

38N/08E-30R01  M    7-28-71    0.00 


UPPER  LAKE  VALLEY  5-13.00 
15N/09W-06Q01  M    6-10-71 


0.00 


0.00   0.00 


0.22 


0.01 


0.58 


0.01 


0.32 


KELSEYVILLE  VALLEY  5-15.00 

13N/09W-05D03  M  6-08-71 
13N/09W- 16D03  M  6-09-71 
13N/09W-21F02  M         6-09-71 


0.00 

0.00 

0.00 

0.23 

0.01 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.21 

0.02 

0.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

0.11 

0.00 

0.01 

0.00 

0.03 

0.00 

0.04 

SACRAMENTO  VALLEY  5-21.00 
BUTTE  COUNTY  5-21.03 

17N/01E-01R01  M         6-23-71 


0.02 


COLUSA  COUNTY  5-21.04 

16N/01W-31Q01  M  6-21-71 


0.01 


PLACER  COUNTY  5-21.07 

10N/06E-02K01  M    5-14-71  0.00  0.1  0.00 

10N/06E-12M01  M    5-14-71  0.00  0.0  0.00 

11N/06E-35P01  M    5-14-71  0.00  0.0  0.00 


0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08 


05N/03E-13B01 

M 

6-01-71 

0.01 

0.2 

0.00 

05N/04E-16E02 

M 

6-01-71 

0.00 

0.2 

0.00 

05N/04E-16R02 

M 

6-02-71 

0.00 

0.0 

0.00 

05N/04E-22H01 

M 

6-02-71 

0.00 

0.0 

0.00 

05N/04E-26K01 

M 

6-01-71 

0.01 

0.1 

0.00 

05N/05E-17A02 

M 

6-02-71 

0.00 

0.0 

0.00 

05N/06E- 15C03 

M 

6-02-71 

0.00 

0.1 

0.00 

05N/06E-17D01 

M 

6-02-71 

0.03 

0.0 

0.00 

05N/07E-08J01 

M 

6-02-71 

0.00 

0.1 

0.00 

05N/07E-08M02 

M 

6-02-71 

0.00 

0.1 

0.00 

05N/07E-12P01 

M 

6-02-71 

0.00 

0.0 

0.00 

05N/08E-16L01 

M 

6-02-71 

0.00 

0.1 

0.00 

06N/08E-29H01 

M 

5-05-71 

0.00 

0.1 

0.00 

07N/08E-10K01 

M 

5-06-71 

0.00 

0.1 

0.00 

07N/09E-07D01 

M 

5-05-71 

0.00 

0.1 

0.00 

07N/09E-31K01 

M 

5-05-71 

0.01 

0.1 

0.00 

09N/03E-01C01 

M 

5-13-71 

0.02 

0.0 

0.00 

09N/05E- 14H03 

M 

5-14-71 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0001 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0008 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 
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TABLE  E-2  (Continued) 
TRACE  ELEMENT  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 


Date 
Sampled 


Constituents  in  Milligrams  per  Liter 


Arsenic 


Barium 


Cad- 
mium 


Copper 


Iron 


Lead 


Manga- 
nese 


Mercury 


Sele- 
nium 


Zinc 


SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08  (Continued) 


09N/06E-01F01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.2 

0.00 

09N/06E-02L01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

09N/07E- 18M03 

M 

5-11-71 

0.00 

0.1 

0.00 

10N/05E-14A01 

M 

5-13-71 

0.00 

0.0 

0.00 

10N/05E-14Q02 

M 

5-13-71 

0.00 

0.0 

0.00 

10N/05E-30N01 

M 

5-13-71 

0.01 

0.0 

0.00 

10N/06E-13N01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

10N/06E-22L01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.2 

0.00 

10N/06E-23G01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

10N/07E-19F01 

M 

5-11-71 

0.00 

0.0 

0.00 

<0.01 


0.04 


0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

<0.06 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

<0.06 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0,0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  5-22.00 
SAN  JOAQUIN  COUNTY  5-22.01 


02N/06E-16C02 

M 

5-13-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/05E- 13R03 

M 

6-07-71 

0.00 

0.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/05E-17M02 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

o.oo 

0.00 

0.02 

0.08 

0.0000 

0.00 

04N/06E-16J03 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/06E-24L04 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/06E-24L05 

M 

6-07-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/07E-14R06 

M 

6-07-71 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/07E-20H03 

M 

6-07-71 

0.00 

0.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/07E-23B04 

M 

6-07-71 

0.00 

0.0 

0.00 

0.05 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

04N/08E-17J01 

M 

6-07-71 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

01S/06E-23C02 

M 

5-13-71 

0.02 

0.2 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

02S/06E-20M01 

M 

5-13-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.01 

03S/05E-11D01 

M 

5-13-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

MISCELLANEOUS  AREA  5-80.00 


07N/09E-07H01  M 

5-05-71 

0.00 

0.1 

0.00 

07N/09E-07H02  M 

5-05-71 

0.00 

0.0 

0.00 

07N/09E-08F01  M 

5-05-71 

0.00 

0.1 

0.00 

07N/09E-08FS2  M 

5-05-71 

0.00 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

0.00 

0.0000 

0.00 

LAHONTAN  REGION  6-00.00 
HONEY  LAKE  VALLEY  6-04.00 


29N/12E-02P06  M 
29N/12E-16M02  M 
29N/13E-14G01  M 
29N/14E-17Q01  M 
29N/14E-18R01  M 
29N/14E-20A03  M 
29N/15E-30A03  M 
30N/14E-19L01  M 


5-17-71 
5-17-71 
5-19-71 
5-19-71 
5-19-71 
5-17-71 
5-19-71 
5-17-71 


0.00 
0.02 
0.00 
0.96 
0.18 
0.04 
0.04 
0.00 
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